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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
FDLKSTDN  9  SW  82       DATE  04 

LOWEST  TEMPERATURE 
BLAIRSVILLE  EXP  STA  8       DATE  14 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MORGAN  5  NW  13.12 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
QUITMAN  2  SW  3.10 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
MORGAN  5  NW  5.81     DATE  01 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
HARTWELL  4,0 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
HARTWELL  4       DATE  09+ 


GEORGIA       -       JANUARY  1973 
SPECIAL    WEATHER  SUMMARY 


The  big  weather  story  of  the  month  was 
the  icestorm  on  the  7th  and  8th  that 
left  large  areas  of  north  Georgia  vir- 
tually paralyzed  for  periods  ranging 
from  1  to  5  days .     Temperatures  were 
mild  during  much  of  the  month,  but  ex- 
tremely cold  weather  during  the  second 
week,  and  a  cold  spell  at  the  end  of 
the  month,   brought  averages  down  well 
below  normal.     Precipitation  was  heavy 
over  most  of  the  State,  with  only  a 
few  places  receiving  less  than  normal 
for  the  month. 

The  January  icestorm  has  been  compared 
in  severity  with  all  of  Georgia's  past 
storms  of  this  type.   It  was  easily  the 
most  destructive  since  March  1960  and 
many  observers  have  said  it  was  the 
worst  since  the  December  1935  storm. 
Total  property  damage  has  been  estimat- 
ed at  well  over  $25  million.  The  State 
Office  of  Civil  Defense  estimated  dam- 
age to  public  property  in  43  counties 
at  about  $10  million.     Electric  utili- 
ty companies  suffered  additional  los- 
ses estimated  at  $5  million  and  tele- 
phone companies  had  another  $2  million 
in  damages.     Total  damage  to  property 
of  individual  home  owners  probably  ex- 
ceeded the  damage  to  public  property. 
Damage  to  trees  and  shrubbery  was  tre- 
mendous . 

Light  rain  and  sleet  began  in  extreme 
west  and  northwest  counties  early  on 
the  morning  of  the  7th.     The  precipi- 
tation gradually  changed  to  freezing 
rain  or  a  mixture  of  freezing  rain, 
sleet,  and  snow  as  it  spread  eastward. 
By  late  afternoon  it  covered  the  north- 
ern third  of  the  State  and  continued  to 
fall  through  the  night,  ending  in  most 
areas  during  the  day  on  the  8th.  Most 
of  the  areas  north  of  a  line  from  La 
Grange  to  Washington  was  covered  by  1 
to  4  inches  of  ice  by  the  early  morn- 
ing of  the  8th.     Moderate  to  heavy 
rains  fell  south  of  this  line.  The 


accumulation  of  glaze  and  resulting 
property  damage  were  heaviest  in  a 
12-  to  14-county  area  centered  around 
Metropolitan  Atlanta  and  in  a  6-  to 
8-county  area  in  the  extreme  north- 
west.    Sleet  and  snow  were  predomin- 
ant in  extreme  north-central  and  east- 
ern counties,  and  damage  was  less. 

The  storm  caused  widespread  disruption 
of  electric  and  telephone  services. 
At  least  300,000  electrical  power  cus- 
tomers were  without  power  for  from 
one  day  to  a  week.     Schools  were 
closed  throughout  the  affected  area, 
and  many  businesses  and  manufacturing 
plants  either  closed  or  operated  on  a 
greatly  reduced  scale.     Two  elderly 
people  lost  their  lives  near  Atlanta 
in  a  house  fire  that  was  started  by 
falling  electric  wires. 

Bitter  cold  followed  the  icestorm, 
adding  to  the  problems  and  discom- 
fort of  the  thousands  without  electri- 
cal service  and  heat,  and  making  the 
job  of  restoring  services  more  diffi- 
cult.    Temperatures  remained  below 
freezing  for  3  days  over  most  of 
north  Georgia  and  averages  were  12° 
to  15°   below  normal  during  the  week 
following  the  storm.     This  cold  spell, 
and  another  at  the  end  of  the  month, 
brought  averages  to  well  below  normal 
for  the  month.     Much  o2  the  remainder 
of  January  was  mild. 

Precipitation  occurred  at  frequent  in- 
tervals throughout  the  month,  and 
totals  were  above  normal  over  most  of 
the  State.     The  only  exceptions  were 
a  few  small  areas  in  the  north  and 
extreme  south.     Several  observers 
measured  more  than  twice  their  Janu- 
ary normal.     Division  averages  ranged 
from  about  1/2  inch  above  normal  in 
the  northwest  to  a  surplus  of  over  4 
inches  in  the  southwest. 

Horace  S.  Carter 
Climatologist  for  Georgia 
National  Weather  Service  Office 
Agricultural  Engineering  Center 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30602 
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0 

5.85 

2.33 

1,12 

1 

.0 

0 

10 

5 

3 

CAMILLA 

59.4 

40,0 

49,7 

73 

18+ 

21 

14 

467 

0 

0 

7 

0 

6.61 

2,02 

22 

.0 

0 

3 

61.2 

38,4 

49,6 

75 

5 

23 

30+ 

463 

0 

0 

6 

0 

7.26 

1 .95 

22 

.0 

0 

CUTHBERT 

59.0 

38,3 

48,7 

72 

18 

2  1 

30+ 

499 

0 

0 

10 

0 

7.84 

1 .96 

22 

T 

0 

7 

7 

2 

FORT  CAINES 

58.4 

38.5 

48,5 

-  3.2 

72 

21 

13 

506 

0 

^ 

1 0 

^ 

10.75 

6.50 

4.15 

1 

,0 

0 

10 

7 

3 

LUMPKIN  2  SE 

58.6 

36,1 

47.4 

72 

18 

15 

14  + 

542 

0 

10 

6.78 

1.66 

22 

.0 

0 

10 

6 

4 

MORGAN  1  W 

61.1 

38,0 

49,6 

77 

1 

23 

30  + 

474 

0 

0 

10 

0 

.0 

0 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

56.2 

36  •  1 

46,2 

7 1 

l9 

21 

30 

576 

0 

0 

12 

0 

9.04 

3.75 

1 

.0 

0 

8 

5 

3 

THDMASVILLE  4  SE 

63 .  B 

^1*2 

52  •  5 

-  1.4 

75 

1 8  + 

20 

14 

386 

0 

0 

7 

0 

5.15 

1.57 

1.45 

22 

T 

0 

10 

1 

Lf  1  V  1  ^  1  Uri 

48,9 

-  3,6 

8.39 

4.61 

T 

♦         *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

Al  adaua  cvd  ^tattdw 

M 

M 

M 

74 

18 

0 

° 

° 

.0 

0 

ACunilDKI  PUP 

UK  U  C  L  C 

58.9 

38.4 

48.7 

72 

18+ 

22 

30+ 

499 

0 

0 

11 

0 

5.81 

1.20 

1 

.0 

0 

2 

59,5 

37,5 

48.5 

74 

19  + 

22 

15+ 

503 

0 

0 

13 

0 

4.64 

,76 

22 

.0 

0 

11 

5 

0 

FITZGERALD 

59.3 

49,9 

-  3,0 

7  3 

1  fix 

1  w  + 

24 

1 3 

461 

0 

0 

5.49 

2 . 36 

1,13 

8 

T 

0 

8 

6 

1 

62.9 

40.6 

51,8 

78 

4 

21 

14 

406 

0 

0 

6 

0 

3.96 

,97 

22 

T 

0 

1 1 

2 

0 

LUMBER  CITY 

59.4 

36.8 

48 . 1 

73 

19+ 

21 

15+ 

515 

0 

0 

13 

0 

4.46 

1 .43 

,  56 

2  + 

.0 

0 

11 

4 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

60.5 

38.9 

49,7 

-  4,7 

75 

1 6 

22 

30 

467 

0 

1 1 

0 

5.39 

1.88 

1.15 

22 

.0 

0 

11 

6 

1 

NASHVILLE  5  SSE 

62.3 

39,3 

50,8 

76 

18 

20 

31  + 

432 

0 

0 

4.08 

,72 

22 

.0 

0 

11 

3 

0 

OIITTMAN    7  CU 

61.1 

40.4 

50 , 6 

-  3.5 

76 

5 

2  2 

14 

435 

0 

0 

3.10 

-  .25 

.0 

0 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

59.4 

38,7 

49,1 

-  2.6 

75 

19 

23 

30+ 

486 

0 

0 

10 

0 

6.04 

2.65 

1,11 

1 

.0 

0 

6 

6 

2 

VALDDSTA  3  E 

63.6 

39,4 

51,5 

78 

4 

2  1 

14 

410 

0 

0 

7 

0 

3.74 

,92 

26 

.0 

0 

10 

3 

0 

U 1 V  I d 1  UN 

49.9 

-  3.0 

4.69 

1.50 

T 

*          •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

60.8 

40,5 

50,7 

74 

18  + 

21 

14 

438 

0 

0 

9 

0 

4.46 

,  86 

8 

T 

0 

10 

5 

0 

Rl  AfkRP&Dn    T^l  AND 

59. 7M 

50, 7M 

76 

5 

26 

14 

441 

0 

0 

7 

0 

3.82 

,91 

22 

T 

0 

9 

3 

0 

BRUNS W I CK 

65. 7M 

42, 8M 

54, 3M 

-  1.1 

81 

4 

26 

14 

333 

0 

0 

5 

0 

4.37 

2.07 

,94 

22 

,0 

0 

0 

BRUNSWICK   FAA  AP 

62.0 

42,9 

52,5 

80 

4 

25 

14 

387 

0 

0 

6 

0 

3.55 

1.05 

10 

T 

0 

7 

3 

FLEMING 

62.2 

38,5 

50,4 

73 

19 

19 

14 

447 

0 

0 

12 

0 

4.02 

.76 

22 

,0 

0 

11 

4 

67. 4M 

42 ,  8M 

55, IM 

62 

4 

318 

0 

0 

0 

4,00 

1.62 

28 

,0 

0 

6 

4 

FOOT    ? TP  U  A  D  T 

62.2 

40,3 

51,3 

76 

18 

21 

14 

419 

0 

0 

9 

0 

3,92 

.86 

22 

,0 

0 

10 

4 

Gl  PNNU  T 1  1  P 
WLCl'l^V  i  LLC 

61.2 

40,3 

50,6 

-  1.6 

74 

18 

21 

14 

436 

0 

0 

9 

0 

3,73 

.91, 

,76 

22 

T 

0 

6 

4 

J  c  3  u  r    o  J 

62.8 

39.3 

51,1 

76 

4 

20 

14 

•24 

0 

0 

10 

0 

3.76 

1.03 

22 

T 

0 

9 

3 

NAHUNTA 

65. 2M 

40, 9M 

53. IM 

78 

4 

22 

14 

367 

0 

0 

8 

0 

3.23 

1.00 

22 

.0 

0 

9 

2 

SAPELQ  ISLAND 

62.2 

42,7 

52,5 

79 

4 

26 

14 

386 

0 

0 

5 

0 

3.41 

.88 

22 

.0 

0 

B 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  CRDN 

62.6 

39,0 

50,6 

-  .5 

73 

22 

21 

30 

437 

0 

0 

11 

0 

4.29 

1.69 

1.06 

28 

.0 

0 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

60.2 

39.4 

49,6 

-  1.9 

72 

22  + 

23 

14 

462 

0 

0 

10 

0 

3.61 

.83 

.93 

22 

T 

0 

6 

3 

SAVANNAH  BEACH 

61.7 

<<1.5 

51,6 

80 

22 

29 

9 

408 

0 

0 

6 

0 

.0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

62.4 

36.4 

49,4 

75 

4 

18 

14 

477 

0 

0 

13 

0 

4.27 

1.05 

8 

T 

0 

8 

5 

WAYCROSS  <!  NE 

61.8 

37.6 

49,7 

-  4.8 

80 

5 

18 

14 

472 

0 

0 

13 

0 

4.04 

1.32 

1.05 

22 

.0 

0 

10 

4 

DIVISION 

51,5 

-  1.7 

3.90 

1.40 

T 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 
13  I  U  I  15 


SH 


NOHTMweST 

AOAIRSVlLLE 

tElVEKOlLC 

CALHOUN  EXP  STATION 

CAKTEKS 


C4l>TEItSVULE 
CAKTEOSVULE 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAHAUCA  PARK 

CuRRVVILLE  2  M 

DALLAS  6  NE 

DALTON 

EHBR» 

FAIRMOUNT 

KENSIHCTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCCSlC 

ROME 

ROME  rise  AP 
SUnnERVlLLE   1  SS 
TAYLORSVILLE 


*.9a 

J. 45 
6.«3 


J.  76 
7.03 
9.«1 


.63 
1.16 
.37 


T  1.40 
l.«2 

.04  l.»7 
1.30 


NORTH  CENTRAL  02 

AlPHARETTA  5  5SW 
ATHENS  MSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  »  NNW 

CJMMING  2  NNE 

OAHLOHECA 

DANSONVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNM 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  «  N 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE  FM 
MAlESKA 
HINDER   1  SSE 
MOODSTOCK 


a. 69 
a.B9 

9.00 


5.69 
t.92 
5.63 

s.aa 

«.3t 

5.73 
7.35 
5.05 

6.23 
5.6> 
6.07 
6.07 


l.»7 
1.36 
1.46 

1.05 
1.07 
1.53 
2.52 


1.51 
.46 

1.47 
T 

1.26 
1.67 


.70 
.64 


NORTHEAST 
eOMMAN 

CARNESVILLE   3  N 
CLAYTON  I  SSK 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTMBLL 
LEXINGTON  1  NH 
lINCOLNTON 
TOCCDA 
HASHINGTON 


5. IB 
5.31 
9.53 
6.70 
5.63 


1.48 
1.20 
1.00  3.00 
1.00 


.70 
1.02 
.S6 


WEST  CENTRAL 

BUENA  vISTA 
BUTLER 
CARRDLLTON 
COLUMBUS  MSO  AP 
CONCORD 

DOUGLASVUlE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNM 
HAMILTON  *  M 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEMNAN 

SUNNYSIOE 
TALBOTTON   1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
TNOMASTCN  2  S 
MEST  POINT 

MOQDBURY 


5.67 
7.4B 
6.03 
4.B5 

7.60 
6.10 
6.72 


1.62 
.55 
.58 


.95 
,6B 

i.oa 


.04  1.59 
.07  1.60 
2. OS 
.12  1.59 
.10  1.51 

2.50 


1.65 
1.08 
1.63 
1.32 
1.60 

1.38 


1.05 
1.37 
1.11 
1.75 


.45 
.57 
1.25 


.67 
.76 


CENTRAL 

ailEy 

covington 

danville 

DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  M 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAMKINSVILLE 
IRHINTON  4  HNU 

JULIETTE 

MACON  MSO  AP 

MILLEOGEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  NNM 

SANOERSVILLE 
SIlOAM 
SPARTA  3  NM 


6.29 
6.59 
7.79 
7.54 


1.82   1.05  .85 


7.20 
6.10 
7.40 
9.95 


T  2.00 
.04  1.40 
.05  1.40 
.OB  1.12 


1.23 
.97 
1.3B 


S*«  r*laf*DC«  netM  loUowlng  Subon  ladai. 


DAILY  PRECIPITATION 


EAST  CENTHSL 

4PPLING  I  NH 
AUGUSTA  USO  AP 
BRaQKLET   I  H 
OCJVER 
CI9S0N 

LQUISVULE   3  5 

METTEP 

MIDVILlE 

BIDVIllE  EXP  STA 
BU1.EN  <.  N 

HILLHAVEN-KADE  2  SE 
NEHINGTON  2  NE 
STILLXORE 
SWAINSBORD 
WAPRENTON 

WAVKESgOPO  2  NE 


SOUTHWEST  0 

ALBANy  3  SE 
AHEPICUS  >  ENE 
BAINBRIDGE 
BIAKELV 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
OAHSON 

OONALSDKVKIE   1  S 

FORT  GAINES 
LUHPKIN  2  SE 
MORGAN  1  U 

morgan  9  nw 

Plains  sw  ga  exp  sta 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
A5H8URN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  HSM 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
guITHAN  2  SW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 


WSw 


DDCTORTOWN 
FLEMING 
FOLKSTDN  3  SW 
FOLKSTQN  9  SW 
FORT  STEWART 

CLENNVULE 
JESUP  B  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSG  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
WAYCROSS  «  NE 


5 
e2 

Day  of  Month 

\  1 

2  j 

3 

4  j 

5  1 

g 

7  j 

8 

9 

10 

1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1 

21 

22  1 

23  1  24 

25  1  26  1 

27 

28  1 

29  1  30 

6.10 

.52 

.14 

.27 

.21 

.65 

2.00 

.06 

.36 

.50 

.53 

.23 

.63 

S.IS 

.20 

.50 

.29 

.01 

T 

.77 

.58 

1.00 

T 

T 

.31 

T 

.51 

.46 

.55 

.24 

.70 

.30 

.03 

T 

T 

.S3 

.05 

.08 

.35 

.56 

•  15 

,80 

.24 

.68 

.09 

1.54 

.38 

.39 

.75 

.30 

7.33 

60 

6.S7 

.25 

,86 

.35 

.06 

.24 

.25 

l.BO 

.17 

.38 

.76 

•  25 

1.50 

«.10 

.27 

.74 

.14 

.10 

.04 

1.17 

•  04 

•  0» 

.09 

.27 

.37 

•  09 

.76 

6.60 

.72 

.60 

.10 

.60 

.50 

.09 

1.40 

•  10 

.23 

.65 

.53 

.53 

.55 

1.59 

.14 

.05 

.03 

.57 

.63 

* .  14 

.40 

.68 

.26 

.05 

.65 

•  12 

,05 

.30 

.36 

.30 

.97 

<>.53 

.17 

.55 

.18 

.17 

.19 

.10 

1.10 

•  13 

T 

T 

•  46 

•  39 

.45 

.20 

.42 

T 

.82 

.16 

T 

T 

1.40 

•  • 

• 

.70 

.25 

.80 

.86 

" 

.70 

.22 

.14 

.85 

.42 

•  67 

.35 

.44 

.55 

9.32 

•  15 

.03 

.  19 

1.34 

•  06 

•  42 

.46 

.62 

1.05 

7.70 

!30 

!lS 

.42 

1.30 

.08 

1.91 

.37  .29 

.95 

.88 

.20 

.85 

5.17 

.35 

.30 

.60 

.20 

.05 

•  11 

1.42 

.32 

.45 

.42 

.99 

10.03 

2.75 

.59 

.11 

.02 

.10 

.18 

1.55 

•  52 

•  07 

1.39 

1.54 

.14 

.53 

.36 

.18 

8.75 

4.10 

,68 

.03 

.11 

T 

.02 

T 

.74 

T 

•  01 

.06 

T 

.17 

1.00 

•  23 

.50 

.70 

.40 

6.63 

1.21 

.82 

.44 

.04 

.05 

.02 

.49 

•  06 

.20 

.06 

.17 

1.93 

•  12 

.41 

.53 

.08 

4.95 

.53 

.  IS 

.13 

.01 

.01 

.26 

1.54 

•  37 

.07 

.02 

T 

1.26 

1.55 

•  31 

.21 

.41 

.20  T 

5 .85 

1.12 

T 

.09 

.26 

03 

,71 

8.61 

1.97 

1.32 

.12 

T 

T 

.72 

.68 

.12 

.62 

2.02 

.14 

.42 

.45 

.03 

7.28 

l.BO 

.07 

.15 

.16 

1.10 

.04 

.13 

T 

•  68 

1.95 

.50 

* 

.70 

1.91 

.74 

.04 

.03 

.04 

.04 

.77 

.02 

.03 

T 

•  71 

.01 

1.96 

.77 

.77 

T 

10.34 

4.12 

.64 

.  17 

• 

• 

* 

* 

1.01 

•  16 

.06 

.72 

I.e2 

.20 

.58 

.86 

9.07 

3.40 

.75 

.IB 

.07 

.20 

.15 

.85 

•  03 

.15 

.02 

•  57 

1.60 

.24 

.21 

.53 

.12 

10.75 

4.15 

.65 

T 

.12 

T 

.15 

1.28 

T 

T 

•  75 

.16 

1.67 

.95 

.87 

8.78 

.60 

.60 

1.10 

.05 

.05 

1.15 

1.00 

T 

T 

T 

•  40 

T 

U88 

.95 

.36 

• 

'37 

.17 

• 

« 

1.50 

13.12 

.49 

.06 

.25 

.02 

.26 

1.09 

.05 

,06 

UOO 

2i57 

!si 

.12 

.54 

.29 

9.04 

''75 

.09 

.07 

T 

.  0 1 

1.16 

.01 

,04 

T 

•  43 

•  75 

7.69 

2.71 

.67 

.04 

.12 

.01 

.04 

.01 

.02 

.03 

,04 

•  38 

1.99 

.42 

•  51 

•  67 

.03 

5.15 

.95 

.54 

.03 

.08 

.05 

.27 

.16 

.21 

.28 

•  11 

1.45 

.36 

•  66 

6.41 

1.70 

.70 

.  10 

.06 

.80 

.25 

.05 

•65  •SO 

.75 

•  75 

•  30 

4.25 

.36 

.66 

.07 

.08 

.16 

.04 

.30 

.17 

.07 

.20 

•  24 

•  S3 

.36 

•  03 

•  57 

•  85 

•  79 

.57 

•  OS 

•  55 

5. SI 

1.20 

.40 

.01 

.17 

.02 

.01 

.08 

.88 

.02 

.02 

.26 

•  83 

1.13 

.76 

4.84 

.58 

.72 

.20 

T 

.15 

.40 

.57 

.26 

.08 

.25 

•  76 

.37 

.50 

T 

.95 

.62 

.08 

.02 

.26 

1.13 

.03 

.03 

T 

.58 

•  80 

.51 

•  05 

.43 

3.96 

.14 

.47 

.05 

.04 

.02 

.17 

.40 

.23 

.25 

.09 

.10 

•  97 

.11 

•  25 

.67 

4.46 

.56 

,56 

.24 

.04 

.01 

T 

.54 

.41 

.10 

.44  .05 

•  52 

.39 

.36 

.24 

.66 

.77 

.06 

.01 

.15 

.53 

.10 

.  10 

.13 

.31  .01 

KIS 

.80 

.61 

4.08 

04 

02 

08 

18 

20 

■  72 

.41 

.63 

'.11 

,20 

.40 

.10 

iso 

!  10 

•  • 

• 

•  SO 

i" 

.70 

6.04 

1.11 

1.10 

.06 

.01 

.05 

T 

T 

.87 

.44 

.07 

T 

T 

.62 

•  64 

.04 

•  55 

.42 

.06 

3.74 

.21 

.13 

.02 

T 

.13 

.42 

.23 

.23 

.10 

.05 

.64 

.92 

.66 

4.46 

.66 

,55 

.04 

.04 

.23 

.86 

T 

.10 

T 

.26 

.24 

•  62 

.20 

.66 

3.44 

.10 

.12 

.01 

.33 

.46 

.11 

.62 

.21 

•  78 

.  10 

.60 

.09 

.22 

.03 

.23 

.50 

.10 

.05 

.73 

.06 

T 

•  91 

.  IS 

.26 

.46 

a  * 

.70 

• 

• 

.20 

• 

.72 

.48 

.92 

•  94 

• 

.81 

3.55 

03 

01 

.15 

,38 

.  09 

.05 

4.63 

.15 

.75 

.06 

.06 

.15 

.08 

.13 

.85 

.03 

.40 

.10 

T  .01 

.11 

•  82 

.32 

.27 

.34  T 

4.02 

.21 

.55 

.  16 

.02 

.11 

.66 

T 

.11 

.36 

.10 

.06 

•  78 

.27 

.63 

4.01 

.11 

.02 

.  14 

.22 

•  '2 

.06 

•  75 

1.79 

a  '  o'' 

.04 

.30 

.54 

•  63 

•  07 

•  59 

T 

.21 

1.62 

3 . 92 

.22 

.72 

.17 

.01 

.10 

.60 

T 

.15 

•  20 

.03 

.06 

.86 

.06 

.22 

.52 

3.73 

.29 

.66 

.08 

.01 

.05 

.62 

.05 

.12 

.11 

.03 

.31 

.76 

.02 

.08 

.53 

.01 

3.76 

.11 

.63 

T 

.13 

.46 

.22 

•  32 

T 

T 

T 

1.03 

T 

.16 

.70 

3.23 

.12 

.14 

.31 

.26 

•  10 

1.00 

.20 

.15 

.96 

.82 

.55 

* 

* 

.63 

.10 

.33 

3.41 

.08 

.05 

.  14 

.15 

.31 

.36 

.42 

•  05 

.03 

.88 

T 

.15 

.78 

4.29 

.79 

.21 

.01 

.74 

.01 

.10 

.33 

.04 

.05 

.95 

1.06 

3.61 

.18 

.52 

.05 

T 

.01 

.03 

.42 

.29 

.07 

T 

.15 

.93 

.31 

T 

.65 

* 

,70 

4.27 

.61 

.72 

.02 

.06 

.12 

1.05 

.02 

.05 

.15 

.04 

.17 

•  62 

.07 

.57 

4.04 

.15 

.57 

.05 

.10 

.05 

.40 

.52 

.10 

.  15 

.05  .05 

K05 

.20 

.60 

DAILY  TEMPERATURES  "prou 

 JtNUAHY  1973 


Day  oi  Month 

« 

Station 

n 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  * 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONi  DAM  2 

MAX 

63 

51 

41 

54 

39 

32 

26 

30 

34 

50 

55 

55 

60 

64 

61 

61 

55 

55 

50 

35 

44 

MIN 

39 

38 

38 

38 

29 

25 

22 

22 

18 

27 

25 

25 

30 

42 

43 

38 

30 

43 

29 

17 

16 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

57 

51 

51 

58 

53 

42 

36 

35 

35 

29 

34 

32 

44 

51 

5  5 

57 

62 

65 

65 

60 

53 

61 

60 

57 

56 

56 

53 

48 

47 

45 

52 

50*5 

MIN 

■iO 

41 

39 

40 

37 

36 

31 

30 

25 

22 

22 

20 

12 

15 

34 

22 

25 

32 

46 

26 

35 

42 

33 

26 

24 

36 

38 

33 

27 

15 

20 

29.9 

cartersville 

MAX 

61 

51 

49 

54 

53 

40 

36 

33 

32 

28 

34 

38 

45 

52 

55 

58 

65 

65 

63 

59 

60 

65 

60 

56 

56 

54 

46 

47 

44 

46 

94 

50*4 

MIN 

37 

41 

38 

40 

37 

38 

31 

29 

25 

23 

23 

19 

10 

15 

27 

22 

19 

47 

49 

26 

45 

44 

31 

26 

23 

43 

34 

36 

29 

14 

19 

30.3 

CEDARTOMN 

MAX 

60 

49 

53 

55 

50 

44 

36 

34 

33 

31 

38 

33 

47 

55 

57 

62 

66 

69 

66 

63 

57 

64 

59 

55 

55 

55 

55 

49 

45 

90 

96 

51.7 

Mm 

36 

40 

39 

41 

35 

37 

32 

30 

27 

23 

26 

20 

12 

17 

31 

21 

25 

32 

47 

26 

31 

42 

39 

26 

26 

39 

40 

32 

29 

16 

20 

30. 1 

DALLAS   6  NE 

MAX 

Mm 

39 

38 

38 

38 

36 

37 

31 

26 

25 

22 

22 

16 

9 

15 

17 

21 

25 

29 

48 

29 

33 

41 

35 

26 

25 

41 

35 

31 

28 

14 

19 

26.8 

OALTON 

MAX 

61 

6  1 

47 

45 

57 

44 

39 

33 

34 

35 

26 

32 

29 

43 

50 

53 

56 

60 

65 

61 

60 

54 

62 

57 

55 

58 

53 

47 

49 

39 

45 

48.6 

Mm 

38 

38 

40 

40 

38 

36 

32 

32 

25 

21 

21 

21 

13 

13 

23 

26 

26 

31 

48 

33 

36 

43 

41 

29 

29 

38 

41 

38 

30 

18 

18 

30.8 

LA  FAYETTE 

MAX 

60 

55 

47 

44 

60 

54 

43 

33 

33 

31 

26 

34 

31 

33 

52 

53 

65 

65 

63 

60 

53 

62 

55 

52 

56 

53 

44 

46 

35 

47 

48.6 

Mm 

36 

38 

40 

40 

33 

36 

30 

31 

25 

21 

20 

16 

10 

14 

17 

21 

22 

26 

37 

26 

27 

40 

39 

23 

24 

35 

42 

35 

26 

15 

19 

27.9 

ROME 

MAX 

53 

51 

47 

55 

50 

42 

44 

35 

35 

33 

37 

33 

51 

57 

56 

58 

63 

67 

67 

61 

59 

63 

59 

57 

55 

51 

51 

48 

46 

45 

52 

51.0 

Mm 

40 

42 

40 

41 

38 

38 

32 

31 

27 

24 

25 

22 

13 

28 

2  8 

22 

26 

33 

47 

29 

33 

41 

38 

27 

25 

39 

40 

35 

29 

18 

22 

31.4 

ROME  WSO  AP 

MAX 

53 

53 

45 

57 

45 

42 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

56 

59 

63 

67 

bZ 

53 

62 

56 

58 

57 

52 

47 

52 

*          *  • 

Mm 

40 

43 

39 

38 

37 

33 

31 

32 

26 

22 

22 

19 

12 

15 

28 

23 

26 

34 

35 

26 

35 

37 

32 

27 

25 

37 

37 

35 

24 

15 

19 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

MAX 

63 

60 

54 

40 

51 

4» 

46 

38 

32 

29 

30 

34 

34 

40 

48 

55 

55 

63 

65 

59 

65 

55 

63 

58 

54 

59 

50 

45 

49 

36 

45 

49.2 

Mm 

42 

40 

37 

36 

35 

37 

30 

27 

25 

23 

25 

19 

10 

10 

17 

22 

21 

25 

41 

32 

31 

41 

35 

27 

25 

25 

36 

30 

29 

15 

15 

27.8 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 

6B 

58 

49 

61 

61 

57 

46 

31 

32 

32 

36 

36 

43 

46 

56 

59 

64 

65 

62 

70 

54 

65 

62 

59 

61 

50 

53 

50 

44 

48 

56 

52.8 

Mm 

50 

47 

38 

36 

43 

44 

30 

25 

27 

29 

24 

27 

19 

21 

33 

28 

30 

42 

44 

34 

42 

45 

40 

32 

30 

36 

35 

33 

26 

19 

26 

33.5 

ATLANTA  kSD  AP 

MAX 

62 

52 

49 

59 

50 

46 

40 

32 

32 

30 

35 

32 

40 

51 

58 

57 

63 

67 

61 

64 

57 

62 

61 

56 

57 

54 

50 

52 

38 

46 

53 

50.6 

Mm 

44 

41 

38 

39 

37 

34 

30 

26 

25 

25 

25 

21 

16 

22 

3D 

27 

32 

42 

39 

35 

42 

43 

36 

31 

32 

43 

36 

36 

24 

18 

27 

32.1 

BLAIRSuILLE  EXP  STA 

MAX 

61 

57 

50 

49 

59 

43 

42 

36 

92 

26 

30 

32 

31 

42 

46 

46 

59 

61 

56 

54 

61 

52 

58 

55 

50 

60 

51 

44 

50 

32 

46 

47.6 

Mm 

40 

39 

36 

36 

35 

35 

32 

28 

23 

21 

22 

11 

12 

8 

12 

17 

16 

23 

35 

30 

31 

40 

29 

26 

20 

23 

36 

34 

25 

9 

10 

29.7 

BLUE  RIDGE 

MAX 

Mm 

COMMERCE  «  NNN 

MAX 

6S 

67 

57 

40 

62 

55 

57 

38 

29 

32 

31 

41 

37 

43 

49 

57 

55 

62 

60 

62 

64 

50 

64 

59 

60 

55 

46 

49 

48 

40 

45 

50.9 

Mm 

48 

46 

37 

37 

40 

43 

36 

25 

25 

27 

20 

22 

13 

14 

19 

24 

25 

28 

37 

33 

30 

40 

29 

25 

29 

33 

38 

33 

22 

15 

15 

29.4 

dahlonega 

MAX 

60 

63 

58 

42 

64 

53 

54 

38 

29 

35 

30 

40 

38 

41 

47 

51 

51 

56 

49 

56 

66 

50 

59 

57 

55 

60 

47 

54 

46 

33 

45 

Mm 

48 

45 

36 

36 

40 

41 

35 

27 

24 

25 

20 

19 

15 

15 

19 

24 

24 

30 

41 

38 

39 

39 

40 

30 

26 

28 

38 

34 

30 

14 

15 

3o!2 

GAINESVILLE 

MAX 

61 

58 

42 

58 

49 

55 

39 

31 

31 

31 

40 

38 

42 

47 

54 

5  5 

61 

62 

54 

65 

49 

62 

58 

56 

58 

45 

50 

48 

40 

46 

49 . 9 

Mm 

43 

36 

35 

40 

41 

34 

25 

26 

26 

22 

21 

16 

20 

25 

25 

26 

33 

41 

36 

38 

38 

42 

32 

27 

30 

39 

34 

30 

16 

20 

30.7 

HELEN  1  ESE 

MAX 

63 

57 

55 

61 

56 

49 

44 

32 

34 

32 

36 

41 

43 

48 

47 

53 

59 

56 

57 

66 

57 

60 

61 

55 

64 

57 

51 

46 

45 

46 

93 

51.2 

46 

45 

36 

37 

40 

39 

29 

27 

26 

25 

16 

16 

12 

15 

21 

22 

24 

29 

41 

41 

34 

37 

39 

31 

23 

31 

36 

29 

29 

13 

16 

29.4 

JASPER  1  NNH 

MAX 

57 

56 

52 

53 

45 

45 

40 

32 

32 

30 

33 

31 

40 

48 

52 

54 

60 

61 

59 

64 

53 

60 

56 

52 

60 

52 

48 

46 

43 

44 

51 

48.7 

Mm 

39 

41 

38 

40 

35 

37 

31 

29 

23 

23 

22 

16 

12 

20 

32 

25 

34 

45 

49 

38 

38 

42 

36 

29 

29 

46 

39 

35 

26 

15 

25 

32.0 

U  OF  GA  PlT  science 

FM 

MAX 

65 

5B 

54 

59 

57 

47 

42 

32 

31 

31 

34 

35 

42 

49 

55 

55 

63 

65 

62 

66 

62 

64 

61 

60 

60 

57 

50 

51 

50 

47 

94 

52.3 

Mm 

52 

44 

37 

37 

41 

42 

30 

24 

26 

27 

22 

24 

17 

22 

32 

26 

26 

38 

49 

37 

42 

48 

38 

30 

30 

39 

36 

33 

32 

18 

25 

33.2 

WINDER  I  SSE 

MAX 

66 

59 

55 

60 

54 

47 

42 

32 

32 

31 

37 

36 

42 

48 

55 

55 

63 

63 

61 

69 

63 

64 

62 

57 

60 

56 

49 

49 

46 

50 

55 

52.2 

*          •  • 

Mm 

47 

42 

36 

36 

39 

40 

32 

25 

26 

26 

20 

23 

16 

26 

28 

26 

28 

46 

33 

39 

42 

38 

28 

28 

39 

36 

30 

30 

15 

24 

31,6 

NORTHEAST 

03 

Clayton  i  ssw 

MAX 

65 

60 

54 

62 

60 

50 

46 

30 

33 

32 

39 

38 

45 

48 

52 

55 

60 

56 

56 

63 

61 

56 

59 

56 

62 

59 

54 

53 

46 

46 

54 

52.1 

Mm 

44 

42 

30 

32 

28 

38 

26 

24 

24 

23 

15 

19 

9 

13 

23 

24 

24 

26 

41 

39 

36 

32 

34 

29 

22 

28 

38 

29 

27 

15 

19 

27.6 

CORNELIA 

MAX 

65 

57 

48 

63 

52 

56 

43 

28 

30 

27 

41 

35 

42 

48 

50 

52 

59 

57 

59 

68 

58 

59 

56 

53 

60 

46 

55 

44 

42 

45 

90 

50.0 

Mm 

4B 

43 

33 

34 

38 

38 

26 

23 

21 

24 

17 

15 

11 

19 

39 

21 

26 

35 

44 

30 

36 

42 

33 

28 

25 

37 

32 

36 

26 

13 

20 

29.3 

ELBERTQN  2  N 

MAX 

67 

62 

55 

61 

61 

56 

52 

31 

32 

34 

i1 

38 

41 

48 

55 

52 

60 

62 

61 

69 

60 

63 

61 

SB 

60 

57 

55 

92 

47 

46 

55 

53.1 

Mm 

57 

46 

37 

37 

39 

44 

30 

24 

24 

28 

20 

25 

13 

14 

29 

21 

23 

31 

43 

28 

36 

48 

38 

28 

23 

30 

37 

30 

32 

15 

16 

30.6 

HARTWElL 

MAX 

62 

54 

46 

60 

58 

46 

42 

40 

31 

37 

37 

34 

42 

45 

62 

56 

60 

65 

69 

60 

60 

60 

62 

64 

62 

56 

50 

56 

50 

42 

55 

52.2 

Mm 

38 

40 

38 

36 

34 

34 

25 

23 

25 

22 

20 

16 

21 

27 

32 

27 

32 

35 

48 

36 

44 

45 

40 

32 

30 

38 

38 

36 

32 

18 

32 

32.1 

TOCCDA 

MAX 

69 

58 

52 

66 

59 

57 

51 

39 

32 

32 

42 

39 

45 

51 

56 

55 

63 

58 

62 

68 

58 

63 

63 

59 

62 

53 

54 

51 

47 

47 

55 

53.8 

Mm 

53 

47 

35 

35 

38 

45 

39 

22 

26 

25 

20 

20 

18 

23 

32 

25 

33 

34 

44 

32 

36 

46 

36 

28 

28 

36 

38 

34 

32 

15 

26 

32.4 

WASHINGTON 

MAX 

65 

61 

60 

61 

52 

55 

46 

39 

25 

30 

31 

39 

37 

45 

51 

59 

57 

65 

65 

65 

71 

65 

69 

56 

58 

63 

53 

58 

47 

45 

52.8 

•           •  * 

Mm 

55 

47 

48 

43 

36 

35 

34 

24 

23 

24 

23 

23 

18 

15 

20 

25 

24 

26 

36 

37 

35 

39 

38 

36 

28 

27 

39 

34 

34 

17 

16 

31.0 

WEST  CENTRAL 

04 

t>UENA  VISTA 

MAX 

60 

60 

57 

66 

65 

60 

55 

40 

36 

35 

38 

37 

40 

45 

60 

53 

60 

65 

67 

69 

70 

66 

95,0 

Mm 

50 

45 

43 

42 

42 

40 

38 

33 

33 

32 

34 

26 

18 

25 

34 

28 

30 

45 

50 

CARROLLTHN 

MAX 

59 

50 

52 

60 

60 

50 

4  1 

33 

33 

34 

36 

34 

46 

52 

58 

60 

62 

68 

64 

67 

59 

62 

58 

58 

56 

57 

56 

59 

36 

47 

56 

53.1 

Mm 

42 

40 

39 

40 

35 

32 

31 

26 

28 

23 

25 

20 

12 

16 

31 

22 

25 

31 

43 

23 

30 

42 

28 

26 

27 

40 

31 

40 

29 

16 

21 

29.9 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 

60 

54 

54 

60 

64 

55 

46 

38 

37 

35 

44 

40 

47 

55 

66 

64 

66 

70 

66 

66 

66 

67 

66 

60 

61 

64 

62 

58 

43 

46 

60 

56.3 

Mm 

54 

46 

47 

45 

40 

43 

36 

35 

32 

31 

34 

29 

21 

23 

29 

29 

31 

46 

42 

34 

42 

45 

40 

37 

31 

47 

35 

42 

30 

23 

28 

36.4 

EXPERIMENT 

MAX 

62 

60 

52 

43 

60 

56 

54 

43 

34 

32 

32 

38 

36 

36 

53 

60 

58 

64 

68 

63 

67 

60 

64 

63 

56 

59 

56 

55 

53 

37 

48 

52.3 

Mm 

48 

41 

40 

38 

38 

37 

40 

30 

26 

25 

27 

23 

15 

23 

36 

26 

35 

39 

47 

3* 

41 

45 

40 

30 

31 

45 

36 

36 

31 

18 

19 

33.6 

R*l«r*DC«  Note*  following  Sutloo  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES  oedrou 

Contlnuad  JANUtRY  1973 


Station 

Day  of  Month 

o 

D) 
4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 
MDJ 

62 
46 

58 

47 

59 

35 

52 

49 

35 

36 
29 

31 
29 

33 

30 

34 
26 

37 
24 

47 
14 

55 
23 

62 
40 

61 

6! 

22 

69 
32 

66 

5 1 

68 

31 

69 

31 

69 
49 

64 
39 

62 
29 

58 
28 

58 
33 

58 
32 

56 

34 

49 
31 

50 
17 

57 

23 

54.6 
31.7 

LA  CRANGE 

MAX 
MIN 

67 

56 

57 

60 

61 
33 

54 

42 

50 
35 

35 

32 

33 

30 

34 
26 

38 
30 

38 
25 

45 
13 

53 
16 

61 
36 

59 
24 

64 
26 

70 
36 

67 
5 1 

65 
29 

63 
32 

69 

42 

62 
34 

60 
28 

59 
27 

60 
44 

59 
3 1 

58 
36 

55 

32 

46 
17 

58 
24 

55.3 
32.9 

MARSHALLVILLE 

MAX 

MIN 

58 

57 

53 

58 

65 

37 

97 
26 

35 

44 

47 

2  2 

46 

66 
35 

60 
29 

66 
33 

72 
35 

66 
46 

67 
31 

65 
37 

68 

60 

60 

62 
37 

59 

50 
34 

49 
20 

58 
28 

56.4 
34.6 

NEHNAN 

MAX 

MIN 

63 

53 

52 

60 

54 

52 

44 

33 

33 

32 

37 
26 

36 

44 
15 

53 
2 1 

60 
32 

60 

66 
25 

70 
43 

70 
49 

70 
3 1 

64 
40 

65 

66 
35 

56 

60 

56 
42 

64 
34 

53 

50 
29 

46 

16 

59 

27 

54.3 
32.2 

SUNNVSIDE 

MAX 
MIN 

60 

52 

49 

60 

50 
36 

48 
23 

40 

31 

32 
26 

31 
25 

37 
26 

36 
23 

45 
1 1 

53 
24 

61 
36 

58 
26 

65 
33 

68 
41 

69 
50 

68 
34 

60 
40 

65 

40 

64 

40 

57 

30 

59 

32 

55 
42 

55 
36 

S3 
35 

47 
30 

46 
17 

56 
31 

52.6 
33.0 

TALBOTTON  1  N£ 

MAX 

MIN 

60 
52 

58 
42 

62 
42 

64 
41 

62 
33 

62 
42 

42 
33 

33 
31 

37 
31 

34 
26 

41 
27 

38 
26 

40 
14 

58 
16 

65 
31 

62 
23 

72 
24 

66 
35 

62 
51 

66 
40 

64 
42 

67 
44 

67 
36 

67 
35 

60 
27 

58 
42 

63 
31 

61 
34 

52 
31 

50 
16 

59 
21 

56.6 
32.9 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 

Mm 

61 
38 

58 
40 

51 
39 

56 
41 

53 
31 

46 
36 

42 
31 

38 
29 

36 
26 

32 

22 

38 
26 

36 
20 

47 
9 

53 
13 

58 
28 

60 
18 

64 
24 

69 
34 

69 

47 

67 
24 

67 
30 

63 
37 

62 
29 

65 

22 

56 
22 

57 
39 

58 
38 

59 
30 

46 
27 

49 
13 

56 
19 

54.0 
28.9 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

62 
49 

52 
43 

49 
42 

57 
42 

63 
35 

56 
43 

51 
36 

36 
29 

34 
29 

33 
27 

45 
30 

43 
27 

50 
18 

59 
16 

68 

29 

64 
26 

68 
28 

73 
38 

66 
50 

67 
31 

71 
39 

68 
34 

69 
33 

61 
34 

62 
29 

56 
43 

60 
36 

61 
39 

53 
32 

52 
19 

60 
23 

57.1 
33.3 

WEST  POINT 

*          •  • 

MAX 
MIN 

67 

59 

52 

60 

65 

58 

51 

45 

35 

35 

35 
28 

40 

40 
19 

47 

55 
3 1 

65 

62 

62 

30 

70 

65 

64 

3 1 

62 

65 

36 

65 

60 

60 

62 

61 

60 
32 

40 
20 

50 

20 

55,4 
31.6 

CENTRAL 

05 

AILEY 

MAX 

MIN 

COVINGTON 

MAX 

Mm 

61 
51 

57 

51 
39 

56 
39 

56 
39 

56 
42 

45 

32 

32 
24 

30 
26 

32 
27 

35 
24 

33 
24 

40 
17 

52 
19 

58 
34 

59 
27 

66 
29 

70 
4  1 

02 
49 

66 
34 

58 
4  I 

65 
45 

63 
36 

57 
31 

61 
30 

53 
43 

53 
40 

51 
35 

49 

32 

49 
1  6 

56 
24 

52,7 
33.5 

DUBLIN  9  S 

MAX 

Mm 

65 
56 

68 

57 
44 

50 
4  5 

60 
38 

66 
40 

57 
42 

46 
32 

35 
26 

37 
30 

40 
31 

45 

32 

42 
22 

47 
19 

55 
2 1 

65 
27 

63 
28 

69 
30 

72 
47 

69 
34 

70 
37 

69 
47 

66 
40 

64 
36 

63 
28 

62 
30 

60 
40 

63 
42 

56 
36 

42 
20 

52 
22 

57,3 
34.6 

EASTMAN  1  M 

MAX 

Mm 

72 

68 
42 

55 
42 

53 
43 

59 
4 1 

66 
41 

54 
36 

40 
3 1 

35 
29 

35 
30 

36 

40 
29 

42 
23 

46 
2  3 

56 
2  5 

66 
29 

6Z 
30 

69 

73 
5 1 

68 
36 

70 

67 
44 

66 

65 
3  8 

61 

62 
3  2 

62 

64 
45 

63 

41 

52 
24 

57,2 
35,7 

FORSVTH  I  S 

MAX 

Mm 

62 

52 

56 

51 

62 

57 

54 

37 

38 
27 

32 

39 
27 

37 

46 
1 9 

55 
1 7 

63 
32 

59 

67 
26 

66 

40 

69 
43 

70 

63 
37 

67 

69 

58 

60 
38 

59 

57 
37 

54 

54 
32 

50 
1 7 

55 
22 

59.6 
33.6 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

66 
56 

66 

55 
45 

53 
4  5 

60 
38 

70 
40 

55 
4  3 

45 
3  I 

36 
30 

37 
3  \ 

40 
30 

43 
30 

45 
23 

53 
20 

57 
22 

70 
27 

65 
28 

70 
30 

74 
50 

71 
32 

72 
34 

67 
52 

70 
37 

66 
36 

64 

56 
37 

42 
20 

52 
2  2 

57,9 
35,3 

IRWINTON  4  HNW 

MAX 

Mm 

HACON  WSO  AP 

MAX 

Mm 

65 

52 

56 
47 

55 
45 

61 
45 

68 
39 

57 
44 

49 
34 

40 
3 1 

38 
3 1 

37 
32 

46 
30 

42 
32 

48 
22 

57 
20 

66 
34 

62 
27 

69 
29 

74 
40 

69 
42 

70 
34 

67 
4  I 

69 
49 

65 

40 

61 
34 

62 
30 

60 
46 

60 
40 

56 

47 

28 

50 
22 

58 
25 

57,5 
35.7 

HI LLPOCEV I LLE 

MAX 

Mm 

68 
60 

62 
46 

53 
42 

44 

40 

60 
37 

66 
38 

55 
43 

43 
32 

34 
27 

34 
29 

35 
27 

43 
27 

38 
22 

46 
16 

56 
18 

64 
26 

59 
26 

66 
26 

69 
40 

67 
29 

70 
30 

63 
43 

69 
34 

66 
34 

60 
28 

63 
29 

55 
39 

62 
36 

51 
37 

41 
20 

51 
19 

55,3 
32,3 

HONTICELLQ 

MAX 

Mm 

62 
43 

56 
45 

55 
39 

43 
36 

63 
39 

61 
41 

44 
35 

37 
29 

32 
28 

33 
26 

33 
25 

38 
23 

36 

21 

42 

22 

55 
24 

63 
28 

62 
29 

67 
32 

69 

44 

66 
39 

64 
42 

54 
46 

66 
40 

67 
30 

63 
33 

62 
35 

56 
39 

60 
40 

54 
31 

39 
20 

52 
22 

53.4 
33.2 

SANDERSVILLE 

MAX 

Mm 

66 
59 

59 
49 

55 
44 

58 
46 

69 
42 

59 

50 

55 
37 

37 
27 

33 

27 

34 
31 

43 
29 

38 
32 

45 
23 

55 
18 

63 
35 

58 
25 

65 
27 

70 
43 

66 
50 

69 
39 

63 
34 

66 
53 

64 
41 

59 
36 

62 
31 

53 
42 

62 
41 

54 
37 

48 
36 

48 
20 

57 
24 

56.0 
36.4 

SILOAM 

»          •  • 

MAX 

Mm 

62 
56 

68 
45 

53 
39 

63 
39 

63 
36 

57 

50 
3  ^ 

32 

32 
25 

33 
26 

36 
24 

35 

42 
16 

54 
1 9 

59 

59 
26 

66 

67 
44 

63 
5 1 

69 
37 

59 

66 

6! 

60 

65 

55 

59 

49 

46 

49 
1 7 

57 

54.6 
34.3 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

MAX 

Mm 

64 

56 

66 
49 

55 
40 

42 
39 

02 
40 

67 
42 

56 
38 

40 
30 

32 
26 

32 
27 

33 
25 

41 

30 

39 
I  8 

46 

1 7 

54 
1 9 

61 

59 

66 

26 

68 

65 

37 

70 
39 

62 

67 
37 

66 

60 
25 

65 
29 

57 

60 

49 

34 

41 
17 

46 

54.6 
32.5 

AUGUSTA  MSO  AP 

MAX 

Mm 

66 
57 

57 
47 

50 
4  1 

59 
4  1 

67 
39 

56 
46 

46 
32 

33 
26 

35 
26 

37 
30 

44 
28 

40 
30 

48 
2 1 

57 
1 7 

64 
30 

59 
2  5 

65 
26 

69 
37 

68 
46 

69 
33 

61 

68 

67 
37 

61 
37 

64 
26 

57 
39 

62 
4 1 

51 

46 
29 

49 
19 

97 
22 

96.0 
34.1 

BROOKLET  I  H 

MAX 

Mm 

66 
58 

66 

50 

52 
46 

64 
46 

68 

4  I 

61 
40 

52 
37 

37 
27 

36 
27 

39 
31 

46 
31 

44 
34 

45 
26 

57 
20 

64 
34 

62 

70 
30 

73 
44 

69 
50 

69 
40 

68 
46 

69 

67 
42 

63 
39 

63 
33 

69 
43 

63 
45 

58 

50 
37 

50 
23 

60 
26 

96.6 
38.1 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

Mm 

68 

60 

65 
46 

55 
40 

56 
4  I 

67 
39 

67 
46 

54 
36 

39 
27 

33 
27 

35 

30 

42 
28 

41 

30 

47 

56 

63 

37 

62 
27 

69 
2  8 

69 
52 

70 
49 

69 
39 

66 

69 

67 

64 

64 

66 

71 

65 

54 

55 

60 

59.2 
37.1 

METTER 

MAX 

Mm 

67 
59 

67 
5 1 

56 
46 

64 
43 

70 

66 
50 

61 
37 

45 

36 
26 

39 

46 
30 

44 
27 

48 

57 

66 

65 

71 

70 
36 

76 

72 
39 

68 

72 

70 

65 

63 

67 

66 

65 

54 

37 

52 

60 
37 

60.9 
37.7 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 

71 

54 

57 

67 

68 

64 

38 

36 

43 

43 
29 

43 

55 

50 

64 

61 
29 

74 

71 

70 

69 

69 

69 

72 

65 

65 

63 

64 

66 

55 

60 

65 

60.6 
36.5 

MILlEN  4  N 

MAX 

Mm 

67 
56 

65 
49 

59 
50 

59 
50 

69 
39 

67 
47 

54 
36 

36 

34 
27 

37 

44 
29 

42 

49 

57 

65 

64 

67 

73 
39 

70 

70 

69 

70 

66 

62 

65 

60 

65 

60 

47 

50 

65 

58.9 
35,9 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 

Mm 

69 
58 

65 
50 

50 
45 

61 
45 

69 
41 

65 
40 

55 
32 

33 
26 

36 
26 

36 
31 

45 
30 

42 
34 

47 
23 

55 
21 

64 

30 

64 
28 

69 
29 

74 
40 

68 
46 

70 
36 

67 
45 

66 
50 

67 
36 

64 
37 

62 
26 

70 
46 

66 
48 

65 
47 

52 
37 

50 
22 

61 
26 

36,6 

SWAINSBORO 

MAX 

Mm 

67 

53 

57 
49 

57 
44 

68 
41 

67 
48 

46 
31 

37 
30 

35 
26 

36 
31 

44 
30 

42 
32 

47 
22 

57 
18 

65 
36 

62 
29 

69 
28 

73 
47 

69 
57 

69 
36 

66 
40 

71 
60 

66 
40 

62 
37 

62 
35 

61 
49 

64 
43 

62 
45 

51 
37 

50 
20 

59 
25 

58.2 

HARRENTON 

MAX 

Mm 

69 
49 

60 
46 

55 
41 

42 

40 

60 
42 

66 
43 

56 
36 

41 
29 

33 
25 

32 
26 

34 
27 

40 
28 

39 
20 

44 
19 

54 
19 

62 
29 

58 
29 

66 
29 

66 
46 

65 
36 

69 
39 

62 
41 

66 
38 

66 
37 

59 
31 

64 
32 

57 
41 

59 
36 

51 
35 

43 
20 

49 
20 

54.9 
33.3 

WAYNESBORO  2  NE 

•          •  » 

MAX 

Mm 

66 
56 

66 

55 
46 

47 

57 

67 

67 

42 

32 

32 

34 

42 

43 

45 

55 

63 
27 

60 

66 

72 

69 

66 

65 

68 

64 

62 

65 
32 

60 

63 
36 

50 

43 

46 

20 

56.1 
34.2 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

Mm 

65 
58 

66 
48 

57 
48 

65 
50 

74 
41 

70 
41 

56 
45 

51 
33 

39 
31 

36 

32 

37 
31 

43 
32 

42 
24 

49 
20 

57 
22 

68 
27 

64 
28 

69 
33 

74 
52 

66 
33 

69 
34 

69 
49 

69 
38 

68 
37 

62 
31 

60 
33 

64 
39 

64 
39 

61 
39 

41 
21 

60 
2* 

59,4 
35.9 

S«»  R«let«tic«  NotvB  FoUowtng  SuUon  Indttx 


Conttouvd 


DAILY  TEMPERATURES 


CEORCU 


Day  of  Month 

o 

D) 

otstion 

19 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Anr 

AMERKUS  <.  ENE 

MAX 

6S 

55 

50 

60 

65 

60 

52 

37 

36 

36 

41 

39 

47 

55 

65 

64 

67 

72 

67 

65 

66 

67 

64 

62 

S9 

65 

61 

59 

95 

50 

56 

56  9 

MIN 

55 

45 

45 

46 

40 

49 

37 

31 

30 

29 

29 

30 

22 

26 

34 

31 

33 

48 

56 

38 

46 

49 

43 

38 

34 

47 

38 

45 

35 

22 

29 

36!l 

BilNSRIDCE 

MAX 

67 

67 

62 

74 

69 

66 

60 

50 

41 

40 

46 

44 

50 

60 

67 

66 

74 

76 

70 

70 

71 

72 

70 

65 

59 

66 

66 

62 

58 

55 

59 

62  1 

MIN 

61 

50 

S3 

61 

47 

52 

46 

37 

33 

36 

36 

34 

2S 

20 

32 

26 

32 

47 

56 

33 

46 

47 

39 

40 

33 

49 

38 

45 

38 

23 

27 

40.3 

bLlKELV 

MAX 

64 

63 

57 

66 

71 

66 

57 

50 

40 

40 

36 

44 

40 

50 

57 

69 

6S 

68 

75 

69 

69 

67 

68 

65 

62 

42 

50 

58  •  2 

MIN 

57 

46 

46 

55 

43 

43 

46 

34 

32 

32 

33 

32 

23 

24 

24 

3S 

35 

36 

48 

38 

36 

46 

37 

37 

37 

23 

23 

37.1 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

70 

64 

61 

72 

71 

65 

61 

49 

41 

40 

45 

45 

46 

56 

69 

68 

71 

76 

74 

71 

69 

71 

71 

70 

64 

64 

70 

66 

60 

56 

62 

62.8 

MIN 

<ie 

52 

56 

61 

50 

55 

49 

39 

35 

40 

38 

36 

31 

CAMILLA 

MAX 

7S 

67 

59 

72 

66 

64 

55 

45 

39 

39 

43 

43 

47 

54 

65 

62 

70 

73 

66 

65 

70 

67 

67 

59 

58 

63 

61 

59 

57 

50 

59 

59.4 

MIN 

60 

46 

54 

58 

45 

53 

45 

35 

32 

35 

35 

33 

25 

21 

32 

29 

36 

50 

55 

34 

47 

48 

41 

39 

33 

46 

39 

44 

36 

22 

28 

40.0 

COLQUITI   2  E 

MAX 

71 

74 

69 

66 

75 

68 

59 

52 

52 

41 

37 

4S 

47 

50 

57 

68 

64 

69 

74 

70 

68 

70 

69 

70 

61 

61 

64 

67 

63 

42 

51 

MIN 

52 

45 

48 

54 

46 

46 

47 

35 

34 

34 

34 

31 

25 

23 

26 

35 

34 

3B 

49 

37 

47 

45 

43 

42 

37 

38 

43 

36 

33 

23 

25 

36.4 

CUTHBERT 

MAX 

6« 

56 

55 

67 

66 

65 

52 

42 

40 

38 

43 

41 

50 

57 

67 

67 

72 

70 

66 

67 

68 

67 

62 

60 

65 

66 

63 

58 

51 

59 

59  0 

MIN 

56 

45 

47 

51 

42 

50 

41 

32 

91 

29 

32 

30 

21 

23 

37 

32 

36 

47 

55 

35 

41 

45 

43 

39 

33 

45 

40 

46 

33 

21 

28 

FORT  GAINES 

MAX 

6B 

55 

55 

64 

65 

62 

55 

41 

40 

39 

43 

42 

45 

55 

67 

65 

66 

72 

70 

66 

67 

66 

66 

62 

59 

67 

62 

62 

57 

48 

56 

58.4 

MIN 

53 

45 

50 

52 

41 

43 

33 

31 

30 

30 

32 

31 

21 

25 

35 

32 

35 

48 

57 

38 

47 

46 

45 

40 

36 

45 

37 

48 

34 

24 

30 

38.9 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

6« 

55 

55 

64 

65 

63 

54 

37 

38 

38 

43 

47 

49 

57 

66 

65 

67 

72 

69 

67 

66 

69 

66 

62 

60 

65 

67 

60 

57 

SI 

S9 

MIN 

52 

42 

44 

46 

46 

44 

35 

33 

32 

27 

29 

27 

15 

15 

34 

31 

35 

46 

51 

36 

36 

39 

41 

40 

35 

45 

39 

46 

30 

19 

23 

il'.l 

HORCAN    1  H 

MAX 

77 

61 

57 

71 

73 

66 

56 

46 

41 

43 

43 

43 

49 

58 

69 

69 

74 

73 

67 

69 

71 

69 

61 

65 

65 

65 

61 

57 

50 

60 

61  .1 

MIN 

59 

41 

49 

53 

42 

51 

40 

33 

32 

31 

33 

31 

24 

23 

34 

31 

34 

44 

56 

31 

45 

40 

39 

34 

36 

37 

46 

49 

32 

23 

26 

38  .0 

Plains  su  ca  exp  sta 

MAX 

64 

64 

54 

57 

51 

65 

53 

53 

36 

37 

35 

41 

40 

49 

55 

64 

61 

67 

71 

65 

67 

66 

67 

63 

60 

59 

60 

62 

58 

39 

50 

MIN 

60 

46 

46 

45 

41 

41 

41 

32 

31 

29 

30 

31 

22 

24 

35 

48 

37 

40 

47 

42 

37 

33 

36 

38 

41 

35 

21 

22 

36!l 

72 

67 

75 

74 

69 

65 

65 

42 

45 

45 

5  2 

50 

70 

7 1 

75 

72 

72 

7 1 

7 1 

7 1 

70 

67 

64 

65 

62 

57 

56 

62 

63.6 

*           •  • 

Mm 

58 

54 

57 

62 

49 

53 

46 

37 

31 

33 

37 

33 

26 

20 

32 

30 

34 

44 

52 

36 

45 

52 

41 

44 

38 

50 

42 

92 

38 

23 

29 

41.2 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  Exp  station 

MAX 

67 

66 

70 

74 

71 

69 

69 

69 

70 

63 

60 

63 

64 

60 

59 

53 

61 

Mm 

32 

29 

3S 

50 

36 

39 

44 

52 

41 

43 

33 

49 

42 

39 

37 

23 

26 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

Mm 

CORDELE 

MAX 

64 

69 

64 

72 

65 

64 

63 

39 

36 

38 

39 

40 

44 

54 

65 

63 

66 

72 

70 

67 

67 

67 

66 

63 

60 

60 

62 

62 

57 

48 

58 

58  9 

Mm 

56 

47 

46 

51 

40 

49 

39 

32 

31 

31 

32 

32 

23 

22 

38 

27 

33 

48 

54 

44 

43 

52 

40 

38 

31 

47 

40 

42 

34 

22 

26 

36.4 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

66 

68 

59 

61 

74 

69 

60 

52 

38 

39 

39 

46 

42 

48 

57 

65 

70 

74 

70 

69 

69 

70 

70 

61 

61 

63 

64 

60 

41 

54 

Mm 

56 

54 

49 

49 

47 

47 

41 

33 

30 

30 

32 

32 

25 

22 

22 

30 

30 

33 

50 

37 

37 

46 

41 

41 

32 

32 

44 

44 

39 

26 

26 

37.'' 

FITZGERALD 

MAX 

67 

66 

55 

73 

65 

64 

56 

42 

37 

39 

44 

42 

46 

54 

64 

68 

73 

70 

66 

69 

66 

67 

65 

61 

62 

63 

61 

56 

51 

59 

Mm 

61 

46 

47 

53 

45 

50 

40 

32 

30 

33 

31 

32 

24 

25 

37 

33 

40 

52 

42 

44 

46 

54 

48 

43 

36 

49 

44 

46 

35 

26 

29 

40.9 

HOMERVILLE  3  WSH 

MAX 

70 

69 

62 

76 

74 

67 

62 

45 

42 

39 

49 

46 

50 

58 

69 

70 

75 

73 

72 

72 

70 

70 

6S 

62 

69 

65 

66 

59 

53 

64 

Mm 

62 

57 

54 

59 

49 

52 

45 

35 

32 

34 

34 

35 

27 

21 

32 

29 

34 

41 

51 

36 

41 

57 

39 

46 

32 

49 

49 

44 

37 

24 

27 

40.6 

LUM8ER  CITY 

MAX 

66 

66 

62 

65 

73 

68 

58 

48 

37 

39 

40 

47 

44 

48 

55 

66 

62 

70 

73 

70 

70 

70 

69 

69 

62 

63 

65 

64 

96 

42 

52 

99  4 

Mm 

61 

55 

48 

48 

44 

44 

47 

33 

30 

32 

33 

32 

24 

21 

21 

29 

28 

32 

45 

37 

37 

42 

41 

39 

31 

31 

47 

41 

41 

23 

24 

36.8 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

66 

66 

61 

74 

72 

65 

56 

41 

36 

37 

44 

42 

48 

58 

67 

65 

70 

75 

71 

69 

70 

70 

70 

62 

59 

63 

63 

63 

56 

52 

61 

60  9 

Mm 

56 

49 

51 

52 

45 

52 

41 

32 

30 

32 

32 

30 

24 

24 

32 

32 

34 

48 

48 

37 

43 

50 

44 

42 

34 

48 

41 

41 

34 

22 

25 

38.9 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

70 

68 

60 

75 

72 

65 

60 

47 

41 

40 

48 

47 

50 

57 

68 

68 

7 1 

76 

72 

70 

70 

69 

70 

68 

62 

67 

65 

61 

58 

54 

63 

MIN 

61 

52 

52 

58 

47 

52 

43 

35 

30 

33 

34 

33 

25 

20 

31 

28 

32 

47 

51 

33 

43 

54 

38 

43 

31 

49 

41 

43 

37 

23 

20 

39!' 

QUITMAN  2  SN 

MAX 

69 

70 

63 

68 

76 

71 

70 

56 

41 

40 

39 

48 

42 

49 

59 

6S 

70 

73 

71 

69 

70 

69 

68 

63 

60 

67 

63 

63 

43 

52 

61.1 

Mm 

53 

60 

55 

56 

54 

51 

54 

39 

30 

33 

35 

33 

27 

22 

24 

32 

36 

39 

51 

37 

39 

50 

42 

40 

40 

40 

44 

45 

40 

25 

26 

40. 4 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

65 

68 

57 

63 

73 

67 

62 

52 

38 

37 

39 

47 

43 

50 

56 

67 

65 

70 

75 

70 

70 

69 

68 

71 

62 

60 

63 

63 

39 

41 

52 

MIN 

5! 

49 

49 

49 

44 

46 

52 

32 

30 

32 

33 

32 

25 

23 

45 

55 

39 

42 

51 

43 

39 

34 

37 

42 

43 

38 

23 

27 

36.7 

69 

49 

77 

72 

57 

55 

65 

•        •  • 

Mm 

53 

56 

49 

45 

37 

53 

40 

37 

31 

35 

35 

34 

25 

21 

32 

29 

37 

50 

53 

37 

46 

54 

40 

37 

35 

44 

44 

47 

38 

23 

25 

39!* 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FtA  AP 

MAX 

69 

66 

59 

74 

70 

60 

55 

42 

39 

38 

48 

42 

50 

57 

66 

65 

69 

74 

70 

72 

69 

72 

71 

64 

61 

68 

65 

62 

53 

54 

61 

60  6 

MIN 

62 

54 

51 

55 

46 

52 

42 

33 

31 

32 

33 

36 

25 

21 

36 

32 

32 

48 

55 

40 

45 

56 

41 

42 

30 

49 

46 

44 

36 

29 

27 

40.5 

BLACKeEARO  ISLAND 

MAX 

70 

68 

66 

60 

76 

65 

45 

43 

36 

44 

43 

50 

54 

66 

5  8 

65 

69 

73 

68 

66 

68 

63 

67 

68 

47 

49 

99  T 

Mm 

62 

60 

57 

56 

53 

40 

31 

32 

34 

34 

30 

26 

27 

39 

40 

40 

54 

43 

44 

34 

38 

50 

50 

46 

30 

30 

41.6 

BRUNSKICK 

MAX 

78 

70 

81 

77 

73 

64 

47 

42 

44 

47 

46 

53 

59 

70 

70 

69 

73 

75 

74 

73 

75 

74 

74 

65 

73 

68 

71 

70 

93 

69 

Mm 

61 

60 

54 

53 

55 

46 

36 

30 

33 

34 

37 

28 

26 

36 

34 

40 

49 

50 

43 

46 

60 

43 

46 

37 

51 

50 

50 

40 

26 

26 

42.6 

BRUNSMICK   FAA  AP 

MAX 

71 

70 

64 

80 

74 

66 

56 

50 

44 

38 

46 

43 

51 

56 

70 

70 

74 

72 

66 

75 

67 

67 

56 

66 

67 

72 

93 

90 

57 

Mm 

60 

55 

54 

55 

54 

54 

48 

33 

31 

34 

33 

34 

29 

25 

38 

35 

41 

55 

50 

42 

44 

56 

43 

45 

37 

54 

50 

90 

32 

29 

30 

42.9 

FLEMING 

MAX 

69 

66 

59 

72 

70 

69 

56 

41 

42 

39 

47 

47 

50 

58 

67 

6! 

69 

72 

73 

71 

70 

72 

71 

70 

63 

71 

66 

65 

99 

54 

60 

62.2 

Mm 

59 

56 

50 

52 

45 

48 

40 

33 

29 

32 

32 

36 

27 

19 

26 

26 

30 

39 

46 

32 

43 

61 

39 

41 

28 

43 

46 

40 

39 

24 

25 

38.9 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

73 

73 

71 

62 

79 

79 

71 

60 

44 

43 

47 

46 

58 

70 

69 

74 

77 

76 

72 

73 

75 

71 

68 

72 

7S 

69 

71 

62 

55 

66 

Mm 

60 

62 

56 

60 

57 

S3 

50 

36 

30 

33 

35 

36 

22 

33 

30 

38 

45 

51 

37 

41 

62 

40 

44 

35 

48 

48 

52 

39 

25 

27 

42.6 

FORT  STEWART 

MAX 

69 

69 

59 

75 

71 

64 

57 

42 

41 

38 

48 

46 

50 

56 

76 

73 

73 

70 

73 

72 

66 

64 

73 

67 

64 

95 

94 

62 

62.2 

HON 

61 

57 

50 

52 

47 

51 

41 

31 

26 

32 

32 

37 

27 

21 

36 

33 

33 

43 

SO 

40 

45 

58 

42 

41 

32 

47 

46 

44 

38 

24 

28 

40.3 

OLENNVILie 

MAX 

6B 

67 

57 

67 

70 

65 

55 

41 

41 

36 

48 

46 

45 

57 

72 

74 

72 

72 

70 

70 

71 

64 

70 

71 

69 

60 

55 

93 

62 

61.2 

Mm 

61 

56 

50 

50 

45 

53 

40 

31 

29 

32 

32 

36 

27 

21 

35 

33 

34 

48 

51 

40 

44 

60 

42 

42 

32 

46 

45 

43 

36 

23 

27 

40.3 

JESUP  B  S 

MAX 

70 

69 

61 

76 

73 

70 

60 

42 

46 

41 

47 

47 

49 

56 

66 

65 

69 

71 

72 

71 

71 

72 

71 

69 

61 

74 

67 

69 

60 

99 

60 

62.6 

Mm 

59 

58 

50 

54 

48 

SO 

41 

33 

29 

33 

32 

36 

26 

20 

31 

27 

32 

40 

46 

39 

40 

61 

39 

44 

30 

45 

47 

40 

39 

23 

29 

39.3 

NAHUNTa 

MAX 

71 

71 

78 

76 

72 

63 

45 

45 

43 

47 

45 

SO 

59 

66 

6S 

71 

75 

73 

71 

71 

70 

73 

72 

70 

73 

79 

70 

68 

61 

65 

69.2 

Mm 

61 

51 

58 

51 

51 

43 

35 

29 

32 

36 

36 

27 

22 

32 

30 

34 

44 

49 

40 

42 

61 

42 

39 

42 

45 

49 

47 

45 

26 

27 

40.9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

69 

67 

62 

79 

74 

68 

62 

48 

46 

41 

44 

44 

51 

55 

68 

63 

64 

69 

73 

72 

64 

74 

69 

66 

66 

67 

67 

66 

61 

46 

96 

62.2 

Mm 

61 

55 

54 

55 

52 

52 

45 

36 

29 

34 

34 

37 

27 

26 

35 

37 

43 

54 

49 

43 

45 

58 

42 

45 

36 

45 

49 

46 

39 

27 

32 

42.7 

S—  n«(«me*  NolM  Following  SuUod  Iad«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY 


SlatloD 


Day  oi  Month 


10     II     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


Savannah  usoa  pl  grdn 
savannah  msd  ap 
savannah  beach 
surrency  2  wnw 

HAYCROSS  <i  NE 


MAX 


MAX 
MIN 


MAX 
M0< 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

van 


MAX 
MM 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


70  63  66 
61     60  50 


70  65 
'<'>  52 


75     71  69 


59  45 
37  32 


51     37  40 


57     45  42 


46  47 
31  35 


45  38  4S 
30     34  34 


51  58 
29  22 


70  72 
29  38 


60     71  70 


26     28  32 


74  70  75 
50     45  45 


72  72  71 
50     40  39 


76  79 
42  39 


72  68 
40  40 


64  72  68 
30     44  49 


62  70  66 
31     47  47 


69  65  65 
36     42  50 


S«*  R*I«r«DC«  Not«a  Following  SUUoo  Indsx 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
JANUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Nunfiber  of  days  with 
precipitation 

ishine  : 

uns6t 

1.9 

Resultant 
Speed 

o 

0) 

ion  of 
;t  mile 

_» 

i 

oia 

ndard  of  Time 
EASTERN 

.50-.99 

0^ 
0; 

a 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resuil 
Direcl 

Averc 

Paste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

1  'i 

1  Q 

Trace 

q 
q 

.10.4 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

29 

1.8 

7.3 

21++ 

7 

21 

77 

84 

61 

68 

1 

3 

7 

2 

0 

0 

13 

6.4 

ATLANTA  WSO  AP 

33 

2.2 

9.3 

34 

W 

19 

78 

80 

60 

68 

5 

2 

5 

2 

2 

1 

17 

50 

6.7 

AUGUSTA  wSO  AP 

31 

2.0 

7.6 

21++ 

29 

29+ 

77 

80 

51 

66 

4 

1 

4 

5 

1 

0 

15 

6.5 

COLUMBUS  WSO  AP 

1 

2.5 

7.3 

23++ 

12 

21 

86 

86 

59 

64 

3 

3 

4 

1 

3 

0 

14 

6.7 

MACON  WSO  AP 

34 

2.3 

7.6 

29 

S 

19 

79 

85 

60 

64 

1 

3 

4 

4 

2 

0 

14 

52 

6.8 

ROME  WSO  AP 

4 

2 

2 

4 

1 

0 

13 

SAVANNAH  WSQ  AP 

32 

2.1 

8.0 

26 

NW 

29+ 

79 

84 

57 

68 

3 

4 

5 

3 

0 

0 

15 

45 

6.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 
JANUARY 


Station 


Day  of  month 


7      8      9     10     11     12     13    14    IS    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25     26    27    28    29     30  31 


CALHOJN  EXP  STATION 


HAHKINSVILLE 


HOHERVILLE  3  WSW 


MIDVILLE  EXP.  STATION 


PLAINS  SW  GA  EXP  STA 


TIFTON  EXP  STATION 


6<i  6'> 
5<,  58 


63  68 
62  62 


50  50  50 
49     <.9  «8 


49  <>S 
48  45 


44     44  44 


55 
46|  47 


60  59  59 
59  56 


53     57     57     59  52 


58 

57  55 


60     50     58     48  48 


bC     59  6C 


CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILI  F  EXP  STATION 
PLAINS  SW  CA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


59  54 
46  48 


40  40 
40  39 


38 
37  37 


MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,  COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 
SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.      COVER  UNKNOWN.      SLOPE  UNKNOWN.      PALMER  SOIL  THERMOMETERS  MAX 
iND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING   10  A.M. 

SANDY  LOAM,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 
MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

SANDY  LOAM,   COVER,  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

GREENVILLE-HEAVl'  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 
TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.     MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  SAM 
TIFTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 
FRIEZ  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND 
DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  «orsu 


SUtiOD 

Day 

Of  Monlb 

Total 

or 
A»g. 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHMEST  01 

CALHOUN  Exp  station 

EVAP 

•  V 

■  2( 

•  03 

•  03 

.03 

•  08 

•  04 

.07 

.15 

.11 

WIND 

56 

102 

65 

43 

46 

85 

91 

43 

69 

76 

52 

122 

32 

24 

56 

33 

11 

36 

83 

37 

97 

136 

47 

39 

15 

44 

44 

27 

134 

39 

10 

1794 

MAX 

61 

51 

46 

55 

55 

55 

50 

45 

55 

51 

52 

55 

64 

64 

64 

65 

50 

57 

55 

51 

48 

47 

48 

42 

42 

53.1 

MIN 

44 

40 

41 

42 

40 

42 

40 

30 

22 

35 

39 

40 

50 

40 

43 

40 

40 

38 

38 

41 

41 

40 

30 

31 

32 

38.4 

NORTH  CENTRAL  02 

u  OF  OA  plt  science  fm 

EVAP 

•  20 

•  IC 

•  Of 

•  14 

•  00 

•  10 

•  05 

.06 

•  08 

.08 

.07 

.04 

•  07 

.16 

•  14 

•  18 

•  16 

•  08 

.13 

.08 

•  1 1 

•  14 

•  00 

WIND 

40 

70 

154 

78 

102 

61 

136 

« 

* 

5 

5 

43 

30 

54 

109 

58 

24 

4J 

111 

78 

133 

156 

117 

88 

35 

56 

88 

35 

227 

78  14 

2228 

MAX 

65 

62 

53 

58 

55 

58 

57 

36 

36 

36 

42 

41 

42 

44 

48 

55 

58 

57 

61 

62 

60 

62 

60 

59 

56 

55  51 

50 

47 

45 

49 

52.3 

MIN 

57 

4a 

40 

39 

42 

45 

35 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

36 

37 

39 

43 

51 

40 

43 

48 

41 

39 

38 

43 

41 

40 

34 

33 

35 

39.3 

KEST   CENTRAL  0* 

Experiment 

EVAP 

•  16 

•  07 

•  12 

.06 

.10 

.  14 

■  13 

.12 

.09 

.18 

•  10 

•  09 

• 

•  n 

WIND 

45 

33 

82 

60 

90 

53 

77 

85 

0 

25 

30 

60 

30 

43 

82 

68 

37 

58 

92 

80 

80 

120 

110 

71 

43 

46 

lOO 

55 

125 

85 

20 

1985 

MAX 

60 

56 

48 

55 

SI 

52 

41 

42 

56 

53 

57 

60 

63 

56 

54 

60 

61 

55 

52 

52 

54 

49 

43 

53.5 

MIN 

48 

45 

43 

_ 

40 

40 

38 

31 

37 

35 

37 

38 

46 

39 

41 

48 

41 

35 

34 

36 

40 

41 

34 

31 

39.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

•  02 

•  00 

•  00 

•  00 

•  03 

•  04 

.02 

•  02 

•  05 

•  01 

•  00 

•  03 

•  05 

•  05 

.05 

•  11 

.08 

.oa 

■  09 

.14 

.  12 

.  12 

.  16 

•  08 

.11 

.06 

•  00 

•  06 

.07 

•  07 

.01 

1.79 

WIND 

37 

31 

59 

36 

32 

25 

34 

92 

69 

52 

52 

67 

55 

25 

38 

40 

26 

46 

47 

41 

30 

108 

39 

19 

33 

46 

66 

38 

85 

79 

20 

1467 

MAX 

63 

68 

59 

59 

71 

66 

62 

53 

40 

41 

41 

50 

54 

63 

64 

67 

72 

72 

65 

63 

71 

65 

63 

55 

58 

66 

58 

60.3 

MIN 

59 

54 

52 

52 

51 

47 

53 

36 

34 

34 

36 

35 

_ 

_ 

34 

37 

38 

42 

52 

44 

42 

46 

47 

45 

40 

39 

46 

46 

40 

43.7 

•      •  * 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  MSO  AP 

EVAP 

• 

* 

.02 

,00 

.15 

•  01 

.00 

•  03 

•  00 

•  02 

.04 

•  14 

•  11 

.09 

.15 

.08 

.11 

.09 

.11 

.18 

•  11 

.22 

•  12 

.22 

.12 

•  02 

.15 

•  06 

•  14 

•  07 

.05 

2.61 

WIND 

19 

49 

121 

41 

93 

40 

150 

154 

136 

79 

107 

120 

101 

30 

lU 

48 

25 

47 

99 

59 

83 

171 

47 

92 

48 

50 

144 

66 

185 

53 

28 

2596 

MAX 

69 

68 

60 

67 

66 

63 

54 

38 

39 

39 

46 

45 

48 

52 

61 

60 

64 

67 

69 

65 

66 

72 

74 

63 

62 

68 

64 

65 

56 

52 

58 

59.4 

MIN 

61 

58 

50 

52 

48 

53 

38 

33 

32 

32 

33 

1 

38 

33 

34 

37 

38 

38 

46 

52 

39 

48 

61 

46 

45 

36 

48 

49 

48 

38 

32 

27 

42.7 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


GEORGIA 

JANUARY  1973 


Day  of  month 


1      2      3      4      S      6  7 


9     10    11     12    13     U    15    16     17    18  19 


21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


#  •  • 

NORTHWEST 
ALLtTOONA  DAH  2 

DALTDN 

ROME 

ROME  MSO  AP 

•  •  • 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETTA  5  SSU 
ATHENS  WSO  AP 

ATLANTA  WSO  AP 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 
COMMERCE  <•  NNW 
GAINESVILLE 
HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 

NORTHEAST 
CORNELIA 


MEST  CENTRAL 
CARROLLTON 

COLUMBUS  WSO  AP 

EXPERIMENT 

SUNNVSIDE 

*  •  • 

CENTRAL 

COVINGTON 
MACON  WSO  AP 

*  «  • 

EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 

SWAINSeORO 

*  •  • 

SOUTHWEST 

BLAKELY 
CUTHBERT 
MORGAN  1  W 
THOMASVILLE  ♦  SE 

*  *  • 

SOUTH  CENTRAL 

FITZGERALD 
HOMERVILLE  3  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EflUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


See  Reference  Nolei  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEOrCU 

JAUUABV  1973 


TIFTON  EXP  STATION 

•       •  • 

SOUTHEAST 

ALHA  FaA  AP 

Blackbcaro  island 
brunswick  paa  ap 

CLENNVILLE 

JESUP  a  s 

SAVANNAH  WSO  AP 
SURRENCV  J  HNW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


Sm  R*l*r*nco  NolM  Following  SUtlon  Indox 
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27    28    29    30  31 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

16 

240 

6A 

: 

MRS.  MARY  E.  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

: 

RONALD  R  PDARCH 

ADEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

AI  LEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

11 

82 

34 

233 

6A 

8A 

eA 

H 

HAYWOOD  E,  BOYD 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

08 

Q  C  D  R  T  P  M 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ALBANY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7  A 

7  A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATOONA  DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

6A 

8A 

8A 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AP 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

62 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED,  AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

: 

TEDDY  R.  WALKER..  SR. 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS  Exp  STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

: 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY, 

APPLING  1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

6A 

8A 

H 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSB  AP 

0435 

02 

r 1  kQu  c 
L  L AKK t 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

:  Hj 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

3 1 

14 

6 1 

49 

70 

7  A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  BDLTDN 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

64 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSQ  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSQ  AP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

145 

MID 

MID 

;  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRIDGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

:  H 

MRS,  MARY  E.  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1 100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGAN 

BE AVERDALE 

0746 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

8A 

MRS.   H,   E.  WARMACK 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

11 

32 

09 

81 

58 

185 

; 

HENRY  C.  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTQSH 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U,S.  FISH  £  WLOLF.  SVC. 

BLAIRSVILCE  EXP  STA 

0969 

02 

UlN  i  UIN 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

6A 

8A 

H 

rpnorTA  mTw     cvP  qta 

uCURblA    PllPif     CAr,  ^lU* 

BLAKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LDWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

765 

7A 

GARNETT  H,  BARTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.   C.   CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

:  H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED,  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

5P 

:  H 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

: 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNW 

1463 

07 

r.  p  A  n  V 

u  r\  A  U  T 

8 

30 

54 

84 

13 

265 

6P 

6P 

H 

CliriAD     Dl  AMT    C^P  PADM 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA,   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

64 

30 

870 

8A 

: 

JOHN  T,  HDLBROOK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKLIN 

14 

34 

26 

83 

14 

900 

7A 

: 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

965 

6P 

6P 

:  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

6A 

RUFLS  P.  DONALDSON 

cartersviCle 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE   SPGS  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

MRS.  GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

4 

34 

01 

85 

i"; 

785 

6P 

8A 

H 

DAIDU    U  AVCDC 

CHATSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

16 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

960 

: 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

: 

MRS.   FANNIE  M.  0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

6A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

6A 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

365 

MID 

MID 

:  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

JOE  NEISlER 

CONCORD 

2198 

04 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

COOLIDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

C,   W.   ELLINGTON/  JR. 

CORDELE 

2266 

06 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNELIA 

2263 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

63 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

63 

52 

770 

6P 

eA 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

GUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

64 

08 

1300 

6A 

MILES  M,  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS,  AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

63 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS,  JOE  W.  WOODWARD 

DAHLONEGA  3  NNW 

.-79 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E,  FORTNER 

DALLAS  6  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

58 

84 

47 

1080 

7A 

7A 

C  H 

SILAS  L  PICKETT 

DALTQN 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

6A 

8A 

H 

MRS  ANNA  S  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

63 

15 

450 

5P 

EARL  T,  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILCE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

C 

MRS,   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN  1  wSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

60 

7A 

R,  C.  THOMPSON 

-  16  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

IS££  NOTESI 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.  SARA  L.  HILL 

DONALSQNVILLE  1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8A 

ROBERT  P,  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

31 

82 

51 

240 

7A 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVEK 

2799 

06 

SCREVEN 

U 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8  A 

8A 

H 

WILIFQRO  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

28^,4 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

63 

12 

400 

8A 

8A 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  Li  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELLIJAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

42 

84 

30 

1440 

7A 

ALFDRD  C.  DOVER 

EMBRY 

3U7 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

lOA 

lOA 

lOA 

GH 

U.   OF  GA,   EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEOA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

08 

CL INCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

3 1 

43 

83 

5  P 

SP 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3<t09 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTQN  3  SW 

3-^60 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LQTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3'»65 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

SP 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

11 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

6P 

H 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1 1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE   2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

3P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  *  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE   SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

C 

MRS.  RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

SP 

H 

RALPH  0.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  Li  VANDIVER 

HOHERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

1  87 

6  P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  «  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

BA 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AMICALCILA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  £  PAPER  CD. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAID 

JONESBORG 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JUL  I ETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

JOHN   M.  nORSFTT 

KENSINGTON 

4802 

0 1 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

650 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

620 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON  1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

C 

JOSEPH  A.  CAREY 

LINCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

11 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

41 

120 

7A 

7A 

H 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

B  I  BB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVlLLE 

5550 

04 

MACON 

6 

oc 

c  7 

e  t 

96 

186 

5P 

5  r 

H 

CITY  OF  MARSHALLVlLLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

5811 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

3P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

11 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A,  JONES 

MIDVILLE  FXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

H.   LDUIS  HORNE 

MILLEN  «  N 

5862 

06 

JENKINS 

11 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MI LLHAVEN-WAOE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REODICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MHNT  P  7  1  IM  A 
null  1  CtiJnA 

5979 

04 

M  A  r  DM 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

rcnorc   cnui  ed 

IjCUKUc  rUnLCK 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHQUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

3P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  Nw 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

135 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 
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0 1  n  1  iwii 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rOTINTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

u 

E- 

PRECIP. 

> 
u 

SPECIAL 

(SEE  NOTESl  1 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERR I  EN 

16 

31  08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32  37 

8 1 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33  22 

84 

49 

99C 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.   HARDIN/  JR. 

NDRCRDSS  4  N 

6407 

02 

GWINNET 

3 

34  00 

84 

12 

950 

7A 

MRS.   M.   H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

82 

08 

105 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

13 

31  18 

82 

51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32  03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32  04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  SW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30  46 

83 

34 

180 

7A 

7A 

H 

LAMAR  K  HAYES 

RESACA 

7430 

01 

GORDON 

V  u  r\  V  w  1 1 

1 2 

34  34 

84 

57 

650 

8  A 

JOSEPH   W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

0 1 

CATOOSA 

18 

34  55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-72 1 

ROME 

7600 

01 

Floyd 

4 

34  15 

85 

09 

596 

6P 

SA 

H 

WILLIAM  M,  TOWERS/  III 

ROME  8  SW  R 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34  10 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

85 

10 

637 

MID 

MIO 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

sandersville 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTQSH 

2 

31  24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

81 

16 

22 

8A 

8A 

H 

PLANT  INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32  08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

c  T  1  n AM 

3064 

0  5 

GREENE 

10 

33  32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.    MABFL   C  CRUMPTDN 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

X 1 

33  19 

83 

01 

530 

8A 

c 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

STI LLMORE 

835 1 

06 

EMANUEL 

1 

32  26 

82 

13 

255 

7A 

JESSE  Wt  RAUTON 

SUMMERVILCE  1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34  27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  0.  BOWMAN 

SUNNYS I DE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  0,  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31  44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

11 

32  35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34  58 

84 

13 

1800 

c 

TVA-129 

SYLVANI A 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32  45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBQTTON  1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32  42 

84 

32 

710 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TAI  L  APnOSA   2  N 

8547 

04 

HARALSON 

1 7 

33  46 

6  5 

1  R 
X  o 

980 

6P 

6P 

TAYLDRSVICLE 

6600 

0 1 

BARTOW 

5 

34  05 

84 

59 

7 1  n 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32  58 

84 

14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32  52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  'i  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30  48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTQN  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31  28 

83 

31 

360 

8A 

8A 

8A 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34  35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34  48 

83 

42 

3900 

C 

TVA-154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30  51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALOOSTA   4  NW 

VMULfUJIM      ~  lift 

8974 

08 

LOWNDES 

k  U  Fi  1  ^  w  Li  J 

16 

30  52 

33 

20 

265 

c 

RAL)in    STATION  WGAF 

waleska 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE   B«  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

11 

33  25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER/  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33  44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVICLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

26 

750 

c 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31  15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

M  G  GRIFFIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85 

11 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B.   LANIER/  JR. 

WINDER  1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

C  H 

CECIL  H.  CRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84 

35 

800 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 

*  DRAINAGE  CODE: 


1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT  7-HIWASSEE 
8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE     11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA  13-SATILLA 
14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUlVANNEE     17-TALiAPOOSA  18-TENNESSEE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Georgia  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Cllmatologlst ,  Agricultural  Engineering  Building,  University  of  Georgia,  Athens,  Georgia  30601,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you. 
Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  GEORGIA." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 

movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1936. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Sol 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
->■+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Tliermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditioas  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER    REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 

USCOmi-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  3/5/73-950 
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HIGHEST  TEMPERATURE 
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GEORGIA       -       FEBRUARY  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


A  snowstorm  of  unprecedented  intensity 
and  magnitude  hit  central  and  south 
Georgia  on  the  9th-10th.     This  follow- 
ed the  very  destructive  icestorm  of 
early  January  by  just  over  a  month. 
Temperatures  were  quite  cold  during 
most  of  the  month,  with  averages  rang- 
ing from  2°   to  more  than  5°   below  nor- 
mal.    Precipitation  ranged  from  well 
below  normal  in  the  north  to  much  a- 
bove  normal  in  the  south. 

The  February  snowfall  was  the  greatest 
experienced  in  middle  Georgia  during 
the  80  to  100  years  that  weather  re- 
cords are  available.     Most  previous 
records,  set  in  February  1914,  were 
topped  by  4  to  9  inches.     Depths  reach- 
ed 18  inches  in  parts  of  two  or  three 
west-central  counties  and  falls  of  14 
inches  or  more  were  reported  over  a 
40-  to  70-mile-wide  belt  across  the 
middle  of  the  State,  centered  roughly 
from  Columbus  to  Macon  to  Augusta.  A- 
mounts  decreased  sharply  north  of  this 
area  and  more  gradually  to  the  south. 
(See  accompanying  map) .     Over  3  inches 
fell  at  the  Savannah  Airport,  and  an 
inch  or  more  was  measured  in  southwest 
and  south-central  border  counties. 

The  storm  began  as  sleet  and  freezing 
rain  in  west-central  sections  during 
the  early  morning  hours  of  the  9th,  but 
soon  changed  to  snow  and  spread  rapid- 
ly across  the  State,  reaching  the  east- 
ern border  before  noon.     The  snow  con- 
tinued through  the  afternoon  and  night 
of  the  9th.     It  ended  in  the  west  ear- 
ly on  the  10th,   but  continued  in  the 
east  and  southeast  through  most  of  the 
day.  Damage  was  extensive  in  the  area 
of  heaviest  snowfall  as  hundreds  of 
chicken  houses,   carports,  sheds,  and 
awnings'"  collapsed  under  the  added 
weight.     Several  industrial  plants  and 
business  buildings  suffered  roof  and 
equipment  damage. 

There  were  interruptions  in  utility 
service  in  areas  where  freezing  rain 
occurred,   but  this  was  not  a  major 
problem  over  most  of  the  area.  Ice 
accumulation  also  caused  heavy  damage 
to  pine  trees  in  some  sections. 

All  major  highways,  county  roads,  and 
city  streets  were  either  closed  or  be- 


came extremely  hazardous  in  the  area 
of  heaviest  snowfall,  and  traffic  was 
almost  completely  halted.  Hundreds 
of  stranded  motorists  were  assisted 
or  rescued  by  the  State  Patrol,  Civil 
Defense,  or  National  Guard  Units. 
Emergency  housing  and  food  were  pro- 
vided in  many  of  the  hardest  hit  com- 
munities.    Schools  closed  early  on 
the  9th  and  many  remained  closed  on 
the  12th  because  of  hazardous  road 
conditions.     There  were  numerous  per- 
sonal injuries,   and  three  traffic 
deaths  were  attributed  to  the  storm. 

Temperatures  were  warmer  than  normal 
at  the  beginning  and  end  of  the  month, 
but  the  period  from  the  8th  through 
the  22d  was  unusually  cold.  Most 
places  had  their  lowest  readings  on 
the  11th  or  12th  when  early  morning 
temperatures  dropped  to  around  10°  in 
the  extreme  north  and  in  the  middle 
Georgia  area  of  heavy  snow.  Low 
twenties  were  reported  in  the  extreme 
south.     Highest  temperatures  occurred 
during  the  first  and  last  weeks  and 
ranged  from  the  sixties  in  the  north 
to  the  seventies  in  the  south. 

Heavy  to  excessive  rains  fell  over 
most  of  the  State  on  the  1st  and  2d. 
Flash  flooding  occurred  at  numerous 
places  in  central  and  southern  areas, 
damaging  roads,   bridges,  farmland, 
and  other  property.     Dublin  was  one 
of  the  hardest  hit  places,  with  over 

5.5  inches  of  rain  in  24  hours.  Pre- 
cipitation was  general  over  the  State 
on  the  9th  and  10th,  with  rain  occur- 
ring north  and  south  of  the  snow  area. 
Most  of  the  State  had  rain  on  the  14th, 
but  very  little  occurred  during  the 
remainder  of  the  month.     Totals  were 
generally  below  normal  in  the  north- 
western third  of  the  State  and  above 
normal  in  the  southeastern  two-thirds. 
Division  averages  ranged  from  about 

2.6  inches  below  normal  in  the  North- 
west to  over  2  inches  above  normal  in 
the  South  Central  and  Southeast. 

Four  tornadoes  were  reported  in  Febru- 
ary.    The  most  destructive  occurred  in 
Worth  County  on  the  8th,   injuring  5 
people  and  damaging  property  an  esti- 
mated $100,000. 

Horace  S.  Carter 
Climatologist  for  Georgia 
National  Weather  Service  Office 
Agricultural  Engineering  Center 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30602 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  ll'^if^lt 
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57.3 

27.5 

42.4 

-  6.4 

70 

27  + 

8 

12 

627 

0 

0 

1  ^ 

0 

5.73 

U38 

2.93 

2 

13.0 

13 

11 

6 

3 

2 

HONTICELLO 

57.8 

31.2 

44.5 

72 

8 

18 

12 

567 

0 

0 

15 

0 

3.00 

.90 

2 

15.0 

6 

2 

0 

SANDERSVILLE 

57.9 

33.1 

45.5 

70 

7  + 

8 

1 1 

538 

0 

0 

13 

0 

D 

5.50 

1.78 

2 

12.0 

6 

4 

3 

SIlDAM 

56.9 

32.8 

44,9 

-  3.3 

69 

7 

15 

17 

560 

0 

0 

14 

0 

3.76 

.36 

2.03 

2 

13.0 

13 

10 

4 

2 

2 

DIVISION 

45,4 

-  4.B 

5.16 

•  87 

11.4 

*       •  * 

EAST  CENTR4L 

06 

APPLING   1  NW 

56.9 

29,2 

43.1 

69 

26+ 

6 

12 

609 

0 

0 

17 

0 

3.72 

1.79 

2 

10.0 

10 

11 

1 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

57.8 

31,5 

44.7 

-  4.6 

70 

25+ 

9 

12 

563 

0 

0 

16 

0 

5.22 

1^70 

1.74 

2 

14.0 

13 

11 

7 

4 

1 

BROOKLET   1  M 

60.  B 

36.6 

4B.7 

-  4.B 

72 

25 

16 

12 

455 

0 

0 

13 

0 

4.51 

1,02 

1.41 

9 

5.0 

6 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEORGIA 

FEBRUARY  1973 


SUUoa 

Temperature 

Precipitation 

•i 

?  a 

*  .2 
<2 

•  1 

•  a 

<£ 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

% 
a 

Lowest 

• 

% 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealesl  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

"5 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Dale 

e 

1.00  or  More 

0  t 

si 

s  * 

si 

1 

1 

LOUISVILLE   3  S 

61. 2H 

34. 6M 

47.9m 

3.5 

72 

7 

12 

485 

0 

0 

0 

5.65 

1 

7"] 

1 '^r 

14.8 

9 

4 

1 

METTER 

62.1 

35.9 

49.0 

73 

6 

19 

11 

0 

1 

11 

0 

4.81 

9 

8.5 

2 

MIDVILLE   EXP  STA 

60.7m 

34. 2M 

4  7.5m 

1 2 

12 

489 

0 

0 

11 

0 

3  •  2C 

14.0 

HILLEN   4  N 

60.4 

32  .  8 

46.  6 

5.8 

73 

25 

14 

12 

510 

0 

0 

1^ 

0 

D 

8)44 

4 

98 

4.40 

2 

I'l.O 

6 

4 

3 

NEHlNGTON  2  NE 

61. 5M 

36.1 

48. 8M 

72 

26+ 

10 

12 

445 

0 

0 

l2 

0 

D 

5.23 

1.93 

2 

a.o 

6 

11 

SMAlNSeORO 

60.2 

36.1 

48.2 

_ 
72 

7+ 

_ 
1  ' 

12 

46" 

Q 

1 3 

6.12 

2.72 

2 

7.! 

10 

MARRENTON 

57  •  I 

29.9 

43 .  S 

5.9 

70 

26+ 

1 2 

1  1 

0 

0 

15 

0 

D 

5.59 

1 

21 

2  •  4C 

2 

14  .  C 

2 

WAYNESBORO   2  NE 

57 , 2 

30.0 

7ft 

26 

13+ 

0 

1 

18 

0 

4  •  61 

2  •  IC 

2 

16. C 

2 

46.5 

- 

5.0 

5.59 

1 

72 

11.4 

*        *  * 

SOUTHWEST  07 

Albany  3  SE 

59  •  3M 

34  •  8M 

47.  IM 

- 

7.4 

74 

g 

22 

^  ^ 

497 

0 

0 

1 1 

0 

6.33 

2 

11 

3.18 

2 

3.0 

9 

3 

3 

AMERICUS  4  ENE 

59  •  0 

36.3 

47.7 

4.5 

7  J 

7 

^7 

1 2 

481 

0 

12 

2  •  76 

8.0 

5 

2 

BAINBRinCE 

64.4 

37.5 

51.0 

- 

4.1 

76 

7 

20 

11 

386 

0 

0 

10 

0 

4.34 

30 

U84 

2 

2 

B  L  AK  E  L  Y 

60*3 

34.4 

47.4 

6.6 

74 

6 

22 

12+ 

465 

0 

0 

l*. 

0 

7.76 

2 

96 

3.91 

2 

4  •  C 

3 

10 

■ 

3 

CAIRO  2  NNW 

63*5 

38.9 

51.2 

74 

7 

24 

12 

378 

0 

0 

7 

0 

5.80 

1.92 

2.30 

9 

5 

< 

2 

CAMILLA 

61.3 

37.8 

49.6 

7  I 

27  + 

23 

12 

428 

0 

0 

7 

0 

6.14 

2  •  77 

2 

3.0 

5 

5 

2 

COlOUITT  2  E 

61. 3M 

36. 6M 

74 

15  + 

2  5 

12 

436 

0 

0 

0 

3,2] 

10 

■ 

2 

CUTHBERT 

61,0 

36.4 

46.7 

73 

7 

^7 

11 

0 

0 

11 

0 

4.63 

7.5 

FORT  GAINES 

6  i  •  2 

37.5 

49.4 

- 

4.0 

72 

7 

20 

12+ 

432 

Q 

0 

9 

0 

6.08 

1 

21 

1.66 

9 

3.5 

5 

J 

3 

LUMPKIN  2  SE 

59.5 

31.6 

45.6 

74 

7 

12 

12 

535 

" 

Q 

1 6 

Q 

3.62 

1,04 

14 

6 

4 

2 

MORGAN   1  W 

63.eM 

36. 7M 

50 .  3M 

73 

7 

23 

17  + 

405 

0 

Q 

9.92 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

56 .  S 

33.1 

71 

9  n  .k 

t  □  T 

16 

1 1 

556 

0 

0 

17 

0 

1 .  7fi 

2 

8.0 

2 

THQMASVILLE  4  SE 

6'» .  9 

36.6 

K 1  Q 
7  i  .  0 

3*6 

75 

8  + 

24 

12 

360 

0 

0 

6 

0 

7.55 

3 

53 

2.75 

2 

•J 

3 

48.8 

- 

5,4 

6.10 

1 

78 

4.7 

*        *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

62  •  ^ 

37  .  4M 

49 .  9M 

3,8 

73 

7 

24 

1 2 

415 

0 

1 

0 

7.43 

3 

55 

ASHBURN  3  ENE 

57.1 

35.5 

46.3 

68 

28* 

20 

1 1 

517 

0 

1 

10 

0 

6.12 

2.32 

2 

3.5 

4 

10 

6 

3 

3 

C  DROE  LE 

61.4 

36)7 

49.1 

71 

27  + 

18 

a 

439 

0 

1 

11 

0 

7.02 

3.55 

2 

3 . " 

3 

2 

59.7 

35.0 

47.4 

72 

6 

23 

12+ 

469 

0 

0 

14 

0 

6. 10 

2.30 

2 

3.0 

3 

10 

5 

4 

2 

FITZGERALD 

60  .  9 

39.3 

50.1 

4,3 

70 

17 

411 

Q 

0 

8 

0 

5.79 

2 

10 

2  •  56 

6 

3 

2 

HOMERVILLE   3  WSW 

63.1 

38.6 

51.0 

74 

274 

24 

12 

386 

0 

0 

7 

0 

6.35 

2  .  le 

2 

3 

LUMBER  CITY 

60.1 

34.3 

47.2 

7 

28  + 

11 

0 

0 

15 

0 

1 

08 

4.0 

4 

« 

2 

MOULTRIE   2  ESE 

62 . 1 

37.3 

49.7 

- 

6.2 

72 

7  + 

22 

12 

419 

Q 

0 

3 

0 

6!89 

2 

88 

2 '.35 

10 

5 

3 

3 

NASHVILLE   5  5SE 

M 

37.6 

M 

24 

12 

Q 

0 

B 

6.05 

2.11 

2 

4 

3 

3 

QUITMAN  2  SW 

60.2 

37.2 

48.7 

7,3 

72 

8  + 

2  2 

11 

452 

Q 

0 

9 

Q 

2.7c 

2 

: 

3 

TIFTDN  EXP  STATION 

36  •  4 

*  ^ 

2  8 

24 

460 

0 

0 

7 

0 

5.67 

2 

04 

2.61 

2 

6 

2 

VALDOSTA  3  E 

63.8 

37.6 

50.7 

75 

2 

2  1 

1 1 

396 

0 

0 

8 

0 

5.87 

2.00 

3 

49.0 

- 

5.4 

6.22 

2 

39 

3.5 

*       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

39,6 

50.8 

74 

7 

25 

1 1 

394 

Q 

0 

7 

0 

6.10 

2.06 

9 

4.4 

4 

11 

6 

4 

3 

BLACKBEARO  ISLAND 

50. 9M 

74 

28 

24 

1 2 

396 

^ 

Q 

4.99 

1.94 

10 

6 

5 

2 

BRUNSWICK 

64. 6M 

52. 4M 

_ 

4.3 

76 

8 

27 

17 

350 

0 

Q 

3 

3.95 

1 

00 

1.45 

9 

2 

BRUNSWICK   FAA  AP 

59.9 

'^1.6 

50.8 

73 

27 

27 

17 

394 

Q 

3.72 

1.93 

9 

.  2 

T 

11 

3 

1 

FLEMING 

62.8 

37 , 0 

49.9 

73 

26+ 

21 

1 2 

420 

0 

0 

12 

0 

7.33 

3.00 

10 

5.3 

6 

4 

3 

FOLKSTON  9  SW 

65.2 

39  6 

52.4 

76 

14  + 

23 

12 

349 

0 

0 

5 

0 

3.69 

1.29 

10 

T 

0 

4 

4 

2 

FORT  STEWART 

63.4 

38,7 

51.1 

76 

g 

22 

12 

388 

0 

0 

7 

0 

5.43 

1.75 

9 

6 

3 

3 

glennville 

62.6 

39)2 

50.9 

3.3 

72 

25  + 

22 

12 

391 

0 

0 

8 

0 

5.93 

2 

77 

1.86 

2 

4.0 

S 

4 

3 

JESUP   6  S 

64.2 

38.0 

51.1 

74 

6 

24 

12 

386 

0 

0 

12 

0 

5.51 

2.02 

10 

4.0 

6 

4 

3 

NAHUNTA 

65.3 

38.7 

52.0 

74 

8  + 

22 

17 

364 

0 

0 

8 

0 

6.26 

3.00 

9 

5 

4 

2 

SAPELO  ISLAND 

61.0 

41.0 

51.0 

72 

27  + 

27 

17 

385 

0 

0 

4 

0 

5.67 

1.60 

2 

.5 

1 

10 

S 

4 

4 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

62.6 

37.5 

50.2 

2,6 

75 

8 

21 

12 

407 

0 

0 

10 

0 

5.21 

2i 

08 

2.00 

10 

3.0 

6 

3 

3 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

61.1 

38,1 

49.6 

- 

3.5 

74 

6 

19 

12 

423 

0 

0 

6 

0 

4.46 

78 

1.80 

9 

3.2 

3 

11 

7 

3 

1 

SAVANNAH  BEACH 

59. 8M 

40.8m 

50. 3M 

77 

7 

29 

17  + 

410 

0 

0 

4 

0 

2.61 

1.4S 

9 

.0 

0 

2 

2 

2 

SJRRENCY  2  WNW 

63.9 

35.3 

49.6 

79 

7 

19 

12 

424 

0 

0 

12 

0 

4.96 

1.66 

9 

5.0 

6 

3 

2 

HAYCROSS  *  NE 

62.9 

35. 2M 

49.  IM 

6.9 

75 

9  + 

20 

12 

446 

0 

0 

14 

0 

6.79 

3. 

35 

2.25 

10 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

50.8 

3,8 

5.16 

2. 

03 

2.S 

Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


22     23  24 


25     26  27 


NOKIHWEST 

ADAlftSVILLE 

ALLATOQNA  DAK  2 

BEAVERDALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 

CaRTERSVULE 
CARTERSVUlE  3  SM 
CEOARTOHN 
CHATSWDRTH 
CHICKANAUCA  PARK 

CURRYVULE  2  H 

DALLAS  6  NE 

DALTQN 

EHBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  USO  AP 
SUMMERVILLE   1  SSH 
TAYLORSVILLE 


2.85 
2.'.5 


,76 

1.2I 
1.03 


T  T 
.09 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  HSQ  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  4  NNH 

CUHHING  2  NNE 

DAHLONEGA 

DAWSONVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNH 
MAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  »  N 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FB 
HALESKA 
HINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


3.05 
3.4* 
3.93 


2.58 
1.29  .36 

2.D2 
2.83  .01 

2.15 


3.52 
5.87 
3.35 


3.00 
3.76 
3.67 


2.66 
1.22 
2.78 


.36 
.38 
.47 


.02 

.11 
.01 


NORTHEAST 
BOMMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  1  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  NW 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


5.98 
4.90 
3.06 


.08  .06 
.03  .64 
.10  .02 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTQN 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  w 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SUNNYSIDE 
TALBOTTON  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOHASTON  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 


3.09 
4.55 
2.75 


1.65 
.79 

1.12  1.03 


2.77 
1.62 
3.00 


4.24 

4.61 
4.07 
6.90 
5.79 
3.42 

3.31 


1.60 

3.87 
T  2.90 
.09  2.62 
2.60 
2.58 

2.04 


1.00 

.36 

.52  1.09 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN   1  W 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTQN  4  WNW 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEOGEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 
SILDAH 
SPARTA  3  NH 


5.50 
3.7B 
6.59 


.02   1  .68  .25 
.29  .01 
1.02  1.03 
•  0 
1.67 

.33 

.720   .60b  .90 


1.00 
.60 
1.24 


.92  )1.20 
.40  1.13 
.90  I.IO 


•  lollowing  Sitlion  Indai- 


DAILY  PRECIPITA  TION 


IZ 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


19     20  21 


22     23  24 


28     29  30 


EAST  CENTRAL 

ABCLINC    1  NM 
AUGUSTA  MSD  AP 
BROOKLET   1  M 
DOVER 
GItSON 

LOUISVILLE   }  S 

METTER 

MIOVILLE 

HIOVIllE  EXP  STA 
HILLEN  »  N 

MILLHAVEN-NAOE  2  SE 
NENINCTON  2  NE 

stulhore 

SkAINSBORO 
HARRENTON 

MAYNESBORO  2  NE 


.05  3.06 

.U  1.97 

.60  3.«9 

1.39  3.20 


.02   1.74  ,03 


.79 
1.00  .39 


1.30 
11.40 

1.60 


.30  1.10 
.68  .95 
1.40 


SOUTHWEST  0 

ALBANT  3  SE 
AHERICUS  4  ENE 
BAINBRIOGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLOUITT  2  E 
CUTMBERT 
OixSON 

OQNAlSONVIllE   1  S 

FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  NM 

PLAINS  SH  CA  EXP  STA 


6. OB 
3.62 
9.92 


2.76 
1.84 
3.91 


.72  1.66 
.50  1.00 
.90  2.30 


1.38 
1.46 

1.72  .11 
1.71  .OB 
.76 

1.52 
1.40 
1.29 
3.21 

1.38  .07 
.70 


.08  .03 
T 

T  .09 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ADEL   2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  NNE 
F  ITiGERALO 
HOMEBVILLE  3  WSM 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  9  SSE 
QUITMAN  2  SM 
TIPTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  3  E 


7.43 
6.12 
7.02 

6.10 
5.79 
6.35 
4.96 
6.89 

6.05 


.19  2.84 
.08  2.32 
.10  3.95 


southeast 

alma  faa  ap 
atkinson  2  e 
blackbearo  island 
brunswick 
brunswick  faa  ap 

doctortown  1  wsm 

FLEMING 
FOLRSTON  3  SH 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 

CLENNVILLE 
jESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPElO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  G 
SAVANNAH  MSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SUPRESCV  2  WNW 
WAYCROSS  4  NE 


5.95 
4.99 
3.95 
3.72 


3.73 
3.69 
9.43 


9.21 
4.46 
2.61 
4.96 


.01  1.60 

.02  1.10 
.39  .83 
1.16 
.02  1.60 

.79  1.65 


.10  1.34 

T  1.37 
.33  l.BO 
1.45 
1 .68 
1.00 


.01     .01  1.27 


.91 
.01 

.10 


Sm  rctotatM^  ii' 


«  loUowicvg  Si«IMn  ladM. 


DAILY  TEMPERATURES  "o"=u 

 FEBBUARY  1973 


Station 

Day  of  Month 

0 

a 
It 

1 

2 

3 

4  1 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

•         •  • 

NORTHklEST 

01 

ALLtTOONl  DAH  2 

MAX 

Mm 

51 
24 

56 
45 

56 
31 

66 
31 

59 
37 

63 
38 

57 
23 

49 
26 

41 
27 

45 
29 

58 
40 

45 

28 

45 
25 

55 
26 

55 
25 

56 
25 

53 
28 

68 
45 

66 
42 

60 
32 

55.2 
31.4 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

Mm 

55 
46 

57 
45 

48 
36 

56 
22 

65 
29 

64 
45 

64 
36 

62 
36 

38 
23 

38 
23 

47 
19 

44 

20 

47 
24 

57 
37 

57 
38 

41 
28 

37 
15 

48 

15 

55 
18 

5S 

23 

55 
21 

54 
27 

60 
32 

68 
23 

65 
27 

65 
48 

62 
41 

61 
32 

54.5 
29.6 

CARTERSVIUtE 

MAX 

Mm 

53 
44 

56 
46 

46 
36 

58 
28 

69 
29 

65 
51 

65 
34 

62 
36 

36 
23 

38 
24 

51 
18 

46 
23 

45 
26 

58 
36 

57 
40 

40 
29 

38 
16 

46 
16 

55 
17 

54 
25 

55 
22 

53 
26 

61 
26 

68 
22 

67 
41 

62 
46 

61 
36 

61 
32 

54.6 
30,4 

CEOARTOWN 

MAX 
MIN 

57 
45 

5S 
45 

45 
36 

58 
21 

69 
31 

64 
46 

66 
33 

61 
37 

36 
24 

42 
24 

50 
14 

44 

22 

51 
24 

62 
38 

59 
36 

37 
28 

40 
16 

49 
16 

57 
19 

55 

26 

55 
20 

54 
26 

56 
26 

58 
27 

57 
25 

64 
46 

63 
40 

64 
29 

54.8 
29.3 

DALLAS  6  NE 

MAX 

Mm 

22 

45 

34 

22 

24 

35 

35 

38 

23 

23 

12 

20 

22 

32 

40 

27 

15 

1* 

16 

25 

21 

26 

31 

26 

28 

44 

40 

31 

27.5 

DALTON 

MAX 

Mm 

52 
30 

57 
51 

55 
38 

40 
27 

58 
28 

64 
37 

63 
32 

63 
32 

52 
25 

30 
23 

38 
20 

40 
21 

49 

29 

46 
33 

55 
43 

45 
29 

34 
16 

35 
11 

46 
13 

55 
25 

48 
27 

55 

27 

51 
28 

59 
30 

63 
31 

65 
40 

66 
43 

57 
34 

51.5 
29.4 

LA  FAYETTE 

MAX 

Mm 

53 
24 

46 

51 
37 

42 
21 

59 
21 

65 
35 

66 
31 

65 
33 

53 
23 

30 
23 

41 
19 

47 
21 

44 

25 

43 
34 

58 
41 

43 
28 

34 
16 

37 
l* 

46 
19 

51 
24 

53 
19 

57 
23 

54 
26 

61 
23 

65 
27 

64 
33 

65 
37 

61 
33 

52.1 
27.0 

ROME 

MAX 

Mm 

53 
43 

55 
45 

45 
36 

58 
24 

66 

30 

64 
46 

65 
33 

63 
36 

37 
24 

43 

25 

47 
16 

44 
23 

46 
28 

59 
38 

53 
36 

38 
28 

39 

n 

48 
17 

55 
21 

55 
26 

57 
24 

53 
28 

62 
32 

67 
26 

65 
30 

65 
48 

64 
40 

63 
32 

54.6 
30.5 

ROME  WSO  AP 

*          •  • 

MAX 

Mm 

55 
45 

55 
43 

44 

29 

57 
21 

65 
29 

65 
40 

65 
33 

56 
30 

30 
23 

41 
26 

49 
19 

43 
23 

46 
27 

56 
38 

50 
33 

34 
24 

39 
16 

49 
18 

56 
22 

53 
24 

55 
23 

53 
27 

62 

30 

69 

26 

66 

30 

66 
45 

63 
35 

63 
32 

53.8 
29.0 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSH 

MAX 

Mm 

54 
19 

55 
42 

57 
35 

41 
25 

60 
26 

66 
27 

60 
32 

64 
32 

60 
26 

35 
25 

39 
13 

48 
12 

41 

22 

47 
23 

56 
36 

46 
28 

35 
14 

42 
1* 

44 

16 

55 
17 

55 

22 

55 
24 

51 
27 

59 
26 

68 
28 

65 
29 

62 
39 

64 
31 

53.1 
25.* 

ATHENS  wSO  AP 

MAX 

14m 

50 
43 

62 
45 

47 
34 

64 
31 

66 
33 

65 
46 

67 
37 

61 
39 

39 
34 

42 
26 

46 

20 

41 
23 

47 
27 

56 
37 

51 
35 

42 
24 

42 

18 

42 
22 

55 
21 

59 
27 

61 
26 

56 

30 

62 
34 

68 
34 

67 
36 

66 
50 

68 
43 

58 
36 

55.4 
32.6 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 

Mm 

54 
42 

60 
41 

41 
33 

62 
30 

67 
33 

61 
45 

66 
38 

60 
31 

36 
27 

38 
26 

45 

19 

40 
25 

50 
25 

63 
39 

50 
33 

37 
23 

40 
16 

41 
25 

53 
28 

56 
32 

57 
28 

52 
29 

60 
31 

68 
34 

62 
36 

63 
48 

63 
41 

59 
31 

53.8 
31.8 

BLAIRSVILLE  EXP  STS 

MAX 
MOI 

51 
16 

59 
45 

58 
33 

45 
22 

57 
22 

64 

26 

56 
31 

63 
31 

49 

20 

29 

20 

35 
7 

46 
9 

40 
21 

43 

25 

51 
32 

40 

21 

28 

10 

38 
10 

41 
14 

52 

u 

48 
17 

50 
20 

48 
23 

53 

22 

65 
25 

60 
33 

59 
38 

56 

33 

49.4 
22.8 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

COMMERCE  4  NNK 

MAX 

Mm 

51 
21 

50 
40 

50 
29 

44 

30 

66 
31 

64 
32 

67 
37 

58 
34 

47 
30 

44 
25 

47 
18 

40 
20 

48 
22 

46 
23 

48 

30 

40 
26 

41 

18 

45 

16 

55 
19 

54 

22 

58 
23 

61 
29 

57 
32 

62 
32 

69 

32 

65 
39 

66 
40 

66 
40 

53.9 
28.5 

dahloneca 

MAX 

Mm 

53 
24 

53 
42 

55 
37 

42 
21 

61 
23 

64 

33 

61 
35 

65 
35 

50 
29 

35 
27 

41 
15 

47 
16 

39 
22 

44 
24 

46 
37 

43 
17 

33 
15 

41 
16 

44 

20 

53 
20 

52 
24 

56 
22 

53 
29 

57 
29 

66 
31 

63 
35 

62 
40 

61 
40 

51.4 
27.1 

CAtNESVILLE 

MAX 

Mm 

53 
28 

56 
41 

56 
36 

46 
29 

61 
31 

64 

35 

56 
32 

64 
38 

56 
31 

35 
29 

42 
16 

47 
19 

42 

26 

45 
30 

47 
39 

46 
27 

38 
16 

39 
20 

44 
19 

54 
25 

50 
26 

57 
28 

55 

32 

58 
29 

66 

30 

65 
36 

63 
36 

65 
39 

52.6 
29.4 

HELEN  I  ESE 

MAX 

Mm 

49 

32 

55 
44 

48 
36 

62 

30 

65 
27 

61 
42 

65 
31 

59 
35 

39 
27 

42 
25 

47 
13 

43 
17 

44 

21 

46 
35 

47 
34 

38 
21 

42 
16 

43 
13 

53 
16 

54 

20 

55 
26 

51 
26 

56 
27 

58 
26 

65 
25 

61 
45 

61 
41 

56 
38 

52.3 
28.2 

JASPER  I  NNW 

MAX 
MDJ 

51 
4B 

50 
43 

43 
35 

57 
26 

65 
34 

60 
48 

62 
33 

58 
35 

35 
23 

40 
23 

48 

13 

4 1 
24 

45 
29 

5 1 
41 

49 
35 

35 
25 

40 
13 

45 
IB 

55 
22 

50 
29 

53 
18 

49 
25 

57 
30 

66 
32 

65 
43 

62 
50 

60 
40 

54 
31 

51.7 
30.9 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

Mm 

53 

60 

49 

63 

67 

67 

66 

65 

49 

42 
24 

47 

45 

20 

47 

57 

56 

45 
34 

40 
1 6 

40 

54 

58 

27 

58 
25 

55 
28 

60 

66 

65 

65 

66 

64 
35 

56.0 
32.2 

WINDER  1  SSE 

•          »  * 

MAX 

Mm 

53 
40 

52 
44 

45 
35 

64 
28 

67 
29 

64 
44 

66 
35 

60 
42 

44 
27 

43 
27 

44 
16 

43 
22 

46 
24 

49 
35 

50 
40 

42 
28 

41 
14 

41 
21 

54 
21 

58 
26 

60 
19 

55 
25 

61 
34 

67 
35 

65 
36 

6. 
46 

65 
42 

62 
30 

54.4 
31.2 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSW 

MAX 

Mm 

53 
31 

56 
42 

49 
35 

60 
22 

66 
30 

62 
33 

63 
26 

61 
32 

47 
24 

42 
26 

46 
16 

47 
15 

45 
22 

45 

32 

48 

31 

38 
25 

40 
19 

42 
9 

52 
15 

51 
26 

52 
26 

52 
26 

55 
30 

64 
21 

64 
21 

59 
43 

58 
37 

54 
37 

52.5 
27.0 

CORNELIA 

MAX 

i>im 

44 
40 

54 
38 

42 
35 

64 
28 

63 
32 

63 
45 

65 
37 

56 
37 

37 
28 

42 
26 

45 
12 

38 
18 

41 

20 

43 
35 

44 
36 

36 
24 

40 
6 

41 
16 

51 
17 

50 
22 

56 
21 

52 
25 

56 
30 

64 
26 

60 
30 

61 
45 

65 
38 

50 

37 

50.8 
28. B 

ELBERTON  2  N 

MAX 

Mm 

53 
35 

64 
34 

54 
37 

64 
24 

65 
28 

64 

41 

65 
30 

62 
37 

55 
34 

40 
25 

45 
11 

43 
14 

47 
21 

49 
34 

52 
38 

47 
29 

42 
13 

45 
15 

55 
16 

60 
50 

62 
20 

56 
24 

62 
29 

68 
24 

66 
25 

66 
49 

63 
39 

59 

31 

56.3 
26.6 

HARTWELL 

MAX 

50 
32 

36 

56 
30 

66 
28 

40 

65 
36 

68 
40 

44 

32 

20 

24 

26 

47 
25 

30 

40 

27 

15 

45 

20 

22 

27 

25 

29 

34 

32 

36 

40 

36 

62 
35 

57.0 
30.6 

TOCCDA 

MAX 

tm 

49 
35 

57 

49 

66 

67 

64 

56 

60 

46 

44 

47 

45 

45 

46 

44 

41 
2  5 

42 
18 

43 

55 

57 
26 

58 
28 

58 
22 

62 

67 
3 1 

64 

63 

64 

42 

54 
36 

54.1 
31.3 

HASHINSTON 

•          •  « 

MAX 

Mm 

56 
25 

64 
41 

67 
40 

56 
27 

66 
27 

67 
33 

66 
36 

63 
35 

61 
37 

38 
37 

37 
12 

43 
11 

40 
15 

43 
15 

56 
33 

43 
15 

44 
14 

40 
15 

44 

19 

55 

18 

62 
28 

61 
28 

60 
23 

62 
23 

62 
33 

63 
36 

66 
36 

65 

36 

55.4 
26.9 

WEST  CENTRAL 

04 

BUEN4  VISTA 

MAX 

Mm 

66 
45 

65 

45 

55 
30 

62 
32 

69 
33 

66 
51 

72 
36 

71 
53 

60 
27 

32 
18 

42 
18 

46 

20 

47 
23 

64 
38 

65 
43 

54 
32 

44 
17 

42 
21 

56 
30 

64 
39 

62 
28 

57 
31 

59 
40 

69 
29 

68 
36 

68 
43 

67 
37 

67 
37 

59.4 
33.4 

CARROLLTDN 

MAX 

Mm 

57 
44 

61 
44 

-.5 
34 

60 
23 

66 
30 

64 
46 

64 
31 

63 
33 

45 
23 

42 

24 

51 
17 

46 
21 

54 
23 

64 
36 

61 
36 

43 
30 

39 
15 

46 
23 

58 
19 

57 
26 

56 
26 

52 
27 

60 
33 

69 
25 

64 
28 

64 
47 

62 
42 

60 
29 

56.2 
30.0 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

65 
47 

66 
47 

48 
36 

63 
28 

69 

31 

69 

50 

71 
40 

62 
39 

39 
28 

38 
26 

44 
U 

40 
18 

51 
28 

67 
43 

55 
39 

44 
30 

39 
21 

50 
30 

58 
26 

64 
32 

60 
31 

57 
26 

61 
38 

69 
31 

63 
41 

67 
44 

68 
44 

64 
36 

57.5 
33.8 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

56 
35 

64 
46 

59 
35 

43 
28 

61 
37 

67 
45 

61 
35 

67 
36 

62 
28 

32 
25 

38 
18 

44 
24 

41 
24 

50 
36 

64 
43 

53 
29 

38 
17 

42 
25 

44 
26 

55 
29 

60 
26 

58 
29 

55 
31 

61 
34 

68 
38 

63 
41 

63 
40 

64 
36 

54.6 
32.1 

S««  R«(«r«oc«  NoIm  FoUowlog  SUUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES  oecrou 

Conllpued  FEBKUtRY  1973 


Day  ol  Month 

• 

Station 

» 

1 

2  1 

1  L 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

GREENVILLE   2  NNH 

MAX 

66 

65 

50 

61 

68 

67 

70 

69 

45 

36 

45 

41 

53 

67 

69 

41 

90 

48 

55 

61 

60 

57 

62 

69 

66 

66 

66 

61 

~  

58.2 

Mm 

i>e 

40 

29 

25 

32 

49 

32 

40 

25 

16 

16 

17 

24 

40 

40 

27 

26 

27 

19 

32 

20 

29 

36 

35 

35 

43 

40 

26 

31.2 

LA  CKANCE 

MAX 

58 

68 

50 

58 

68 

65 

68 

65 

43 

44 

46 

43 

56 

65 

63 

49 

40 

90 

54 

61 

56 

56 

61 

69 

66 

63 

64 

63 

57.7 

MW 

4« 

48 

35 

28 

24 

50 

32 

41 

27 

27 

17 

21 

23 

41 

43 

31 

19 

26 

21 

28 

24 

30 

32 

25 

34 

42 

49 

31 

31.9 

MARSHALLVILLE 

MAX 

66 

65 

55 

61 

66 

67 

71 

66 

60 

37 

43 

42 

45 

63 

63 

53 

51 

90 

57 

66 

61 

60 

61 

68 

71 

68 

59.2 

MIN 

4! 

54 

37 

28 

35 

50 

40 

44 

30 

25 

18 

18 

24 

39 

45 

31 

20 

29 

30 

91 

28 

31 

35 

38 

45 

40 

34.2 

NEHNAN 

MAX 

57 

63 

47 

62 

69 

61 

69 

61 

39 

45 

50 

43 

55 

66 

61 

42 

43 

46 

57 

60 

56 

55 

61 

70 

64 

66 

64 

61 

57.0 

MIN 

43 

47 

33 

26 

34 

50 

38 

39 

20 

25 

21 

23 

24 

40 

42 

29 

17 

26 

22 

32 

26 

28 

36 

35 

42 

48 

44 

31 

33.0 

SUNNVSIOE 

MAX 

56 

64 

48 

60 

66 

61 

63 

63 

43 

42 

45 

45 

50 

65 

60 

49 

42 

43 

55 

60 

59 

59 

62 

67 

63 

63 

66 

59 

56.2 

MIN 

42 

42 

35 

28 

34 

47 

37 

38 

28 

26 

19 

24 

24 

38 

43 

31 

17 

25 

24 

31 

27 

29 

34 

36 

37 

49 

44 

36 

33.0 

TALBOTTON   1  NE 

MAX 

6* 

60 

52 

60 

69 

68 

73 

69 

45 

39 

39 

42 

46 

65 

66 

51 

41 

47 

56 

54 

60 

99 

63 

70 

71 

68 

68 

64 

58.3 

MIN 

36 

51 

34 

23 

32 

50 

32 

45 

26 

24 

13 

17 

18 

35 

42 

34 

16 

24 

19 

26 

25 

26 

37 

29 

26 

40 

37 

32 

30.3 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 

58 

61 

57 

60 

69 

67 

67 

62 

38 

43 

53 

51 

54 

63 

56 

52 

41 

49 

59 

56 

56 

95 

60 

69 

63 

64 

65 

62 

57.5 

Mm 

45 

44 

34 

19 

28 

45 

30 

37 

23 

24 

13 

20 

27 

36 

36 

26 

16 

20 

16 

24 

20 

26 

26 

22 

29 

41 

42 

30 

28.7 

THDHASTON  2  S 

MAX 

62 

61 

53 

65 

70 

67 

73 

68 

46 

35 

47 

41 

51 

65 

62 

52 

42 

52 

59 

65 

65 

61 

64 

72 

69 

66 

72 

66 

59.8 

Mm 

41 

53 

36 

27 

28 

47 

35 

46 

29 

27 

12 

12 

19 

34 

40 

26 

16 

25 

21 

27 

26 

30 

31 

28 

39 

50 

39 

35 

31.9 

WEST  PUINT 

MAX 

60 

60 

57 

45 

60 

70 

65 

70 

62 

32 

45 

50 

40 

55 

70 

50 

49 

42 

50 

57 

62 

62 

60 

63 

69 

60 

60 

66 

56.9 

•  • 

* 

Mm 

30 

50 

36 

28 

30 

31 

35 

35 

29 

26 

19 

23 

23 

25 

40 

32 

20 

20 

26 

28 

28 

28 

30 

29 

32 

45 

42 

32 

30.9 

CENTRAL 

05 

AILE* 

MAX 

71 

68 

55 

66 

72 

66 

67 

32 

40 

66 

59 

44 

64 

60 

61 

70 

68 

70 

71 

61.9 

MIN 

47 

41 

30 

35 

44 

50 

32 

29 

16 

19 

28 

39 

24 

28 

31 

34 

32 

38 

41 

45 

43 

34.6 

COVINGTON 

MAX 

53 

62 

48 

61 

70 

63 

67 

61 

43 

41 

46 

41 

49 

62 

60 

44 

43 

40 

56 

59 

58 

54 

61 

69 

65 

63 

67 

60 

55.9 

Mm 

43 

48 

35 

30 

32 

49 

35 

43 

31 

26 

18 

24 

26 

38 

44 

30 

18 

29 

21 

27 

26 

29 

35 

32 

34 

49 

42 

37 

33.1 

DUBLIN  3  S 

MAX 

60 

70 

68 

52 

64 

66 

70 

71 

65 

40 

34 

43 

41 

52 

63 

59 

49 

45 

48 

58 

62 

63 

62 

60 

70 

71 

64 

70 

58.6 

Mm 

26 

48 

40 

29 

31 

34 

42 

42 

37 

25 

13 

14 

18 

26 

40 

31 

21 

22 

25 

27 

30 

32 

34 

30 

32 

38 

45 

41 

31.3 

EASTMAN  1  H 

MAX 

60 

69 

68 

52 

64 

68 

69 

71 

66 

36 

36 

41 

42 

56 

64 

58 

46 

41 

48 

56 

64 

59 

59 

61 

70 

68 

69 

72 

58.4 

Mm 

2> 

49 

41 

30 

35 

36 

43 

45 

35 

23 

2  1 

20 

22 

30 

36 

33 

23 

27 

29 

29 

30 

32 

32 

35 

38 

45 

46 

42 

33.5 

FORSVTH    1  S 

MAX 

64 

64 

55 

64 

70 

67 

70 

63 

47 

45 

45 

47 

64 

56 

47 

4B 

56 

65 

63 

62 

72 

73 

64 

73 

65 

60.4 

Mm 

3B 

50 

37 

29 

30 

40 

35 

45 

28 

13 

13 

23 

37 

26 

16 

24 

22 

25 

30 

38 

37 

33 

48 

45 

37 

32.0 

HAHKINSVILLE 

MAX 

60 

70 

70 

56 

66 

69 

70 

74 

66 

38 

44 

47 

50 

65 

60 

51 

45 

48 

60 

68 

64 

63 

64 

70 

66 

75 

69 

61.1 

MIN 

26 

42 

40 

29 

30 

33 

33 

41 

34 

19 

26 

15 

15 

39 

42 

31 

21 

22 

27 

30 

29 

32 

34 

30 

34 

47 

40 

42 

3l,S 

IRWINTON  <•  HNM 

MAX 

Mm 

MACON  WSD  AP 

MAX 

67 

67 

50 

65 

69 

68 

72 

67 

41 

36 

45 

41 

46 

63 

56 

47 

42 

47 

57 

66 

62 

60 

63 

69 

69 

69 

72 

64 

58.6 

Mm 

45 

49 

36 

30 

35 

50 

38 

41 

30 

26 

9 

11 

25 

39 

38 

29 

23 

26 

23 

30 

30 

32 

37 

31 

34 

46 

43 

43 

33.3 

MILLEOGEVILLE 

MAX 

57 

65 

65 

49 

66 

68 

69 

70 

62 

37 

38 

44 

40 

46 

58 

56 

45 

44 

45 

57 

65 

62 

60 

63 

67 

66 

70 

69 

57.3 

Mm 

22 

48 

38 

26 

26 

28 

36 

36 

33 

24 

10 

8 

12 

26 

38 

34 

19 

20 

22 

20 

24 

26 

32 

27 

28 

32 

37 

37 

27,9 

WONTICELLO 

MAX 

58 

65 

69 

52 

66 

70 

64 

72 

63 

36 

35 

40 

41 

45 

62 

55 

43 

47 

54 

58 

62 

62 

59 

64 

66 

70 

70 

71 

57.8 

Mm 

27 

42 

37 

30 

34 

35 

39 

42 

29 

23 

20 

18 

22 

24 

42 

30 

21 

22 

25 

26 

28 

30 

33 

36 

39 

40 

43 

37 

31.2 

SANDERSVILLE 

MAX 

67 

66 

56 

65 

67 

70 

70 

63 

56 

34 

41 

39 

49 

57 

56 

49 

42 

44 

55 

63 

60 

59 

62 

66 

68 

66 

66 

62 

57.9 

Mm 

40 

52 

41 

30 

33 

51 

39 

44 

26 

26 

6 

12 

20 

39 

43 

34 

20 

21 

21 

28 

29 

33 

36 

31 

32 

50 

45 

41 

33.1 

SILOAM 

MAX 

57 

66 

50 

65 

67 

67 

69 

61 

52 

36 

45 

42 

48 

56 

51 

45 

43 

42 

56 

61 

61 

57 

62 

68 

68 

68 

67 

60 

56,9 

*  • 

* 

Mm 

43 

50 

37 

26 

33 

50 

37 

49 

29 

24 

17 

18 

24 

35 

41 

27 

15 

22 

23 

29 

25 

30 

31 

39 

38 

49 

40 

38 

32.8 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NM 

MAX 

58 

66 

67 

49 

66 

67 

68 

69 

61 

37 

35 

40 

43 

52 

57 

54 

46 

43 

45 

56 

62 

61 

59 

63 

68 

69 

67 

64 

56.9 

Mm 

24 

47 

40 

28 

31 

35 

37 

41 

35 

25 

16 

6 

17 

28 

37 

31 

17 

l9 

I' 

24 

25 

28 

33 

30 

28 

33 

45 

39 

29.2 

AUGUSTA  WSO  AP 

MAX 

69 

70 

52 

66 

68 

70 

68 

65 

47 

33 

40 

40 

49 

53 

56 

46 

44 

47 

56 

62 

60 

60 

63 

68 

70 

68 

65 

60 

57.8 

Mm 

41 

49 

38 

26 

32 

45 

42 

47 

29 

16 

12 

9 

16 

35 

39 

27 

21 

23 

23 

26 

27 

31 

36 

26 

32 

49 

43 

39 

31.9 

BROOKLET   I  w 

MAX 

71 

71 

66 

62 

67 

70 

70 

70 

67 

41 

37 

40 

61 

68 

63 

59 

44 

48 

56 

62 

60 

58 

58 

68 

72 

68 

66 

60 

60.8 

Mm 

46 

65 

42 

29 

31 

44 

45 

46 

31 

25 

19 

16 

27 

44 

51 

32 

24 

26 

32 

31 

33 

33 

40 

31 

40 

53 

49 

40 

36.6 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

69 

69 

66 

65 

68 

70 

72 

67 

60 

40 

49 

56 

70 

99 

44 

49 

54 

62 

61 

60 

61 

61 

70 

64 

67 

65 

61.2 

Mm 

45 

61 

41 

28 

34 

49 

39 

49 

29 

13 

22 

39 

42 

32 

21 

25 

24 

30 

34 

34.6 

METTER 

MAX 

66 

72 

67 

67 

70 

73 

72 

71 

64 

32 

41 

43 

57 

66 

65 

99 

48 

52 

57 

64 

63 

60 

61 

68 

70 

7? 

69 

67 

62.1 

Mm 

38 

61 

40 

35 

35 

46 

43 

45 

32 

28 

19 

20 

28 

43 

42 

32 

24 

27 

33 

26 

32 

32 

42 

38 

40 

41 

46 

38 

35.9 

"IOVILlE  EXP  STA 

MAX 

68 

70 

69 

67 

65 

66 

69 

66 

67 

49 

40 

49 

50 

63 

60 

55 

93 

54 

55 

62 

60 

63 

63 

69 

64 

60.7 

Mm 

40 

62 

48 

35 

30 

47 

40 

49 

29 

29 

20 

12 

14 

38 

43 

32 

30 

34 

22 

29 

29 

33 

37 

34 

39 

34.2 

"ILLEN  «  N 

MAX 

71 

71 

64 

69 

68 

65 

70 

65 

61 

34 

36 

39 

50 

57 

60 

96 

90 

47 

57 

63 

60 

60 

69 

70 

73 

72 

69 

69 

60.4 

MD) 

43 

63 

42 

32 

28 

36 

39 

45 

30 

29 

15 

14 

16 

38 

38 

32 

20 

22 

20 

24 

24 

29 

35 

39 

35 

52 

44 

37 

32.8 

NENINGTON  2  NE 

MAX 

72 

71 

66 

66 

67 

70 

69 

69 

60 

35 

40 

55 

68 

64 

60 

43 

46 

56 

62 

60 

58 

62 

69 

70 

72 

69 

59 

61.5 

Mm 

45 

64 

45 

28 

30 

47 

42 

45 

32 

27 

12 

10 

24 

43 

53 

33 

22 

23 

28 

30 

30 

34 

41 

33 

40 

52 

55 

42 

36.1 

smainssoro 

MAX 

70 

70 

66 

67 

68 

72 

72 

69 

60 

41 

36 

41 

55 

63 

56 

96 

42 

47 

56 

64 

60 

61 

59 

67 

70 

67 

68 

61 

60.2 

Mm 

45 

66 

42 

29 

34 

47 

41 

46 

31 

26 

18 

17 

22 

45 

47 

32 

23 

26 

27 

27 

31 

34 

41 

32 

43 

52 

45 

41 

36.1 

MARRENTON 

MAX 

56 

66 

67 

48 

66 

66 

68 

69 

60 

39 

37 

44 

44 

46 

56 

53 

49 

44 

44 

97 

62 

63 

59 

61 

70 

70 

69 

66 

57.1 

Mm 

25 

45 

41 

28 

28 

34 

36 

39 

38 

33 

12 

15 

16 

25 

36 

32 

19 

19 

20 

23 

26 

28 

31 

33 

33 

35 

45 

39 

29,9 

HAVNESBORO  2  NE 

MAX 

58 

68 

68 

53 

65 

66 

68 

68 

65 

36 

32 

39 

40 

50 

56 

55 

48 

43 

47 

59 

64 

60 

60 

65 

66 

70 

66 

65 

57.2 

*  • 

• 

Mm 

23 

48 

44 

30 

31 

32 

43 

43 

38 

14 

11 

9 

9 

22 

40 

32 

22 

21 

24 

24 

26 

30 

32 

38 

29 

40 

44 

40 

30.0 

southkest 

07 

ALBANY  3  se 

MAX 

68 

68 

56 

63 

69 

71 

74 

66 

38 

34 

44 

45 

61 

69 

96 

49 

41 

49 

57 

66 

60 

56 

64 

64 

63 

72 

71 

59.3 

Mm 

51 

40 

30 

33 

35 

46 

46 

34 

27 

22 

23 

25 

32 

54 

33 

23 

25 

36 

33 

33 

33 

34 

30 

32 

4S 

40 

42 

34,8 

S*«  R*Ur«DC«  Nol««  Following  SuUoo  lnd»x 
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DAILY  TEMPERATURES  ^eo.ca 

Conlinued  FEBRUARY  1973 


Day  oi  Month 

o 

Station 

1 

2  1 

3 

4  1 

 '- 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

AKERICJS  4  ENE 

MAX 

65 

61 

54 

60 

69 

68 

71 

67 

60 

33 

41 

38 

5B 

66 

64 

52 

4* 

46 

56 

65 

59 

57 

61 

68 

64 

66 

70 

66 

59.0 

Mm 

54 

38 

29 

37 

50 

48 

54 

30 

25 

1 6 

17 

27 

39 

46 

32 

20 

30 

29 

32 

29 

29 

4  1 

38 

41 

46 

50 

40 

36  •  3 

BAINSRIDGE 

MAX 

65 

68 

61 

64 

73 

74 

76 

73 

68 

39 

49 

49 

70 

74 

72 

57 

48 

53 

60 

67 

64 

62 

66 

74 

69 

69 

72 

68 

64.4 

MIN 

^7 

60 

39 

30 

33 

46 

45 

53 

36 

29 

20 

2 1 

32 

49 

49 

34 

26 

36 

37 

32 

30 

31 

38 

30 

40 

47 

40 

40 

37,9 

3LAKELV 

MAX 

61 

66 

64 

54 

63 

71 

72 

74 

72 

36 

35 

47 

45 

64 

71 

59 

51 

39 

53 

60 

67 

60 

62 

65 

70 

67 

71 

70 

60,3 

MIN 

30 

51 

40 

30 

30 

35 

47 

47 

35 

28 

22 

22 

25 

32 

47 

32 

24 

24 

36 

35 

30 

30 

31 

35 

36 

44 

47 

39 

34.4 

CAIRO  2  NNW 

MAX 

64 

68 

61 

63 

71 

73 

74 

73 

66 

37 

48 

48 

66 

73 

72 

59 

49 

50 

58 

66 

64 

62 

65 

70 

69 

67 

73 

70 

63,9 

MIN 

55 

61 

30 

32 

36 

47 

46 

53 

33 

27 

25 

24 

33 

5 1 

49 

31 

25 

35 

40 

34 

33 

35 

4 1 

33 

43 

48 

44 

45 

38,9 

CAMILLA 

MAX 

66 

67 

60 

59 

68 

71 

70 

71 

65 

37 

44 

46 

65 

70 

68 

55 

45 

50 

58 

65 

59 

56 

64 

68 

64 

68 

71 

65 

61.3 

MIN 

43 

59 

39 

29 

34 

47 

46 

53 

34 

27 

24 

23 

3  3 

46 

49 

32 

25 

36 

39 

33 

33 

32 

33 

33 

4  2 

49 

4  I 

44 

37.8 

COLQUITT  2  E 

MAX 

69 

66 

57 

62 

70 

73 

74 

72 

43 

39 

47 

46 

66 

74 

59 

51 

50 

52 

59 

67 

62 

61 

69 

65 

72 

71 

61.3 

MIN 

33 

35 

41 

30 

35 

41 

49 

50 

36 

28 

28 

25 

29 

35 

48 

32 

26 

35 

38 

34 

34 

31 

36 

39 

5 1 

45 

43 

36.6 

CUTHBERT 

MAX 

6« 

66 

5B 

60 

70 

71 

73 

70 

60 

34 

44 

43 

53 

69 

66 

54 

46 

52 

59 

66 

62 

59 

64 

70 

67 

72 

70 

67 

61.0 

MIN 

45 

55 

37 

29 

34 

52 

43 

55 

31 

25 

17 

I' 

29 

42 

44 

31 

21 

30 

33 

33 

30 

32 

44 

36 

40 

47 

46 

36 

36.4 

FORT  CAINES 

MAX 

65 

66 

58 

60 

69 

71 

72 

70 

59 

50 

43 

44 

59 

69 

66 

55 

45 

51 

59 

65 

63 

59 

64 

69 

65 

68 

67 

65 

61.2 

MIN 

4B 

56 

38 

30 

39 

5 1 

45 

3 1 

26 

20 

20 

30 

4* 

46 

34 

22 

^' 

35 

2  6 

34 

43 

34 

44 

48 

45 

36 

37.9 

LUMPKIN  2  5E 

MAX 

64 

66 

51 

62 

71 

70 

74 

68 

57 

34 

43 

41 

52 

67 

59 

49 

40 

50 

56 

65 

59 

58 

63 

71 

68 

71 

69 

69 

59.5 

MIN 

43 

49 

30 

24 

27 

49 

36 

45 

26 

25 

1 7 

12 

27 

4  1 

42 

31 

20 

^' 

29 

26 

25 

26 

33 

40 

34 

40 

31.6 

HQRCAN  1  w 

MAX 

61 

67 

61 

61 

70 

71 

73 

72 

45 

46 

57 

71 

70 

57 

49 

53 

59 

66 

65 

67 

72 

69 

69 

71 

70 

63.8 

Mm 

47 

59 

29 

24 

50 

45 

55 

32 

26 

23 

24 

30 

41 

41 

31 

23 

33 

35 

34 

31 

31 

39 

32 

41 

49 

46 

40 

36.7 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

MAX 

57 

65 

62 

49 

60 

67 

66 

71 

65 

34 

34 

44 

39 

52 

65 

55 

46 

39 

47 

56 

64 

60 

57 

62 

68 

64 

69 

71 

S6.8 

Mm 

30 

50 

37 

29 

31 

41 

48 

48 

31 

26 

16 

17 

19 

28 

46 

32 

21 

22 

31 

31 

32 

31 

33 

32 

39 

44 

43 

39 

33.1 

THOHASVILLE  <•  SE 

MAX 

66 

70 

61 

66 

72 

75 

75 

75 

64 

47 

51 

51 

70 

71 

66 

60 

51 

52 

61 

67 

69 

6! 

65 

71 

70 

68 

73 

70 

64.9 

•          •  » 

Mm 

50 

51 

43 

31 

33 

48 

37 

52 

40 

28 

25 

24 

29 

48 

50 

35 

30 

31 

40 

34 

34 

37 

38 

32 

41 

49 

44 

47 

39.6 

SDJTH  CENTRAL  OB 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

67 

68 

63 

63 

68 

70 

73 

71 

65 

32 

44 

47 

68 

67 

67 

56 

46 

50 

59 

65 

63 

62 

63 

70 

67 

71 

72 

69 

62.4 

Mm 

48 

61 

41 

30 

33 

47 

44 

47 

27 

26 

24 

31 

52 

41 

33 

25 

35 

39 

33 

34 

33 

33 

31 

36 

39 

43 

49 

37.4 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

57 

67 

65 

52 

60 

66 

68 

68 

67 

35 

31 

37 

42 

60 

66 

66 

45 

40 

49 

55 

62 

58 

56 

60 

66 

64 

68 

66 

57.1 

MM 

2^ 

51 

39 

32 

37 

41 

4  5 

4  5 

35 

25 

20 

21 

26 

33 

50 

32 

24 

25 

33 

34 

32 

34 

37 

38 

40 

45 

49 

43 

35.5 

COROELE 

MAX 

70 

66 

62 

62 

67 

66 

71 

69 

63 

32 

39 

42 

69 

67 

68 

55 

47 

50 

56 

66 

64 

59 

63 

66 

69 

68 

71 

70 

61.4 

Mm 

45 

60 

41 

31 

35 

51 

42 

52 

32 

26 

1 9 

21 

30 

4  2 

44 

32 

24 

29 

32 

3 1 

33 

43 

34 

42 

4  I 

4 1 

42 

36.7 

OOUCLAS  2  NNE 

MAX 

62 

69 

67 

51 

63 

69 

70 

72 

69 

39 

33 

36 

46 

67 

69 

60 

57 

49 

48 

56 

64 

60 

58 

63 

68 

64 

70 

71 

59.7 

MIN 

28 

52 

40 

28 

28 

33 

45 

46 

38 

27 

23 

23 

25 

30 

53 

34 

25 

25 

36 

34 

32 

32 

38 

32 

32 

50 

46 

49 

35,0 

fitzcerald 

MAX 

67 

69 

65 

60 

67 

70 

69 

68 

65 

36 

41 

43 

63 

67 

67 

57 

46 

49 

56 

62 

62 

57 

61 

66 

67 

67 

69 

67 

60,9 

Mm 

47 

60 

42 

34 

37 

50 

46 

52 

34 

26 

24 

25 

29 

51 

50 

32 

23 

31 

35 

35 

32 

35 

45 

37 

42 

51 

50 

44 

39 , 3 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 

70 

73 

66 

65 

69 

71 

73 

74 

67 

36 

45 

51 

66 

70 

65 

60 

46 

47 

59 

57 

62 

62 

66 

71 

69 

68 

74 

62 

63.1 

Mm 

49 

61 

41 

31 

33 

46 

42 

43 

36 

29 

27 

24 

32 

49 

55 

33 

26 

36 

41 

34 

35 

36 

36 

32 

38 

52 

43 

47 

38*8 

LUMBER  CITY 

MJVX 

62 

70 

71 

55 

65 

68 

71 

71 

69 

42 

36 

41 

44 

64 

69 

60 

49 

43 

50 

57 

64 

60 

60 

65 

69 

68 

70 

71 

60.1 

Mm 

26 

50 

42 

31 

31 

33 

43 

44 

39 

28 

20 

21 

2 1 

30 

49 

34 

25 

25 

32 

32 

32 

32 

35 

34 

32 

49 

45 

45 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

63 

69 

62 

62 

70 

72 

72 

71 

63 

38 

45 

47 

68 

69 

68 

53 

50 

51 

58 

66 

61 

60 

64 

68 

63 

70 

71 

66 

62,1 

Mm 

4  1 

58 

39 

31 

35 

42 

46 

5  1 

33 

26 

23 

22 

29 

47 

47 

30 

23 

34 

3  7 

33 

32 

34 

39 

33 

40 

48 

47 

45 

37 . 3 

NASHVILLE  5  SSE 

69 

71 

67 

63 

70 

71 

46 

50 

63 

65 

60 

60 

65 

70 

69 

70 

Mm 

40 

60 

42 

30 

33 

47 

46 

47 

35 

27 

25 

24 

31 

51 

33 

43 

26 

35 

4  1 

32 

33 

34 

35 

32 

36 

46 

43 

46 

37.6 

QUITMAN  2  SM 

MAX 

60 

69 

72 

58 

61 

61 

70 

72 

70 

43 

34 

45 

50 

69 

70 

61 

50 

43 

51 

S8 

63 

59 

61 

64 

66 

64 

69 

70 

60.2 

Mm 

29 

51 

42 

31 

30 

37 

49 

50 

41 

30 

22 

23 

26 

36 

54 

33 

26 

27 

38 

38 

35 

35 

39 

36 

36 

47 

46 

50 

37,2 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

61 

67 

68 

55 

65 

68 

69 

73 

68 

39 

34 

45 

45 

65 

68 

61 

50 

44 

50 

60 

66 

61 

60 

65 

70 

65 

72 

74 

60,3 

Mm 

34 

53 

42 

32 

36 

41 

45 

47 

36 

27 

24 

27 

28 

35 

49 

33 

24 

26 

35 

34 

33 

33 

36 

34 

39 

46 

46 

49 

36.4 

VALDOSTA  3  E 

MAX 

69 

75 

65 

65 

70 

72 

74 

74 

67 

37 

47 

52 

69 

70 

66 

54 

46 

50 

60 

67 

66 

61 

69 

71 

66 

69 

74 

66 

63.8 

•          •  • 

Mm 

37 

60 

43 

30 

33 

46 

45 

46 

36 

30 

21 

24 

31 

47 

38 

33 

25 

26 

42 

34 

39 

32 

3v 

33 

41 

51 

43 

49 

37.6 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

MAX 

70 

72 

60 

67 

68 

70 

74 

69 

63 

34 

45 

48 

65 

68 

64 

52 

44 

48 

62 

64 

61 

61 

64 

69 

68 

69 

72 

61 

61.9 

Mm 

50 

58 

42 

30 

33 

49 

45 

52 

34 

28 

25 

26 

32 

54 

52 

34 

26 

34 

38 

34 

35 

36 

43 

32 

40 

55 

48 

49 

39  .6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

60 

68 

66 

60 

71 

65 

70 

48 

34 

44 

47 

58 

63 

62 

61 

57 

65 

65 

6! 

69 

74 

60.6 

Mm 

56 

50 

40 

49 

4  3 

47 

31 

28 

24 

30 

42 

56 

36 

36 

34 

38 

38 

49 

55 

45 

41,1 

BRUNSWICK 

MAX 

71 

70 

69 

62 

70 

73 

73 

76 

74 

37 

47 

46 

66 

73 

68 

67 

52 

50 

56 

64 

62 

67 

72 

75 

72 

64.6 

Mm 

50 

63 

45 

34 

39 

45 

45 

49 

37 

30 

28 

2'9 

32 

42 

56 

35 

27 

35 

40 

37 

36 

41 

36 

44 

45 

40,2 

BRUNSMICK  FAA  AP 

MAX 

66 

68 

60 

56 

64 

72 

65 

71 

68 

44 

46 

46 

62 

64 

67 

53 

42 

45 

52 

63 

53 

60 

66 

61 

67 

70 

73 

52 

59.9 

Mm 

54 

59 

42 

36 

40 

47 

51 

5 1 

37 

28 

29 

28 

35 

53 

49 

35 

27 

36 

39 

37 

37 

38 

44 

39 

45 

54 

50 

45 

41.6 

FLEMING 

MAX 

71 

71 

71 

65 

69 

70 

69 

73 

69 

34 

41 

45 

62 

70 

66 

61 

49 

49 

55 

63 

62 

60 

63 

65 

72 

73 

72 

69 

62.6 

MIN 

45 

64 

44 

30 

3 1 

4  1 

41 

41 

34 

27 

25 

21 

30 

45 

55 

33 

25 

29 

36 

31 

30 

30 

33 

29 

35 

54 

53 

43 

37.0 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

75 

73 

64 

65 

70 

72 

74 

76 

70 

39 

48 

55 

68 

76 

72 

59 

48 

46 

5-" 

64 

63 

63 

66 

71 

71 

73 

74 

73 

65.2 

Mm 

62 

41 

32 

34 

34 

48 

50 

37 

30 

28 

23 

34 

46 

56 

37 

27 

36 

40 

37 

36 

34 

37 

34 

38 

52 

47 

47 

39,6 

FORT  STEWART 

MAX 

72 

72 

71 

66 

70 

72 

70 

76 

68 

35 

42 

48 

65 

70 

62 

58 

48 

50 

59 

64 

62 

62 

64 

67 

72 

73 

71 

66 

63.4 

Mm 

47 

64 

43 

31 

34 

45 

40 

46 

33 

28 

24 

22 

32 

46 

54 

35 

26 

31 

37 

34 

35 

34 

40 

33 

41 

55 

50 

42 

39,7 

GLENNVILLE 

MAX 

72 

72 

66 

65 

69 

70 

71 

71 

65 

34 

40 

49 

66 

70 

64 

56 

44 

46 

60 

65 

60 

62 

62 

70 

72 

71 

71 

71 

62,6 

Mm 

57 

64 

43 

31 

34 

42 

45 

49 

34 

27 

23 

22 

31 

42 

54 

33 

29 

30 

32 

36 

34 

35 

41 

34 

43 

55 

49 

48 

39,2 

JESUP  8  S 

MAX 

72 

73 

72 

66 

69 

70 

72 

74 

70 

36 

43 

50 

67 

71 

69 

62 

50 

47 

59 

63 

63 

60 

66 

69 

71 

71 

72 

71 

64,2 

65 

43 

30 

32 

43 

44 

46 

36 

28 

26 

24 

32 

44 

55 

32 

26 

32 

39 

32 

33 

32 

39 

29 

34 

50 

47 

44 

39,0 

NAHUNTA 

MAX 

74 

74 

73 

67 

69 

71 

73 

74 

71 

36 

44 

49 

66 

70 

68 

65 

61 

60 

58 

64 

61 

61 

66 

69 

73 

70 

72 

69 

65,3 

Mm 

49 

65 

44 

33 

32 

42 

44 

49 

31 

32 

26 

25 

34 

45 

58 

35 

22 

26 

35 

36 

36 

37 

37 

31 

35 

50 

46 

46 

36,7 

Sapelo  island 

MAX 

66 

66 

64 

63 

66 

72 

69 

71 

63 

40 

45 

45 

58 

63 

66 

61 

51 

45 

53 

62 

63 

56 

66 

62 

65 

67 

72 

69 

61,0 

Mm 

50 

58 

49 

35 

38 

46 

46 

49 

34 

29 

28 

28 

36 

51 

54 

36 

27 

35 

40 

37 

37 

37 

36 

36 

44 

54 

51 

49 

41,0 

S««  R«Ur*nc:»  NoIm  FoUowtng  Stalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

MAX 

MIN 

72 
45 

70 
62 

70 
<.3 

6'! 

33 

70 
34 

69 
42 

69 
4  1 

75 
40 

70 
31 

35 
30 

49 

25 

47 
21 

61 
28 

69 
42 

69 

93 

61 

32 

47 
28 

49 

30 

57 
36 

62 
33 

61 
32 

60 
30 

64 

37 

68 

33 

69 
38 

69 
55 

72 
55 

69 

41 

MAX 
MIN 

72 
49 

72 
56 

57 
41 

65 
34 

70 
35 

71 
47 

67 

74 
45 

60 
33 

33 
28 

43 
23 

49 
19 

61 
31 

70 
49 

64 
49 

91 
35 

45 
26 

47 
29 

57 
36 

64 

33 

61 
36 

60 
36 

63 
43 

65 
34 

71 
41 

71 
56 

72 
46 

60 
42 

MAX 

MIN 

51 

63 

SI 

70 
4B 

77 
45 

65 
50 

60 
39 

45 

30 

49 
29 

49 
32 

64 
35 

62 
47 

65 
92 

63 
39 

90 
29 

44 

39 

92 
40 

65 
40 

62 
38 

59 
38 

64 
43 

61 
40 

61 
45 

71 
58 

68 

40 

MAX 

Mm 

71 
<i3 

72 
59 

70 
37 

67 
27 

70 
30 

72 
43 

79 
40 

73 
44 

64 
31 

38 
24 

43 

21 

4li 
19 

67 
2B 

70 
42 

69 

50 

60 
30 

46 

23 

41 
34 

60 
35 

66 
30 

63 

31 

61 
39 

66 
39 

71 
28 

71 
34 

70 
49 

73 
44 

69 
41 

MAX 

MIN 

6S 
25 

7* 
52 

73 

63 
29 

69 
29 

70 
31 

70 
44 

75 
44 

75 
42 

45 
29 

35 
26 

49 

20 

50 
28 

68 
34 

74 
95 

65 
33 

90 
26 

49 
26 

46 
38 

60 
32 

65 

32 

64 
39 

62 
36 

68 
30 

74 
30 

70 
55 

66 
45 

73 
45 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

Station 


SAVANNAH  USD4  PL  OBDN 
StVlNNAH  WSQ  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRcNCY  2  WNH 
WAyCROSS  4  NE 


Sm  R«fM*oc*  Note  Follawlaa  SuUon  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA 


FEBRUARY  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidify 
averoges- 
percenf 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.0 

anf 

« 

0) 

ion  of 
it  mile 

of 

t  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
EASTERN 

o- 

.50-.99 

<s 

iver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resull 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

.10-. 4 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

31 

2.7 

8.3 

23++ 

30 

21 

66 

79 

50 

54 

2 

2 

4 

0 

1 

0 

9 

- 

5.6 

ATLANTA  WSD  AP 

32 

3.5 

10.1 

26 

NW 

16 

63 

71 

49 

5U 

5 

2 

2 

0 

0 

1 

10 

54 

6.5 

AUGUSTA  WSO  AP 

30 

3.3 

8.5 

23++ 

3 

10  + 

72 

77 

45 

55 

3 

0 

3 

3 

1 

0 

10 

5.5 

COLUMBUS  WSO  AP 

3A 

2.7 

7.9 

18++ 

33 

08 

78 

81 

51 

56 

2 

0 

1 

2 

2 

c 

7 

6.0 

MACON  WSO  AP 

32 

2.7 

8.6 

26 

SE 

01 

74 

83 

50 

58 

1 

0 

1 

4 

2 

u 

8 

67 

6.2 

ROME  WSO  AP 

2 

0 

3 

2 

0 

0 

7 

SAVANNAH  WSO  AP 

32 

2.6 

9.3 

32 

W 

03 

75 

80 

50 

58 

1 

1 

4 

2 

1 

0 

9 

57 

6.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORCU 

 FCBRUtRY  1973 


Day  oi  month  « 


Station 

0 

a 

(  IN) 

Tim^ 

• 

2 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  Exp  ST4TI0N 

47 

42 

45 

45 

48 

51 

52 

50 

45 

41 

40 

40 

41 

45 

45 

42 

40 

40 

43 

41 

44 

44 

47 

48 

48 

51 

52 

MI^ 

♦  0 

40 

41 

42 

41 

43 

48 

47 

45 

40 

40 

36 

39 

39 

40 

42 

40 

38 

38 

38 

40 

40 

41 

42 

43 

44 

48 

49 

41.6 

EXPERIMENT 

2 

MA) 

56 

68 

58 

51 

61 

65 

62 

68 

56 

39 

40 

54 

46 

51 

56 

57 

53 

53 

49 

59 

61 

62 

62 

6: 

71 

62 

6" 

7! 

58 . 1 

HI^ 

37 

45 

42 

37 

4  ] 

4C 

43 

42 

39 

37 

36 

36 

36 

35 

4 1 

3G 

34 

34 

35 

35 

3« 

37 

46 

5  ] 

39.2 

MAX 

52 

56 

50 

57 

6C 

5S 

64 

57 

44 

44 

49 

44 

47 

52 

54 

5C 

5C 

4G 

54 

56 

5'i 

5G 

5^ 

64 

57 

59 

65 

54.4 

45 

45 

41 

44 

43 

46 

45 

42 

39 

38 

39 

37 

39 

43 

41 

37 

37 

3e 

38 

40 

40 

40 

43 

47 

52 

48 

47 

41.9 

a 

MAX 

<•! 

53 

54 

4E 

51 

54 

54 

58 

55 

47 

43 

46 

43 

44 

45 

50 

47 

4e 

45 

49 

5C 

52 

57 

54 

i- 

53 

it 

5! 

50.8 

Mlh 

4E 

46 

40 

48 

47 

42 

4 1 

4  1 

4C 

45 

42 

43 

37 

43.8 

HBHRiniiV  k  LLC 

<> 

MAX 

50 

60 

60 

55 

55 

55 

56 

59 

- 

- 

- 

44 

44 

4S 

49 

49 

46 

51 

50 

5; 

52 

5i 

51 

54 

52 

59 

5! 

52.5 

Mlh 

49 

53 

50 

49 

53 

53 

45 

45 

47 

4  i 

47.5 

rtunC^VlLLC    9  HSU 

MAX 

57 

62 

66 

61 

61 

63 

62 

66 

66 

56 

4e 

54 

52 

55 

60 

67 

59 

56 

52 

56 

61 

62 

62 

62 

6t 

60 

62 

66 

60.2 

MU 

53 

52 

53 

51 

48.4 

MAX 

5C 

62 

53 

59 

60 

58 

60 

61 

51 

49 

48 

51 

45 

48 

51 

49 

58 

55 

49 

51 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

65 

57 

53.6 

MI^ 

40 

47 

42 

45 

47 

52 

52 

51 

47 

42 

40 

41 

41 

42 

47 

41 

42 

43 

40 

42 

41 

43 

42 

43 

44 

43 

50 

47 

44.2 

Plains  sh  ca  exp  sta 

ii 

MAX 

5". 

61 

62 

49 

59 

62 

65 

69 

63 

50 

40 

40 

39 

46 

58 

59 

53 

49 

53 

60 

63 

62 

61 

64 

70 

61 

69 

71 

57.6 

HIN 

42 

50 

37 

29 

44 

45 

54 

54 

50 

40 

40 

39 

39 

39 

46 

44 

40 

40 

41 

43 

45 

45 

45 

48 

47 

51 

55 

54 

44.5 

TIfTON  EXP  STATION 

2 

MAX 

64 

64 

67 

61 

69 

70 

71 

80 

66 

46 

40 

59 

51 

62 

64 

65 

60 

58 

61 

71 

71 

71 

72 

73 

77 

63 

74 

76 

65.3 

MI^ 

38 

50 

46 

40 

40 

42 

50 

49 

46 

37 

36 

36 

36 

35 

51 

38 

35 

34 

40 

41 

41 

40 

40 

42 

42 

48 

49 

48 

41.8 

<i 

MAX 

61 

64 

67 

62 

66 

67 

68 

74 

66 

53 

43 

56 

51 

56 

62 

64 

56 

57 

59 

65 

66 

66 

66 

67 

71 

62 

69 

72 

62.9 

MIN 

45 

54 

53 

47 

48 

49 

56 

56 

53 

43 

42 

42 

42 

42 

54 

46 

43 

42 

46 

48 

48 

48 

48 

49 

49 

54 

55 

55 

48.5 

8 

MAX 

55 

63 

64 

60 

60 

61 

63 

67 

63 

55 

46 

50 

48 

52 

57 

58 

54 

52 

53 

57 

56 

56 

59 

59 

62 

58 

61 

64 

57.8 

MIN 

47 

53 

55 

50 

50 

56 

55 

56 

55 

42 

45 

44 

45 

44 

52 

48 

46 

45 

47 

49 

50 

50 

50 

51 

51 

54 

56 

59 

50.2 

CALHOUN  EXP  STATION 
EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE  3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STATION 
PLAINS  SW  CA  EXP  STATION 
TIFTON  EXP  STATION 


,  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,  COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT   IN  AREA-2  PERCENT  50 
SO  FT  AROUND  THERMOMETERS.     DIRECTIONS  UNKNOWN.     TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN. 

,    TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN.     PALMER  SOIL  THERMOMETERS  WAX 
ANO  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  10  A.M. 

,   SANDY  LOAM,  COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

,   GRAY  SAND  SOIL,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  1-2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF  THER- 
MOMETERS UNKNOWN.     SOIL  TEMPERATURES  READ  AT  7  A.  M. 

,   SANDY  LOAM,   COVER,   UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN.     TYPE  OF 
THERMOMETERS  UNKNOWN. 

,  GREENVILLE-HEAVf  CLAY,   COVER-UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

TYPE  OF  THERMOMETERS  UNKNOWN.  MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  FOR  24-HOUR  PERIOD  ENDING  8  A.  M. 
,   TIFTON  LOAMY  SAND,  BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST.     2-,   4-INCH  DEPTH  - 

FRIE2  STANDARD  DISTANCE  AND  SOIL  THERMOGRAPH,  MODEL  1100.     8-INCH  DEPTH  -  FRIE2  AIR  AND 

DISTANCE  THERMOGRAPH,  MODEL  1120. 


See  Relcrence  Notei  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FeaRUARY  1973 


Station 

Day 

01  Month 

"3    *4  ^ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*      *  « 

una  Tuuc  C  T 

4LLAT00NA  OAH  2 

EVAP 
WIND 

90 

97 

* 
« 

* 
• 

.13 

92 

.07 
23 

.04 
19 

.07 

30 

* 

61 

* 
« 

• 
* 

• 

123 

* 

70 

* 

134 

.40 

10 

• 

50 

* 
• 

* 
• 

* 

102 

* 

32 

* 

37 

« 

47 

.50 
43 

* 

* 
• 

.30 

103 

.02 

20 

.07 

40 

1.72B 
1223 

NORTH  CENTRAL 

02 

HIND 

MAX 

MIN 

io7 

49 
41 

107 
57 
47 

193 
54 
40 

'96 

59 
33 

'45 

64 
40 

'to 

64 

51 

*24 

66 
42 

'68 

65 
43 

146 
55 
32 

•  10 

129 
43 
32 

'45 

46 
33 

'34 

44 
34 

'49 
44 
33 

.03 
99 
52 
38 

.11 

108 
55 
45 

.19 

212 
51 
33 

.12 

102 
45 
33 

'25 

45 
33 

'11 

51 
33 

.09 

56 
55 
37 

'90 
58 
36 

•  23 

116 
57 
37 

101 
61 
38 

'46 

67 
39 

'39 

66 
40 

'l9 

67 
50 

'39 
69 
47 

.14 
88 

67 
40 

225*' 

56,3 

38.6 

WEST  CENTRAL 

0« 

Experiment 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

■  10 

105 
50 
34 

140 
61 
42 

150 
59 
37 

•  05 

90 
40 
34 

.10 

35 
53 
39 

.11 

100 
64 
38 

'47 
59 
42 

.  14 

73 
65 
42 

125 
56 
32 

50 

60 

23 

77 

108 
41 
31 

.15 

96 
59 
39 

•  18 

132 
56 
31 

« 

104 

'so 

34 
30 

40 

.  19 

28 
54 
34 

72 

90 

.50 

75 
57 
37 

•  17 

65 
60 
36 

.19 

50 
66 
41 

.05 

55 
55 
50 

5 
61 
46 

•  14 
50 
68 
42 

3*678 
2075 
56.0 
37.9 

CENTRAL 

05 

AIlEV 

EVAP 
WIND 

* 

114 

.12 

40 

.11 
44 

.09 

19 

* 
• 

.16 

23 

.07 
14 

58 

9 

56 

• 
• 

.09 

7 

.00 

7 

.02 

15 

* 
• 

.28 

106 

.06 

7 

* 
* 

• 
* 

.41 
41 

« 
• 

.21 

20 

.12 

21 

.1; 

13 

.21 

6 

.05 
4 

.20 

22 

2.B6B 
646 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.07 

60 
59 
33 

97 
65 
47 

.14 

87 
68 
41 

.10 

84 
60 
36 

.  10 

24 
65 
36 

.09 

66 
70 
39 

.09 

42 
70 
49 

.  11 

21 
77 
50 

.  10 

119 
65 
40 

.03 

126 

.03 

80 

.  03 

44 

.03 

57 

.04 

55 
59 
35 

.04 

67 
67 
51 

.14 

93 
69 
35 

.18 

105 

.  10 

45 
58 
33 

•  07 

45 
55 
34 

.11 

30 
64 
36 

.  13 

66 
66 
37 

'48 

65 
3( 

41 
65 
37 

'38 

56 
39 

39 

39 

36 
62 
43 

'l5 

73 
49 

.12 

49 
75 
47 

2  .506 

1679 
66.0 
40.1 

*       *  « 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  HSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 

133 
68 
47 

.  10 

131 
70 
64 

.34 

228 
69 
43 

.11 

68 
63 
38 

.15 

66 
67 
41 

.10 
75 
72 
48 

.17 
56 
69 
49 

.08 

67 
68 
48 

• 

171 
65 
35 

77 

400 
41 

31 

.06 
58 
44 
31 

86 

58 

1 

106 

.20 

126 

.02 

100 
48 
31 

.09 

86 
46 
31 

.24 

99 
58 
38 

.15 

47 
62 
36 

.14 

59 
63 

37 

.24 

72 
63 
38 

.16 

69 
58 
38 

.19 

53 
65 
38 

.16 

69 
69 
42 

.01 
64 
68 
55 

.15 

71 
73 
57 

.10 

120 
65 
42 

3.898 
2815 
62.3 
41.7 

See  Refereace  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORCU 

FEBRUtRY  1973 


Day  oi  month 


9     10    11     12    13     14     15    16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  11 


NORTHWEST 
CEDlRTawN 

OALTQN 

ROME  MSQ  AP 

•  «  • 

NORTH  CENTRAL 

ALPHARETT4  5  SSW 
ATHENS  hSQ  AI> 

ATLANTA  WSO  AC 

8LAIRSVILLE  EXP  STA 

•  «  * 

NORTHEAST 

HASHINCTON 

•  *  • 

KEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
COLUHBUS  MSO  AP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNW 
LA  GRANCE 
HAR5HALLVILLE 
SUNNVSIDB 
TALBOTTON   1  NE 
THDMASTON  2  S 

•  •  • 

CENTRAL 

AILEV 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN   I  H 
FORSVTH  I  S 
FORT  VALLEY  2  E 
HAHKINSVlLLE 
HACON  i^SO  AP 

MlLLEOCEVILLE 
nONTICELLO 
SANDERSVILLE 
SILOAM 

•  •  * 

EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NK 
AUGUSTA  MSO  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  eouivi 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  ESUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

SNOWFALL 
SN  ON  CNC 
WTR  ESUIV 


3.0{12.0 

IS 


14,0 
6.ei2.5 


'i.O 


12.0 

12 


13. C 

13 


S««  R*fer*nc«  NoIm  Following  SUUon  Indox 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORGU 

FEBRUARY  1973 


Day  of  month 


15  IB 


SROGKLET  1  U 
LOUISVILLE  3  S 
METTER 

MIOVILLE  EXP  STA 
HILLEN  <i  N 
NEHINGTON  2  NE 
SMAINSSORQ 
UARRENTQN 
MAYNESBORQ  2  NE 

•  •  • 

SOUTHWEST  0 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  'I  ENE 
BAINBRIOCE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNM 
CAMILLA 
CDLOUITT  2  E 
CUTHBEBT 
fORT  GAINES 
LUMPKIN  2  SE 
NORCAN  I  H 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
THDMASVILLE  ♦  SE 

•  *  • 

SOUTH  CENTRAL  0 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HOHERVILLE  3  MSN 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  SW 
TIFTON  EXP  STATION 

•  •  • 

SOUTHEAST  0 

ALMA  FAA  AP 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNI 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


s.o 

5 

7.5 

8 

U.O 


See  Reference  Nole*  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Conllnued  FEeHUtRY  1973 


Slallon 

Day  ol  monlb 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRUNSWICK    sti  iP 

fleminc 

FDLKSTON  9  SM 

OLENNVILLE 

JESUP  «  S 

N4HUNT4 

Sl(>ELa  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  CRON 

SAVANNAH  WSO  AP 

SURRENCY  2  WNW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  END 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

.2 
9.3 

T 
<i.O 
4.0 

.5 

1 

3.0 

3.2 

T 

S.O 

T 
T 

3 

T 

S««  R«fer«nc*  NoIm  Following  Slallon  Ind*x 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rOTINTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

A  a  a  c  w  T 1  1  P 

MDDCV  1  LLC 

0010 

0£ 

WI  LCDX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

SA 

c 

MRS.  MARY  El  CAMPBELL 

0041 

0 1 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

71C 

7A 

c 

RONALD  R  POARCH 

A  n  C  1  C 
A  U  t  L    c.  J 

00b  - 

Oft 

COOKE 

1 6 

3 1 

07 

83 

25 

9  4  n 

£  *t  U 

5P 

COOKE  CO,   FORESTRY  UNIT 

A I  L  E  Y 

009C 

MONTGOMERY 

10 

32 

1 1 

82 

34 

233 

8  A 

8  A 

8A 

H 

HAYWOOD  E,  BOYD 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

06 

BERRIEN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

OUO 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATnnNA   DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8  A 

8A 

SA 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

A  1  MA    F  A  A  AP 

0211 

0? 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

&l  PHARFTTA   ?  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

lie 

c 

TEDDY  R.   WALKER*  SR. 

0253 

07 

SUMTER 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE    S.  RHYNE 

0258 

07 

SUMTER 

(, 

32 

06 

84 

16 

45C 

U.OF  GA. EXP. STA,  NR5Y. 

A p  p 1  T  NG    1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

36C 

8A 

8A 

H 

ROY  D,  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

oe 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  BDUTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA   WSD  AP 

K 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

lOlC 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUr.lJST  A   WSn  AP 

1^ 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

8  1 

58 

145 

MIC 

MIC 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BA  I  NBR I OGE 

0581 

07 

DECATUR 

30 

55 

84 

34 

1 2C 

7P 

7< 

c 

H 

MRS.   MARY  E.   H.  MUuLEN 

p  A 1  t    r.  R  n  1 1 N  n 

D^LL  ljf\UOi>*y 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  1  on 

X  X  u  u 

7  A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

R  P  AVP  R  DA  1  P 

0746 

0  1 

V  X 

WHITF I  ELD 

1 2 

34 

55 

84 

5 1 

724 

8  A 

MRS,   H.   El  WARMACK 

R  F  I  1  V  T  1  1  P 

0787 

09 

EVANS 

\  \ 

32 

09 

8  1 

56 

1  8  S 
X  o  3 

MISS  O'LORYNE  DANIELS 

Rl  ArkRFAHn    TQI  ANin 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

3  \ 

29 

8  1 

1 3 

1  n 

X  \J 

7  A 

7A 

U,S,  FISH  £  WLDLF,  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN,   EXP.  STA. 

BLAKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LDWREY  S.  STONE 

nine  DinGE 

1  0?4 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

7p 

7p 

H 

P.  B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

02 

ELBERT 

14 
X  ~ 

34 

1  2 
X  c 

83 

02 

7fi  S 

7  A 

GARNETT  H,  BARTON 

RR  nriK  1  F  T  1  UJ 

X  t  O  w 

06 

BULLOCH 

L/  u  •    ^  n 

\  \ 

32 

7  3 

B  1 

^  X 

4  1 

T  X 

A  p 

6P 

f-j 

W.    C      CRnMLEY  JR. 

1340 

09 

GLYNN 

2 

3 1 

1  0 

X  w 

a  1 

o  X 

30 

1  3 

5P 

5P 

riTY   riF  BRUNSWICK 

DDtlMQuTrL/     CAA  AD 

i  ^43 

GLYNN 

c 

1 

^  X 

Uv 

A  1 

20 

MIC 

M I  C 

u 

n 

FED.    AVIATION  AGFNfY 

RIIFNA    U  T  ^T  A 

1372 

04 

MAR  I DN 

32 

1  9 
X  ' 

84 

3  1 

3  X 

w  O  L 

R  P 

5  P 

|-{ 

CITY   OF    RUENA  VISTA 

RURTHN  DAM 

02 

RABUN 

1 4 

34 

47 

83 

33 

1  lies 

GEORGIA  PCJWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

32 

33 

84 

1  4 
X  ^ 

O  £  ^ 

7  A 

THOMAS  F,  MATHEWS 

CAIRO  2  NNW 

1463 

07 

GRADY 

8 

30 

54 

84 

13 

265 

6P 

6P 

H 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CAMI LLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  Lt  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T.  HDLBROOK 

C ARNE  S V  I LL  E  3  N 

1619 

02 

FRANKL IN 

14 

34 

26 

83 

14 

900 

7  A 

MRS  JANICE  E.  VDYLES 

carrollton 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  QF  CARRHLLTON 

r  AR  TP  R 

L  M  n  1  C  r\  O 

1  A^7 

0 1 

MURRAY 

1 2 

34 

84 

49 

O  7  3 

8  A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

rAHTFR<;\/TI  1  P 

X    o  ? 

f)  1 
w  X 

BARTOW 

X  c 

34 

X  w 

84 

L  R 

7  R  9 

3  r 

RADIO   STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

5  1 

700 

7  A 

GRANVEL  P,  TATUM 

CAVP   ^PG5  4  ^^W 

L**''C     OrUj     t  jj" 

1715 
X  '  X  ** 

0 1 

POLK 

34 

03 

85 

2  1 

800 

MRS.  GRADY  DEMPSEY 

CEDARTDWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

J5 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSWQRTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGa  PARK 

1906 

0  1 

w  X 

WALKER 

1 8 

34 

85 

1 7 

760 

7  A 

TVA-566 

risrn  7  enp 

1944 

0  1 

MURRAY 

1 2 

34 

^  D 

84 

39 

9  80 

CHARLIE  L,  SILVER 

1  Q  ^4  7 

X  7  0  X. 

V  p 

RABUN 

1  4 

X  H 

34 

R  7 
?  ^ 

R? 

1  R  R  n 
1  (3  o  u 

9  r 

5  P 

[-1 

CARROLL  LEE 

r  1  PR  MnNIT    5  WsU 

1  QQA 

X  ~  7  O 

HALL 

34 

9  7 

o  s 

4  9 

1  A 
X  PM  0 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

ri  c\/ci  AMn 
LLCvcLAr^u 

2006 

02 

WH I  T£ 

3 

36 

46 

1570 

R  A 

0  A 

MT^^    MARV    1  nil  ^tJTTnfSl 

MILLER 

0 

S  i 

1  n 

Q  A 

t  o 

153 

8  A 

R  A 

u 

n 

r.EDRr,  lA   FORESTRY  CDMM 

rni  iiMRii^  ucn  ap 

^  X  0  o 

MUSCOGte 

I  t  w  df  W  Ul  W  t  t. 

^  9 
^  C 

0*t 

3  o 

385 

MID 

MID 

U  1 
M  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

rnMMPorc    L.  mmij 
LUnrltKLt    H  [NINW 

2180 

JACKSON 

1  0 

OH 

15 

0  J 

29 

750 

7  A 

7  A 

n 

JUE  NEISLER 

CONCQRO 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE  0,  WHITING 

CODLIDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C.   W.   ELLINGTON/  JR, 

CDRDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CD,  POWER  COMM. 

CORNEL  I  A 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.    ROBRIF   C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

BA 

H 

lAf K    1 .  CHAPMAN 

CUMMINC  2  NNE 

2408 

02 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28601,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  **F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
m"ovement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'^P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  flgrures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  eiicept  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snov  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  sDowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL;     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

HORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMATOLOGICAL    DATA    NATIONAL  SU101AR7, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Cllmatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


1  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 


ic  Center 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  4/2/73-950 


-  21 


^5      -O  Cleveland  6  NNE 


"O-  Brevard 


GEORGIA 

STATUTE  MILES 
0  10        20        30  40 


MERIDIAN  TIME  ZONE 


Cave  Spgs  4  SSW* 


\l    -o  \ 

•■■Ibeiton  2  N     »<>  Calhoua  Palls 


■— '-b  _J.^_y'»  ........ 

Taylorsvillc        I     Woodstock         m  -  /    V     _  I  vo.u^,,o,w„     »-0  I 

■  Embry  I        Atlanla  Bo)lon  >  ^  W alkins v , lie  A RS  •  *        I  / 


Embry  I        Atlanta  Bolton  \  ^  W alkins vi He  A RS  •       >^  - 

l-O-  /7  .O'       I  \        ✓  -  r  Lexington  , 

=  nin  T  -~  f  Do-glasvll^/^Mianta  USO  /       ^      Monroe     /     V     ✓'^^  ^ 

HlBMower  ,)  \    o    !  I        ao.rey  3  Ne' 

. '  J onesboro  ^  \ 


Washington       \  ^-^^i 


F„nkl,„'  \        ExpeVment^'f  .(  ^onncello    j  y.p.„.  2  ™w\  /- ^     X  @ 

"'^V"  C..ee'„.lle2..„,   Cinco..— I—     I    t  1  -'-r  —  -^,  ^  / 

"i""''  ^  /  '  I  \  ^.         ^  V  /  WayneSro 

 \  j   U  I  '  '  ■'--•■-this  Milledge^Ule^'   \  {  | 

West  Point  I  Woodbury  •      f^-^^  ^  i    ,   \/  -Q-  L^isvillc  3  s'j 

-Q--  __J   .'•  Thomaaton  2  s  J  v  _^  \       Sandersvllle  \    _    Mldville  Exp  Slaf- 


^  Mc  ^nolck  9  E  O 
Lincolnlon* 


Johnston  2  SSW 

o- 


7^.  Appling  1  Nw'**iH. 

Warren.on  >^       _^ /"  Augusi^WSO 


-o- 

Alken 


Blackvllle  3  w 

Dainberg  -Q- 


Ufayette  -Q-  ^° 


^    Hamilton  J  W  j 


Opellka 

-o 


Phenlx  City  2  NNW- 


.»  1  iiomaston  2 

, — -o     I — 

\    Talbotton  J 


 L 


-o- 

,T  \  Sandersvllle 

A.--'    \lr, !„_,„„   4  »J, 


-o- 

'aynesboro  2  NE 


\ "  CENTRAL 


 {4-— 2:-;p.i^o.       -rr^--  -Abbe.,„eL_^ 


\  Mldville  Ex] 

r 


ilThaven-Wade  2  SE 

o 


o    ■      ^  I 

•X    J      Millen  4  N  ■ 


Hampto 

-o 


,ville\ 


Eufaula  Wildlife  Ref 

-o- 


Fort  Ga 
Abbeville  1  KNW 


r 


/  •  Sylvania^ 

V  Newingtt)n  2  NE 

Dover        -<>  f 


 Preston           G   |    t  1  '  ^  ^  I        #  '   >^        \  V  f<  "^-^ 

  I  Iv  n        IfV  [— -AbbewlleOV  ^  V/  /  -.  Savannah  USDA  Pi  Crdn-0  iJr-V'^  - 

 i  {— 3     .       ,,      I  ^  I  I  »  ■  \          V.  Savannah  Beach 

I  ^•L  ;  '    '  \  Lumber  Cly  -0*^  i  si_Glennville  -O-         ,  \         ''v  ■^^V'fi 

ulhbert        !    Dawson         %  J- I  .  J  ^'         •    Ha^Uurst  \         Fort  Stewart  O  ^ 


.Cuthbert        1    Dawson         ^  ^  —  "^  I  .  ! 

SOUTHWEST^  ,'Do,e.|A.bb„rn3E_NE  j 

'4  '--_;__L   '        '     ~— — ' 

Edison  «  ■Korean  5  NW 

*  J  J        '       -o-  N 

/■■^-M      Morgan,  w     '  Alban^^SE 
^  


Dothao  FAA  AP  ^ 


Chlpley  3  E 

-o- 


I  Colquitt  2  E    I  / 

I      -o-  • 


.  C^.-.illa 

'  -o- 


.V 


O     Donalsonvtlle  1  S  ' 


I  J         Surrency  2  WNW 

'  l-X  i*  1 

I            "I                     .         — I  I  \  \  Lfoctortov 

\|          'v.,                      )                             Alma  FAA  A P  |  je"u 

Tifton  Exp  St.                   1                "O"           1  O  pi 

l-"                    \  r'       Douglas  2  NNE   I  ^  J             ^  ^ 

 '                            O     X  -J               '^  P.tt?rso'._. 


^  1    »    Alapaha  Exp  Sta 

Moultrie  2  ESE     /  ( 
-O 


TWaycross  4  NE 


>.J- ,  -i 


I  !       Ba.nbrldgc.     |        ^        |  \ 

I  I  Tho..,isviUe  4  SE  I 

I  V-:  L_  i 

Woodruff  Dara  ^^"T 


/  Adel  2  51  „   

J        O      I  ""^llville  5  SSE  ♦ 

1        J  I  HomervUlu  3  V 


4  v/aycross  4  NE-O-         .  ^ 
^  ^-^^  Atkinson  1  W   Q  I 


\  S014TH  oen; 


Or.       V        .  ^/ 


^'aJdosta  4  NW  i 


STATION  LEGEND 
O       •       3     Pfecipitotion  only 

(D  Precipi/otio/i.  storage 

"O-  -O-     Precipitation   and  Temperature 

A  >  ^ 

Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
Type  of  gage  :  Q  Non- recording ;  #  s„ii  Temperature 
•   Recording        3  fl^/A  //^tfs. 

Double  circle  combinations  indicate  me  avoilabilify  of  more 
detailed  meteorological  data 


Hontlcello  3  w 

-o- 


LajDOQt  6  WN* 


rtai:    \  !  souTHEk)r 

4     I  Folkston  J  SWJ 

V — /  '^f  *• 
 'IL../  \ 


r-. 


Kadi SOD 

-o- 


Jasper  3  SB 
-O- 


Glen  St  Mary  I  W 


JacksorviUe  WSO 


ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 


STANDARD  PARALLELS  AT  29  l-g' AND  45  J'/ 


USCOMM  -  NOAA  -  AshevtUe,  N.  C. 
Revised  12-70 


u  s.  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N  C-  28801 


210 


us.  MAIL 


FIRST  CLASS 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
JESUP  8  S 

LOWEST  TEMPERATURE 
Bi.AIRSVlLLE  EXP  STA 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CHICKAMAUGa  PARK 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
DDCTORTOWN   1  WSw 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
LA  FAYETTE 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
4  STATIONS 


14 


22 


90  DATE 
21  DATE 
16.08 
2.88 

5.37     DATE  17 


GEORGIA         -         MARCH  1973 
SPECIAL     WEATHER  SUMMARY 


The  first  three  months  of  1973  brought 
very  unusual  and  destructive  weather 
to  Georgia.     Following  the  January 
icestorm  and  February  record  snowfall, 
March,   as  if  not  to  be  outdone, 
brought  flood-producing  rains  and  a 
devastating  tornado  that  caused  the 
greatest  property  damage  of  any  natural 
disaster  in  the  State's  history.  Pre- 
cipitation came  at  frequent  intervals 
throughout  the  month  and  was  very 
heavy  during  several  periods.  Totals 
were  above  normal  in  all  areas.  March 
temperatures  averaged  much  above  nor- 
mal . 

The  tornado  of  the  31st  first  touched 
down  near  Jonesboro,  just  south  of  At- 
lanta,  around  5:30  p.m.     It  moved 
east-northeastward  through  the  north- 
central  part  of  the  State,  causing  ex- 
tremely heavy  and  almost  continuous 
damage  along  a  75-mile  path.  The 
width  of  the  storm's  destructive  path 
varied  from  200  yards  to  more  than  1/2 
mile.     It  moved  through  parts  of  8 
counties  before  dissipating  in  south- 
western Madison  County,   about  10  miles 
east-northeast  of  Athens,  shortly 
after  7  p.m.     Miraculously,  only  two 
people  were  killed,  one  near  Monroe 
and  one  in  the  Athens  area.     More  than 
100  persons  were  injured,   but  probably 
less  than  50  required  more  than  first 
aid  treatment.     State  Civil  Defense 
officials  estimated  total  damage  at 
more  than  $113  million.     Damage  esti- 
mates were  broken  down  as  follows:  400 
homes  destroyed,   1,784  homes  damaged — 
total  home  damage  $24  million;  32  bus- 
inesses destroyed,  76  businesses  dam- 
aged— total  business  damage  $73  mil- 
lion; timber  and  other  property  damage 
nearly  $20  million.     The  greatest  de- 
struction occurred  in  the  Conyers  area 
of  Rockdale  County,  where  total  pro- 
perty losses  were  estimated  at  almost 
$75  million.     The  Athens  area  of 
Clarke  County  suffered  the  second 
highest  losses  at  about  $24  million. 
Other  counties  with  substantial  damage 
were  Clayton,  Henry,  DeKalb,  Walton, 


Oconee,  and  Madison.     The  destruction 
of  business  property  left  at  least 
1,500  persons  jobless,  and  an  esti- 
mated 2,500  persons  were  homeless. 
The  storm  area  was  designated  a  dis- 
aster area  by  the  Federal  Government. 
The  approximate  storm  track  is  shown 
on  the  accompanying  map. 

Northwest  Georgia  was  hit  by  severe 
weather  on  the  16th,  when  four  torna- 
does moved  through  the  area  and  very 
heavy  rains  caused  flooding  in  several 
counties.     An  early  afternoon  tornado 
caused  over  $2  million  in  damage  at 
Subligna,   in  Chattooga  County,  and 
less  destructive  tornadoes  were  re- 
ported in  the  Tallapoosa,  Resaca,  and 
Ellijay  areas.     Excessive  rains  over 
a  several-county  area  of  the  north- 
west caused  very  heavy  damage  to  roads, 
bridges,  homes,   businesses,  and  other 
property . 

The  entire  month  was  unusually  wet  in 
both  amount  of  rain  and  number  of 
rainy  days.     Heavy  to  excessive  rain- 
fall occurred  in  many  areas  on  the 
11th,   16th,   25th,  and  at  the  end  of 
the  month.     Heavy  rains  on  March  31- 
April  1  caused  flooding  in  several 
south  Georgia  communities  and  forced 
the  closing  of  some  of  the  area's 
major  highways.     Monthly  totals  were 
above  normal  in  all  areas  with  the 
largest  excesses  in  the  northwest. 
Divisional  averages  ranged  from  just 
over  5  inches  in  the  south-central  to 
10  inches  in  the  northwest. 

Temperatures  were  unusually  warm  dur- 
ing the  first  half  of  March,  with 
daily  highs  ranging  from  the  high 
sixties  to  the  low  eighties  and  lows 
mostly  in  the  fifties  and  sixties. 
Several  days  were  15°   to  20°  warmer 
than  normal  for  early  March.  The 
warmest  weather  occurred  from  the 
13th  to  the  15th  when  highs  reached 
the  eighties  over  most  of  the  State. 
The  last  half  of  March  was  more  sea- 
sonal.    Lows  dropped  below  freezing 
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in  the  north  on  one  or  more  mornings, 
and  frost  was  reported  in  north  and 
central  sections.     Averages  ranged 


from  4°  to  7°  above  normal,  making 
this  Georgia's  warmest  March  in  several 
years . 

Horace  S.  Carter 
Climatologist  for  Georgia 
National  Weather  Service  Office 
Agricultural  Engineering  Center 
University  of  Georgia 
Athens,  Georgia  30602 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

• 

a 

Lowest 

o 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

i 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  t 

?l£ 

o  » 

*       *  * 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONA   DAM  2 

M 

45iOM 

M 

83 

lb* 

29 

22 

0 

0 

4 

0 

* 

,c 

0 

CALHOUN  EXP  STATION 

be, 5 

47.2 

57.9 

82 

14 

30 

23 

227 

0 

0 

4 

0 

7.56 

1.54 

31  + 

.0 

t 

14 

5 

3 

CARTERSVI LLE 

67.4 

47.1 

57.3 

80 

15  + 

26 

22 

246 

0 

0 

4 

0 

7.76 

1.77 

16 

.0 

0 

3 

CEOARTOWN 

6S.9 

46.7 

57.8 

81 

15 

28 

22 

230 

0 

0 

3 

0 

9.58 

1.86 

31 

.0 

0 

12 

7 

4 

DALLAS   6  NE 

45.1 

M 

26 

23 

0 

0 

4 

0 

8.79 

2.90 

17 

.0 

0 

10 

5 

3 

DALTDN 

65.5 

46.4 

56.0 

80 

15  + 

32 

22  + 

284 

0 

0 

2 

0 

9.53 

2.40 

17 

*  0 

0 

9 

5 

5 

LA  FAYETTE 

64.4 

44. 1 

54.3 

80 

15  + 

22 

22 

335 

0 

0 

6 

0 

15.29 

5.3' 

17 

,  ( 

0 

li 

7 

6 

ROME 

69.3 

47.5 

SB. 4 

5.4 

82 

15  + 

30 

23  + 

205 

0 

0 

2 

0 

10.50 

4.49 

1.89 

31 

T 

0 

13 

7 

4 

ROME  WSO  AP 

R 

67.8 

46.4 

57.1 

6.7 

83 

13 

29 

23 

250 

0 

0 

5 

0 

9 . 20 

3  .  33 

1 .72 

9 

.  0 

0 

1] 

6 

4 

DIVISION 

57.0 

5.2 

9.78 

4.02 

T 

•       *  * 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

64.7 

43.5 

54. 1 

82 

16 

27 

24  + 

340 

0 

0 

4 

0 

8.08 

2 . 59 

17 

.0 

0 

12 

5 

2 

ATHENS  WSO  AP 

66.5 

47.8 

57.2 

5,6 

81 

15 

29 

22 

248 

0 

0 

1 

0 

9.86 

4.76 

2.74 

31 

,0 

0 

10 

5 

3 

ATLANTA  WSD  AP 

R 

66.6 

48.1 

57.4 

6.0 

81 

15 

31 

22 

240 

0 

0 

2 

0 

9.53 

4.16 

2.57 

16 

,0 

0 

1 1 

6 

3 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

61.4 

41.3 

51.4 

4.9 

81 

16 

21 

22 

430 

0 

0 

8 

0 

9.33 

3.57 

2.25 

17 

T 

0 

13 

6 

3 

BLUE  RIDGE 

65.4 

44.1 

54.8 

80 

14 

25 

23 

310 

0 

0 

5 

8 

6.73 

1 .39 

17 

.0 

0 

11 

6 

3 

COMMERCE   '*  NNW 

64.7 

44.3 

54.5 

83 

16 

26 

22 

32G 

0 

0 

4 

0 

11.0^ 

3.12 

17 

,  c 

( 

15 

( 

2 

DAHLONEGA 

62 . 3 

44.4 

53.4 

3.3 

79 

15 

28 

22 

36C 

0 

0 

3 

0 

9.0] 

2 , 4{ 

1 . 8' 

17 

.0 

c 

14 

( 

3 

GAINESVILLE 

64.0 

45.3 

54.7 

3.7 

82 

16 

28 

22 

324 

0 

0 

2 

0 

10.05 

4,34 

2.73 

17 

.0 

0 

14 

7 

2 

HELEN   1  ESE 

65.5 

43.5 

54.5 

79 

14 

23 

22 

316 

0 

0 

5 

0 

10.63 

2.20 

16 

.0 

0 

16 

8 

3 

JASPER   1  NNW 

64.4 

48.0 

56.2 

78 

15+ 

29 

23+ 

275 

0 

0 

3 

0 

8.18 

1.71 

17 

.0 

0 

12 

6 

2 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

68. 2 

47.7 

58.0 

80 

15 

29 

22 

220 

0 

0 

2 

0 

8.43 

2.0C 

31 

,  ( 

0 

13 

5 

3 

WINDER  1  SSE 

66 . 3 

48.3 

57.3 

82 

15 

30 

22 

248 

0 

0 

2 

0 

9.05 

1 . 97 

17 

,  ( 

0 

i; 

7 

3 

DIVISION 

55.3 

4.1 

9.16 

3.59 

T 

*       *  4 

NORTHEAST 

03 

63.9 

41.8 

52.9 

4.7 

78 

1* 

2  2 

22 

371 

0 

0 

7 

0 

10  31 

3.13 

1.4' 

31 

T 

17 

{ 

5 

CORNELIA 

63.7 

44.5 

54.1 

4.1 

78 

15  + 

23 

22 

332 

0 

0 

3 

0 

8.26 

2.35 

2.44 

17 

.0 

0 

13 

6 

1 

ELBERTON  2  N 

69.4 

45.4 

57.4 

84 

15 

25 

1 

238 

0 

0 

5 

0 

7.62 

1.80 

17 

.0 

0 

12 

5 

2 

HARTWELL 

70,4 

47.5 

59.0 

6.5 

85 

15 

3  1 

22 

201 

0 

0 

I 

0 

13.57 

8.42 

4 . 30 

17 

•  0 

0 

14 

7 

4 

TOCCOA 

66.2 

45.8 

56 . 0 

3.7 

8  1 

15  + 

28 

23 

276 

c 

0 

3 

0 

9.31 

3.02 

2,15 

17 

,  ( 

0 

12 

6 

4 

HASH INGTON 

67 . 4 

44.6 

56.0 

1 .  B 

83 

15 

29 

277 

0 

0 

5 

0 

1,33 

17 

2 

DIVISION 

55.9 

4.5 

9.83 

4.07 

T 

*       «  « 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

71. 5M 

49.0 

60. 3M 

81 

15  + 

32 

22 

163 

0 

0 

1 

0 

8.99 

,0 

0 

CARROLLTDN 

69.0 

47.  3 

58.2 

81 

13 

29 

23 

224 

0 

0 

2 

0 

10.00 

2 , 35 

16 

.0 

0 

13 

7 

2 

COLUMBUS   WSO  AP 

R 

70.7 

52.4 

61.6 

6.3 

82 

15 

36 

23  + 

143 

0 

0 

0 

0 

9,82 

3.81 

2.59 

11 

,  0 

0 

10 

5 

4 

EXPERIMENT 

67.4 

48.9 

58.2 

81 

16 

30 

22 

222 

0 

0 

1 

0 

6,00 

1,89 

12 

,  c 

0 

9 

4 

2 

GREENVILLE   2  NNW 

LA  GRANGE 

71.9 

48 . 8 

60.4 

63 

13 

29 

23 

177 

0 

0 

2 

0 

7.56 

2,63 

31 

,0 

0 

9 

5 

3 

MARSHALLVILLE 

NEWNAN 

70.3 

48.5 

59.4 

5.8 

84 

13 

30 

18 

186 

0 

0 

2 

0 

8 . 05 

2.24 

2.06 

17 

,0 

0 

10 

6 

2 

SUNNYSIOE 

68.3 

49.  1 

58.7 

4.0 

81 

15 

31 

22 

206 

0 

0 

1 

0 

7.36 

1.44 

1.91 

31 

.0 

0 

10 

6 

2 

TAlBDTTON   1  NE 

72.5 

48.7 

60.6 

84 

15 

30 

1 

155 

0 

0 

2 

0 

9.40 

2.55 

31 

.0 

0 

8 

5 

4 

TALLAPOOSA   2  N 

69.5 

46.9 

58.2 

7.1 

8 1 

15+ 

2  6 

22 

223 

0 

0 

3 

0 

9.32 

3  .  3? 

_ 

16 

.  C 

- 

1 2 

THOMASTDN  2  S 

72.4 

48 . 8 

60*6 

85 

13 

33 

22  + 

158 

0 

0 

0 

0 

9.92 

2.02 

3 1 

1 1 

WEST  POINT 

70.4 

46.4 

58.4 

3.4 

86 

16 

32 

24+ 

224 

0 

0 

3 

0 

6.43 

.24 

2,00 

31 

.  c 

0 

10 

4 

2 

DIVISION 

59.5 

4.9 

8.44 

2.53 

.0 

*       «  * 

CENTRAL 

05 

AI  LEY 

COVINGTON 

68.5 

48.9 

58.7 

5.6 

83 

15 

29 

22 

209 

0 

0 

1 

0 

7.83 

2.31 

1.52 

12 

.0 

0 

U 

5 

3 

DUBLIN  3  S 

72.3 

49.6 

61. • 

3.4 

88 

16 

33 

1 

161 

0 

0 

0 

0 

4.37 

.  .27 

.74 

31  + 

,  0 

0 

1 1 

4 

0 

EASTMAN   i  W 

72.3 

49.0 

60.7 

2.4 

87 

16 

34 

22 

172 

0 

0 

0 

0 

6.01 

.93 

1.54 

31 

•  0 

0 

12 

5 

1 

FORSYTH   1  S 

72.0 

49.6 

60.8 

85 

16 

33 

1 

153 

0 

0 

0 

0 

8.67 

1  •  94 

3 1 

.0 

11 

7 

HAWKINSVILLE 

73. 5M 

48. 5M 

61. OM 

3.2 

86 

15 

155 

0 

0 

0 

4.26 

-  .67 

1.27 

17 

.  0 

0 

g 

3 

I 

IRWINTON  t,  WNW 

MACON  WSD  AP 

R 

72.2 

51.8 

62.0 

5.1 

85 

15  + 

33 

22 

137 

0 

0 

0 

0 

6.49 

1.55 

1.71 

31 

.0 

0 

U 

5 

2 

MILLEOGEVILLE 

69.6 

46.1 

57,9 

3.4 

86 

16 

30 

23  + 

229 

0 

0 

3 

0 

5.50 

.68 

1.61 

12 

.0 

0 

10 

4 

1 

MDNTICELLO 

68.5 

46.6 

57.6 

84 

16  + 

29 

22 

248 

0 

0 

5 

0 

1.62 

31 

.  0 

0 

5 

3 

SANDERSVILLE 

70.7 

50.3 

60.5 

85 

15  + 

30 

22 

166 

0 

0 

2 

0 

5.88 

1.92 

3 1 

.0 

0 

8 

4 

1 

siloam 

69.9 

49,6 

59.8 

6.0 

83 

15+ 

27 

22 

188 

0 

0 

1 

0 

7.11 

1.71 

1.63 

17 

.0 

0 

12 

6 

2 

DIVISION 

60.0 

4.2 

6.24 

1.11 

.0 

•       «  * 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

68.7 

46.3 

57.5 

85 

16  + 

27 

1 

238 

0 

0 

3 

0 

5.27 

1,08 

12 

.0 

0 

11 

5 

AUGUSTA  WSQ  AP 

R 

70.6 

49.1 

59.9 

5.0 

85 

14 

31 

1 

181 

0 

0 

2 

0 

6.22 

2.05 

1,62 

31 

.0 

0 

U 

4 

1 

BROOKLET   1  W 

72.5 

52.3 

62.4 

3.5 

87 

14 

36 

22 

126 

0 

0 

0 

0 

4.91 

1.10 

,86 

29 

.0 

0 

9 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


MARCH 


Temperature 


No.  of  Dftys 


Precipitation 


ll 


No.  of  Days 


L3UISVI1.LE  3  S 
METTER 

MIDVILLE   EXC  ST 
MKLEN  i.  N 
NEWINGTON  2  NE 

SWAINSBORQ 
H4RRENTCIN 
WAYNESBORCI  2  NE 

DIVISION 


SOUTHWEST  0 

ALB4NY  3  SE 
AMERICUS   <.  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COlOUITT  2  E 
CUTHBERT 
FORT  GAINES 
LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  M 

PLAINS  SM  GA  EXP  STA 
THOHASVILLE  I,  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 
DOUGLAS   2  NNE 
FITZGERALD 

HOMERVILLE   3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 
NASHVILLE   5  SSE 
QUITMAN  2  SW 

TIFTDN  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


DIVISION 


SOUTHEAST  09 

ALM4   FAA  4P 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK   FAA  AP 
FLEMING 

FOLKSTON  9  SH 
FORT  STEWART 
GLENNVILLE 
JESUP   8  S 
NAHUNTA 

SAPFLO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  PL  GRON 
SAVANNAH  MSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SJRRENCY  2  WNW 

WAYCROSS  4  NE 

DIVISION 


72, 9M 
7*. 5 
72.9 

71, 9M 

69.9 

69.2 


72.7 
72.0 
76.6 
71.9 
75.4 

7<,.9 
73.* 
73.8 
73.1 
73.1 

75. 8M 

70,6 

76,1 


7<,.7 
71.0 
75. 3M 
72.7 
74,3 

75, B 
72,9 
74,7 

M 

73, 6M 

73.3 
75.4 


73.6 
69. 5M 
73. 9M 
70.5 
73.7 

77.0 
74.5 
74. B 
75.6 
75.2 

70.5 
74.4 
73.0 

M 

75.7 
74.2 


51. 5M 

51.0 

52.9 

51.9 
46.3 
46.6 


51.6 
52.3 
53.5 
51.2 
53.3 

54.1 
52.1 
51.4 
52. 7M 
49.7 

53.4 
50.8 
53.9 


53.3 
52.3 
52. 4M 
51.1 
54.5 

53.2 
50.6 
53.2 
52.7 
51. 5M 

53.2 
54. 2M 


54,4 
52. 8M 
55. 3M 
55.2 
52.3 

53.3 
53. 6M 
54.2 
52.3 
52. 5M 

55.7 
52.9 
54.2 

M 

51,7 
51,4 


62, 2M 

62,8 

62.9 

61. 9M 

58.1 

57.9 


62.2 
62.2 
65.1 
61.6 
64.4 

64.5 
62.8 
62.6 
62. 9M 
61.4 

64. 6M 

60.7 

65.0 

63.1 


64.0 
61,7 
63. 9M 
61.9 
64.4 

64.5 
61.8 
64.0 

M 

62. 6M 

53.3 
64. BM 


64.0 
61. 2M 
64. 6M 
62.9 
63.0 

65.2 
64.  IM 
64.5 
64.0 
63. 9M 

63.1 
63.7 
63.6 


62.8 
63.6 


2.2 
4.8 
4.9 
2.6 


4.7 
3.7 


3.2 
1.7 
5.0 

4.0 


6.0 
5.3 


2.1 
4.1 


22 
1 
1 

22 
23  + 
23  + 


23 

22 

22 

23+ 

24+ 

22 
IB 
22 
22 
22 

18 

22 
22 


1 

23* 
23+ 
23 
22 

23  + 
I 

22  + 
1 

22  + 

22 
22 


133 
112 
113 

138 
233 
241 


137 
122 

81 
142 

92 

90 
119 
116 
110 
144 

85 
159 
84 


91 
141 
108 
145 

91 

91 
148 
102 

135 

114 
83 


97 
149 
78 
91 
107 

B2 
89 
88 
98 
96 

91 
100 
98 

99 

128 


6.15 

6,46 
7,03 
4,35 

6.58 
5,75 
4,85 


6,26 
4,49 
8,40 
10,78 
7,39 

8.12 
9.66 
5.29 
10.59 
7,02 

8.61 
4.72 
8.06 


7.59 
4.64 
3.69 
4.91 
6.26 

5.18 
4.23 
5.03 
5.42 


4.42 
4,86 


4,25 
7,59 
8,26 
8,20 
6,53 

8,19 
4,43 

3.60 
4,60 

B.31 
7,16 
5.36 

4,00 

4,31 

6,06 


1.61 
2.80 

.98 

1.42 


1.05 
.89 
3.13 
5.00 
2.11 


2.78 
2.33 


2.86 


1.63 


3.34 
1.39 


.24 
2.22 


1.42 
1.90 
.78 

1.87 
1.42 
.82 


1.75 
.93 
1.69 
2.86 
1.48 

2.12 
2.3S 
1 .08 
4.40 
1.52 

2.00 
1.17 
1.9B 


3.17 
.96 

1.04 
1.64 

1.92 
1.34 
1.39 
1.05 


1.75 
1.24 


1.04 
2.90 
2. 
2. 
2. 


2.10 
1,70 

,94 
1.15 

2.75 
1.96 
1.50 
1.60 
1.20 

1.50 


31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NOKTHUEST 

AOAIRSVILLE 

ALLATOONA  DAH  Z 

BEAVEflDAlE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEOARTOWN 
CMATSHORTH 
CHICKAMAUCA  PARK 


SW 


NE 


CURRVVILLE 
DALLAS 
DILTON 
EMBRT 
FAIRHOUNT 


KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

RONE 

ROME  HSC  AP 
SUMMERvILLE    I  SSW 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  HSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  HSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  *.  NNW 

GUMMING  2  NNE 

DAHLONEGA 

DAHSONVILLE 

ELLIJAV 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 
MAVSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  4  N 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 
WALESKA 
HINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOMHAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  I  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTHELL 
LEXINGTON  1  NH 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
HASHIHCTON 


■EST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  USO  AP 
CONCORD 

OOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  t,  H 

JONESBDRO 
LA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEHNAN 

SUNNYSIDE 
TALBOTTON  I  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTDN  2  S 
WEST  POINT 


MOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  I  M 

FORSYTH  I  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  J  NE 
HAWKINSVILLE 
IRHINTON  4  UNH 

JULIETTE 

HACON  ^SO  AP 

MILLEDGEVILLE 

"ONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  UNW 


SANDERSVILLE 
SILOAH 
SPARTA  3  NH 


10. >7 
7,56 
7.05 


9.00 
B.79 
9.53 


l'..27 
«.61 
15.29 


8.08 
9.86 
7.55 


6.73 
9.*A 
8.97 
11.09 


10.63 
8.18 
10.31 


8.50 
10.37 
10.31 
8.26 
7.62 

13.67 


6.37 
10.00 
9.82 
7.22 


9.*0 
9.32 
9.92 
6.43 


7.81 
6.49 
5.50 


.27 
.66 
.28 


.1» 

T 

.58 


.52  .08  1.43 

.09  .71 

.32  .02  1 

.08  T 

.17  T  1 


.10  .32 
.29  T 
.16  .09 

.07  1.02 


.37 
.35 
.  16 


.13 
.09 
.04 


.47     .25  T 


.32     .23  .02 


.05     .42  .18 


.04  1.23 
.12  .30 
.02  .40 

1.70  .65 
.15   1,55  .42 
1.23 
1 ,20 


.36 
.27 
.53 
.24 


.35     .65  T 


.03 
.04 
.02 


.45  .82 
.04  .40 
.26     .02  .10 
1 .99 

T         .05  .30 
.05  1.65 


.48  1.52 
.31  T 
T         .38  .37 


.43 
,62 
1,00 


10     11     12     13     14     15     18     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


•  1.43 
T  1,11 
1,11  ,02 
1.19 


,02  1.09 
1.23 
1.08 

.05  1.45 

.02  1.40 
1 .00 
.09  1.13 
.02  1.10 
T  1.01 


.22 

.04  .02  1,14 
,76  1,01 
.03  .05  1.25 
T  1.55 
T         ,26  1,15 


.18 


.25 


.92 


.52  .01  .79 

T  1.88  .01 

.56  .09  1.17 

T  1.10 

.61  .05 

.02  .07 

.01  1.06 

.17  T  .96 

.04  .11  .90 
.60 


.23 
.17 
.35 
.04 
.56 


.10 


.70 


.05  .78 

.03  1.22 

.21  .05  .91 
1.26 

.09     ,02  1.38 

.31     .02  .71 


.01  1 


12  .79 
.03  1.02 
.01  1. 


.29 
.82 
1.56 


1.01 
.04  1.09 
T  1.10 


2.15 

T  1.08 
T  1.89 
,01  1.15 

3.31 


,25 


.80 


1.42 
2.00 

1.35 
.67  1.48 
T  1.10 

1.9 


1.51 
.69  .01 
T  1.61 


.22  2.42 

2.25  3.35 

1.54  .11 

.76  1.54 


.36  2.06 
,33  1,82 
1.70  1.35 
3.80  3.75 

.34  1,55 
2,90 
2.00  2.40 
2.60 


4,05  3,17 
1,11  2,05 
1,74  5,37 


1.35  1.54 
1.58  ,06 
.32  1.72 


2.59 
1 .73  T 

1.92 
2.57  T 
.09  2.64 

1.52  2.25  .01 
1.05  1.39 

.13  2.90 

.05  1.99 
3.12 

3.15 
.54  1.87 
.26  2.74 
.92  1.81 

2.73 


.76  1.71 
3.45 
1.42 


1.42 
.37  2.06 
.08  1.97 

3.07 


2.19 
1.13 
2.87 


T  1.64 
.05  .83 

.10  1.25 


1.47 
,72 
,63 
,79 


,17 

,59 

,93 
,05  1.01 


.39 
.40 
.39  .05 


,6B 
,42 
,73 


.03 
.10 


Se«  celcience  not«i  following  SiiMo 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


e2 

I    1    2  1 

3 

4  1 

5  1 

g 

y  1 

g 

in  1 
10  1 

J 1 

12 

IB  j 

is  ^ 

21 

22  23 

24 

91;  1 

Ofi  1 

26  1 

27 

28 

29 

31 

EAST  CENTRAL  06 

APPLl*<C    1  NM 

5.27 

T 

.57 

.  5C 

.  13 

•  02 

.05 

•  02 

1  .Of 

•  23 

•  07 

•  12 

.*C 

■  94 

AUGUSTA  HSO  AP  R 

6.22 

.23 

.07 

.72 

.40 

.98 

T 

.04 

.29 

.01 

.  73 

.  0] 

.07 

.17 

•  10 

.30 

T 

■  41 

.01 

1^62 

eROOKLET    t  M 

*.9X 

■  08 

.09 

.47 

.09 

.77 

•  12 

.60 

.03 

.  12 

■  OB 

,63 

,86 

.32 

■  65 

DOVER 

.94 

.35 

1.15 

.42 

!33 

•  45 

■  05 

.53 

ciesoN 

6.43 

.42 

1.05 

.55 

.36 

T 

.05 

T 

1.61 

isi 

.13 

.23 

.16 

.73 

LOUISVILLE  3  S 

6.15 

.30 

.52 

.91 

T 

T 

.35 

.35 

.65 

.  10 

T 

.37 

.67 

.07 

1.86 

METIER 

mioville 

7.65 

.29 

1.28 

1.03 

1.2C 

.42 

.44 

.12 

.54 

.30 

.52 

■  21 

.34 

.32 

■  64 

MIOVULE  EXP  STA 

6.46 

.10 

.96 

1.09 

.01 

.30 

.50 

.12 

.57 

.02 

.70 

.60 

.07 

l^42 

MILLEN  *  H 

7.03 

.25 

.30 

1.90 

.20 

.90 

.66 

.12 

1.10 

.75 

.05 

.BO 

HILLHAVFN-MAOE   2  SE 

5.67 

.46 

.03 

.53 

.  10 

1 .30 

.02 

•  10 

.61 

T 

.26 

T 

.56 

.2B 

.25 

.55 

.60 

NEMlNCTON   2  NE 

4.35 

.20 

.06 

.21 

.72 

.06 

.61 

.20 

.23 

T 

.  78 

.46 

.07 

■  75 

STlLLHQftE 

4.  BO 

.17 

.53 

.17 

1.10 

.65 

•  15 

.20 

.32 

■  52 

SWAINSSORO 

6.58 

■  16 

.30 

.05 

.26 

I.B7 

.25 

.35 

.01 

!75 

.05 

.01 

[bb 

.41 

.07 

1^16 

NARRENTaN 

5.75 

.73 

.B5 

.21 

.18 

T 

.05 

1.42 

.75 

.20 

•  45 

.03 

.10 

.  IB 

■  60 

HAVNESACRO  2  NE 

4.85 

.  62 

.  So 

.08 

.25 

.32 

.63 

.06 

.50 

.17 

.70 

•  52 

SOUTHhEST  07 

ALBANY  1  SE 

6.26 

.06 

.06 

.12 

.25 

.41 

.20 

1.75 

.15 

L.20 

.66 

.05 

U35 

AMERICUS  <•  ENE 

4.49 

T 

.72 

.15 

.26 

T 

T 

.15 

T 

T 

.33 

T 

.69 

.05 

•  21 

.69 

,28 

.03 

.93 

BAINBRIDCE 

a  .40 

.03 

.91 

.24 

.02 

.  79 

.80 

.04 

T 

• 

.72 

1 .06 

1  .04 

.21 

1.69 

BLAKELY 

10.78 

.03 

.  1 1 

.  17 

.  14 

.62 

2.86 

I  ■45 

■  03 

.23 

•  95 

.71 

.OB 

2.66 

CAIRO  2  NNM 

7,39 

.09 

.05 

•  43 

1.15 

*.8B 

.49 

.91 

T 

.99 

1.48 

■  92 

CAMILLA 

8.12 

.04 

.02 

.02 

.40 

T 

1 .96 

.24 

.56 

.27 

1.15 

.03 

.59 

.70 

2^12 

COLQUITT  2  E 

9.66 

.06 

.48 

T 

.12 

•  15 

.48 

2.35 

.05  ^ 

.42 

.25 

.21 

1.25 

.70 

1.05 

2.09 

CUTHBERT 

5.29 

T  T 

.25 

*05 

T 

.07 

.  12 

•  03 

■  05 

.42 

•  37 

.28 

1.01 

.  7* 

DAHSON 

5.10 

.30 

.52 

.20 

.05 

.19 

.42 

.12 

.40 

.22 

l!lO 

,40 

,13 

1.05 

OQNALSONVILLE    1  S 

6. 87 

T 

.05 

.07 

.35 

.50 

T 

.36 

T 

.46 

.58 

1.27 

,60 

,25 

2.16 

FORT  CaINES 

10.59 

T 

.40 

.40 

4 .  4C 

.24 

.95 

,46 

1 .90 

1.13 

LUHPKIN  2  SE 

7.02 

.10 

.23 

.03 

.07 

.  10 

.06 

T 

.  15 

.35 

T 

.  60 

1 .40 

.21 

T 

.72 

T 

,27 

1 .52 

1^21 

NORCAN   1  W 

8.61 

• 

* 

.42 

• 

• 

.20 

•  18 

1.87 

.  10 

•  64 

1 . 10 

,60 

2.00 

1^50 

MORGAN  9  NW 

6.75 

.  06 

.13 

.22 

.15 

.14 

.05 

1.53 

.59 

.13 

1.10 

.58 

.09 

1.52 

PLAINS  SM  CA  EXP  STA 

4.72 

.36 

.26 

.25 

.02 

.08 

T 

T 

.40 

!87 

.06 

.12 

.75 

.25 

.11 

1^17 

PRESTON 

5.15 

.13 

.06 

.01 

.03 

.19 

.01 

1.16 

.03 

1  •  00 

.33 

.03 

I  •?! 

TMQMASVlLLE  *  SF 

8.06 

•  02 

.37 

1.98 

.04 

.09 

.  67 

■  17 

■  04 

1.10 

1 .35 

1 .63 

•  60 

SOUTH  CENTRAL  08 

asbevulE 

4  .44 

.42 

.  17 

•  21 

.12 

.  BO 

.10 

.  12 

.48 

.05 

.22 

.95 

.05 

.10 

.05 

•  60 

AD£L   2  S 

6.03 

.54 

1  •  10 

.01 

.46 

•  26 

.65 

.93 

1.02 

.84 

alapaha  exp  station 

7. 59 

3.17 

■  1 1 

.73 

•  62 

•  56 

A5HBURN  3  ENE 

4.64 

.09 

T 

.02 

.25 

T 

T 

.23 

.68 

.01 

[28 

.05  .05 

.56 

!91 

T 

.49 

.06 

.96 

coroele 

3.69 

.  19 

.05 

.09 

.09 

.15 

•  16 

■  02 

.97 

• 

1.20 

DOUGLAS  2  NNE 

4.91 

T 

.31 

T 

T 

.86 

.81 

.30 

T 

.  17 

.26 

T 

.41 

■  06 

.57 

.  10 

1 .04 

FITZGERALD 

6.26 

.32 

.17 

1 .64 

.31 

.35 

.17  T 

•  04 

.92 

.53 

,46 

1.35 

HOMERVllLE  3  VSM 

5.  IS 

.06 

.  19 

1.92 

.02 

,06 

■  26 

■  02 

,48 

.67 

,71 

.59 

LUMBER  CITY 

4.23 

.03 

.02 

.37 

.03 

.41 

•  03 

1 .34 

.02 

.03 

T 

,16 

■  03 

■  ZD 

,44 

■  26 

.41 

.  10 

.35 

MOULTRIE  2  ESt 

5  .03 

T 

.53 

.01 

.32 

•  32 

,59 

•  06 

.68 

1.39 

.59 

NASHVILLE   S  SSE 

5.42 

.04 

.41 

.68 

.02 

.02 

.44 

.10 

■  19 

,90 

1 .05 

.74 

■  83 

QUITMAN  2  SH 

- 

- 

l.SO 

- 

- 

.70 

■  10 

1,40 

,10 

■  50 

TIFTON  EXP  STATION 

4.42 

T 

.15 

,19 

T 

.  17 

.29 

■  05 

■  01 

.60 

.  10 

1 .75 

VALDOSTA   i  E 

4.66 

T 

.04 

T 

.06 

1 .02 

.11 

■  1 3 

•  02 

.63 

1  *  14 

1*24 

■  47 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

4 .25 

T 

.26 

T 

.08 

1.04 

.02 

.03 

.01 

.13 

T 

.88 

T 

.62 

.75 

.37 

ATKINSON  2  E 

5.79 

.05 

1.07 

.05 

*  10 

.42 

■  60 

.65 

.90 

1.75 

BLACKBEARD  ISLAND 

7.59 

.  19 

•  50 

2.90 

.21 

1  ■  17 

.62 

2^00 

brunshick 

B.26 

2.60 

.38 

.  16 

1 .50 

.82 

1 .76 

1.04 

BRUNSMICK   FAA  AP 

B.20 

T  T 

.05 

2.64 

T 

T 

.32 

.05 

T 

1.55 

,0B 

.67 

2.71 

•  13 

DQCTORTCHN  I  WSW 

2  .88 

.01 

.07 

.01 

.01 

1 .00 

,02 

.02 

.04 

■  33 

,01 

.55 

.05 

.76 

FLEMING 

6.53 

.07 

2  .55 

1.47 

.56 

.15 

T 

.35 

.53 

.  16 

•  69 

FOLKSTON  3  SN 

7.37 

.01 

.09 

.54 

1.92 

.02 

.25 

.23 

■  99 

1  .17 

.  15 

2.00 

FOLKSTQN  9  SW 

8.19 

.25 

.06 

2.10 

.13 

.03 

.16 

.27 

1 .18 

T 

1,33 

I  .BO 

.88 

FORT  STEKART 

4.43 

.05 

T 

T 

.32 

1.70 

,26 

.30 

T 

,44 

T 

.55 

.26 

.53 

GLENNVlLLE 

.05 

.15 

1.19 

.05 

.09 

.65 

.53 

.21 

JESUP   B  S 

3.60 

T 

.94 

.10 

T 

.41 

.54 

T 

,72 

.37 

■  52 

NAHUNTA 

4.60 

.15 

.6-) 

.10 

•  07 

.17 

.44 

.75 

1.08 

I.IS 

PATTERSON 

SAPELO  ISLAND 

6!31 

.02  .04 

.01 

T 

T 

T 

1.18 

2,75 

1,06 

•  26 

■  01 

.69 

^!62 

.62 

[45 

■  60 

SAVANNAH  USD<^  PL  GRDN 

7.16 

.07 

1.96 

.66 

.75 

.25 

.03 

.39 

.57 

.91 

1.55 

SAVANNAH  USO  AP  R 

5.36 

.05 

T 

T 

.03 

1.50 

I.  11 

.07 

.32 

.05 

.46 

T 

.49 

.42 

•  84 

SAVANNAH  BEACH 

.09 

1 .60 

.88 

1.13 

.10 

.46 

SURRENC^  2  HNH 

4.00 

• 

.13 

.05 

1.20 

.07 

T 

.20 

T 

.75 

T 

,53 

.51 

■  56 

NAYCR3SS  «  NE 

4.31 

.31 

.05 

.26 

.57 

■  20 

.09 

.40 

.60 

.13 

U50 

S*«  ial«r*nc*  noin  toUowmg  Sution 
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DAILY  TEMPERATURES 


MARCH  1973 


Day  of  Month 

o 
0) 

StalioQ 

1 

2 

3 

4 

5 

'i- 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

« 
> 
< 

•         •  » 

northhest 

01 

ALLATOONA  DAM  2 

MAX 

56 

60 

71 

64 

60 

73 

64 

75 

62 

63 

83 

61 

73 

53 

55 

59 

68 

53 

65 

66 

50 

MIN 

35 

38 

47 

55 

56 

55 

55 

49 

42 

44 

60 

60 

32 

35 

43 

29 

32 

41 

43 

45 

48 

46 

45,0 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

62 

61 

72 

72 

71 

70 

66 

75 

70 

66 

65 

76 

61 

62 

Bo 

74 

66 

61 

72 

71 

55 

69 

68 

68 

67 

64 

66 

66 

63 

66 

68 

68.5 

MJN 

31 

41 

51 

41 

53 

52 

60 

56 

61 

60 

61 

47 

40 

57 

61 

57 

40 

31 

31 

46 

44 

33 

30 

38 

48 

49 

45 

44 

49 

49 

56 

47,2 

CARTER5VILLE 

MAX 

62 

60 

71 

71 

74 

69 

62 

76 

66 

62 

65 

76 

60 

60 

60 

74 

60 

56 

70 

68 

54 

60 

66 

66 

72 

64 

63 

67 

63 

64 

65 

67.4 

MIN 

37 

47 

46 

52 

51 

56 

57 

56 

59 

56 

57 

47 

39 

60 

63 

60 

37 

29 

30 

49 

41 

26 

28 

37 

47 

46 

46 

45 

47 

49 

58 

47,1 

CEDARTnwN 

MAX 

65 

58 

72 

73 

71 

70 

68 

72 

68 

66 

77 

73 

75 

81 

72 

64 

60 

75 

70 

57 

62 

69 

71 

73 

70 

63 

70 

67 

61 

71 

68.9 

MIN 

35 

44 

52 

41 

50 

53 

60 

58 

61 

59 

56 

43 

40 

60 

62 

59 

36 

30 

33 

47 

41 

28 

29 

37 

46 

49 

47 

37 

48 

47 

55 

46.7 

DALLAS  6  NE 

MAX 

MIN 

33 

44 

47 

42 

53 

55 

55 

55 

55 

58 

58 

40 

39 

45 

62 

61 

37 

30 

33 

48 

42 

27 

26 

31 

46 

47 

45 

40 

47 

47 

60 

45.1 

04LTON 

MAX 

59 

62 

56 

70 

69 

72 

67 

67 

79 

73 

71 

64 

76 

80 

80 

69 

66 

45 

60 

70 

54 

53 

57 

66 

69 

65 

61 

64 

66 

54 

67 

65. S 

MIN 

37 

41 

50 

44 

44 

53 

58 

56 

58 

59 

60 

51 

41 

43 

63 

57 

40 

32 

33 

36 

43 

32 

34 

37 

43 

51 

47 

44 

49 

49 

50 

46.4 

LA  FAYETTE 

MAX 

59 

62 

56 

61 

61 

69 

66 

67 

74 

74 

67 

63 

76 

60 

60 

71 

67 

41 

61 

73 

67 

55 

60 

60 

65 

67 

57 

62 

69 

51 

60 

64.4 

MIN 

29 

32 

51 

41 

45 

4B 

3 1 

56 

56 

60 

60 

49 

39 

47 

62 

57 

40 

29 

31 

34 

42 

22 

30 

34 

42 

43 

46 

41 

47 

46 

50 

44.1 

ROME 

MAX 

64 

61 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

65 

76 

62 

81 

B2 

73 

65 

62 

73 

71 

59 

62 

69 

70 

72 

71 

64 

71 

67 

63 

70 

69.3 

MIN 

37 

46 

52 

53 

53 

52 

59 

56 

60 

60 

68 

47 

41 

54 

60 

58 

38 

33 

34 

47 

42 

30 

30 

39 

47 

49 

46 

42 

49 

48 

52 

47.5 

ROME  MSO  AP 

MAX 

64 

55 

72 

72 

71 

71 

70 

73 

69 

66 

67 

77 

63 

62 

61 

73 

47 

63 

73 

56 

57 

62 

71 

70 

73 

58 

63 

70 

59 

66 

69 

67.6 

•          *  * 

MIN 

32 

44 

51 

42 

53 

53 

60 

56 

62 

62 

49 

46 

41 

55 

62 

44 

33 

31 

31 

45 

40 

31 

29 

40 

48 

51 

45 

42 

49 

49 

68 

46.4 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSH 

MAX 

58 

60 

57 

71 

73 

71 

64 

63 

70 

63 

62 

65 

74 

BO 

80 

82 

74 

46 

60 

71 

65 

52 

61 

68 

63 

65 

56 

67 

66 

48 

58 

64.7 

MIN 

35 

34 

43 

42 

44 

55 

55 

53 

53 

57 

57 

50 

39 

39 

54 

64 

36 

32 

34 

35 

47 

27 

27 

27 

42 

42 

45 

42 

47 

44 

45 

43.5 

ATHENS   HSQ  AP 

MAX 

61 

65 

70 

74 

73 

62 

62 

64 

63 

67 

76 

60 

80 

61 

77 

60 

60 

72 

56 

64 

65 

66 

66 

61 

61 

71 

66 

64 

66 

68 

66.5 

MIN 

33 

42 

56 

46 

56 

56 

56 

54 

59 

58 

59 

51 

44 

56 

61 

60 

36 

36 

41 

47 

36 

29 

33 

41 

43 

47 

46 

50 

45 

45 

65 

47.8 

ATLANTA  WSD  AP 

MAX 

63 

58 

73 

74 

71 

70 

67 

73 

63 

64 

66 

79 

79 

79 

61 

75 

51 

60 

73 

56 

56 

62 

67 

67 

67 

57 

65 

67 

57 

56 

66 

66.6 

MIN 

35 

43 

54 

48 

55 

57 

56 

57 

60 

59 

68 

49 

47 

58 

63 

51 

36 

32 

36 

50 

39 

31 

37 

44 

46 

48 

45 

48 

46 

46 

54 

48.1 

8LAIRSVILLE  EXP  ST4 

MAX 

50 

57 

54 

66 

65 

66 

76 

60 

64 

61 

72 

76 

78 

8 1 

68 

42 

52 

65 

56 

41 

56 

66 

61 

59 

50 

65 

54 

50 

67 

61.4 

MIN 

27 

33 

49 

38 

39 

52 

54 

55 

56 

50 

55 

35 

31 

36 

65 

57 

34 

31 

27 

30 

40 

21 

22 

29 

43 

42 

44 

46 

44 

44 

50 

41.3 

BLUE  RIDGE 

MAX 

60 

56 

68 

67 

71 

62 

69 

65 

69 

64 

75 

78 

80 

70 

72 

60 

57 

70 

54 

52 

68 

70 

65 

60 

62 

67 

69 

58 

69 

69 

65.4 

MIN 

30 

35 

52 

40 

50 

46 

58 

53 

58 

58 

52 

36 

32 

51 

57 

55 

38 

32 

36 

42 

35 

28 

25 

36 

49 

45 

44 

41 

46 

45 

56 

44. 1 

COMMERCE  «  NNW 

MAX 

58 

60 

58 

68 

72 

71 

60 

58 

68 

68 

65 

66 

77 

78 

80 

83 

75 

49 

61 

63 

88 

53 

65 

69 

65 

60 

60 

70 

61 

49 

59 

64.7 

MIN 

30 

34 

44 

45 

48 

54 

54 

53 

55 

56 

49 

50 

39 

40 

50 

65 

41 

36 

41 

42 

60 

26 

28 

30 

39 

44 

45 

48 

46 

44 

47 

44.3 

oahloneca 

MAX 

51 

58 

54 

67 

69 

70 

60 

56 

70 

64 

62 

61 

74 

75 

79 

78 

69 

43 

57 

71 

54 

49 

60 

69 

64 

55 

54 

69 

57 

49 

62 

62.3 

MIN 

35 

36 

41 

46 

48 

55 

54 

54 

55 

66 

55 

44 

40 

40 

56 

60 

36 

35 

36 

46 

46 

26 

29 

30 

41 

44 

44 

46 

44 

44 

49 

44.4 

GAINESVILLE 

MAX 

5B 

60 

60 

69 

72 

72 

61 

56 

71 

62 

63 

67 

72 

78 

79 

62 

73 

44 

58 

71 

53 

48 

64 

69 

66 

59 

52 

68 

63 

51 

60 

64.0 

MIN 

34 

36 

47 

45 

49 

54 

54 

54 

56 

56 

57 

47 

41 

50 

56 

60 

36 

35 

35 

41 

45 

28 

30 

38 

41 

44 

46 

46 

44 

46 

46 

46.3 

HELEN  1  ESE 

MAX 

56 

54 

68 

66 

69 

68 

67 

63 

62 

75 

77 

79 

75 

70 

72 

63 

69 

66 

50 

62 

70 

66 

60 

55 

67 

66 

55 

63 

62 

65.5 

MIN 

26 

32 

49 

42 

54 

50 

54 

54 

56 

56 

57 

37 

34 

48 

55 

59 

38 

33 

43 

39 

37 

23 

26 

31 

41 

43 

40 

47 

44 

45 

55 

43.5 

JASPER  1  NNN 

MAX 

55 

55 

66 

70 

70 

64 

61 

72 

66 

61 

61 

72 

77 

78 

78 

70 

64 

57 

66 

63 

50 

59 

68 

63 

66 

57 

65 

61 

56 

66 

64 

64.4 

MIN 

41 

49 

53 

53 

56 

55 

56 

56 

50 

56 

58 

48 

44 

61 

61 

60 

37 

30 

37 

50 

36 

29 

29 

44 

46 

45 

46 

47 

48 

48 

66 

46.0 

J  OF  OA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

61 

64 

69 

74 

71 

70 

70 

70 

64 

67 

75 

79 

79 

80 

79 

75 

60 

72 

71 

55 

64 

66 

67 

62 

59 

70 

67 

65 

56 

68 

66.2 

MIN 

31 

40 

54 

45 

56 

56 

57 

53 

59 

57 

56 

49 

46 

54 

58 

59 

44 

35 

41 

49 

46 

29 

33 

40 

43 

47 

45 

51 

45 

45 

54 

47.7 

WINDER  I  SSE 

MAX 

61 

59 

71 

73 

7  1 

69 

69 

66 

62 

64 

76 

79 

79 

82 

78 

66 

60 

59 

66 

54 

66 

67 

66 

63 

59 

70 

68 

62 

55 

65 

66 . 3 

«          •  » 

MIN 

32 

40 

52 

47 

56 

56 

56 

50 

58 

57 

56 

50 

51 

56 

61 

66 

36 

33 

52 

50 

50 

30 

33 

40 

41 

49 

45 

50 

45 

46 

53 

48.3 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSW 

MAX 

55 

56 

62 

66 

68 

67 

58 

66 

61 

63 

72 

75 

78 

73 

68 

62 

60 

68 

65 

52 

60 

70 

68 

56 

53 

65 

62 

57 

63 

62 

63.9 

MIN 

26 

28 

47 

45 

51 

49 

52 

51 

54 

52 

52 

40 

36 

45 

57 

54 

32 

27 

38 

37 

44 

22 

28 

30 

36 

40 

35 

48 

44 

43 

53 

41. B 

CORNELIA 

MAX 

55 

51 

67 

66 

69 

66 

62 

60 

58 

76 

77 

78 

78 

71 

60 

57 

70 

66 

59 

63 

69 

62 

56 

51 

66 

64 

53 

58 

60 

63.7 

MIN 

32 

36 

47 

50 

51 

54 

50 

50 

56 

53 

57 

43 

36 

50 

60 

60 

37 

33 

43 

46 

41 

23 

27 

37 

37 

46 

37 

49 

42 

42 

55 

44.5 

ELIERTON  2  N 

MAX 

61 

67 

69 

75 

72 

70 

66 

66 

69 

76 

80 

82 

84 

8 1 

77 

63 

74 

71 

57 

65 

69 

67 

64 

66 

71 

69 

64 

56 

67 

69.4 

MIN 

25 

30 

54 

41 

57 

52 

56 

53 

59 

58 

59 

51 

37 

49 

54 

59 

42 

33 

32 

42 

50 

28 

26 

33 

44 

43 

41 

62 

46 

45 

55 

45.4 

HARTHELL 

MAX 

64 

65 

68 

75 

70 

72 

70 

64 

66 

64 

74 

60 

60 

82 

65 

60 

72 

64 

75 

70 

65 

70 

70 

70 

70 

65 

62 

66 

62 

70 

70 

70.4 

MIN 

36 

40 

44 

45 

59 

56 

55 

50 

54 

48 

45 

54 

60 

62 

40 

38 

40 

60 

50 

31 

34 

36 

45 

45 

46 

56 

45 

46 

60 

47.3 

TOCCOA 

MAX 

69 

55 

66 

69 

72 

66 

63 

64 

63 

79 

77 

61 

61 

75 

64 

60 

68 

68 

55 

67 

69 

66 

60 

59 

70 

65 

56 

61 

61 

66,2 

Mm 

32 

36 

50 

46 

55 

54 

62 

52 

57 

56 

52 

46 

44 

46 

53 

62 

41 

37 

40 

46 

46 

29 

28 

38 

33 

49 

43 

48 

44 

44 

55 

45.6 

HASHINGTDN 

58 

63 

70 

72 

73 

70 

74 

70 

65 

66 

73 

75 

8  1 

63 

60 

80 

56 

60 

66 

64 

55 

64 

67 

65 

66 

63 

59 

60 

67,4 

•        •  • 

MIN 

29 

31 

35 

45 

45 

46 

55 

56 

58 

58 

53 

58 

45 

48 

56 

46 

43 

36 

35 

45 

54 

30 

30 

32 

36 

35 

46 

52 

52 

48 

42 

44,6 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 

67 

68 

70 

70 

72 

71 

74 

79 

70 

70 

72 

80 

61 

80 

61 

60 

76 

60 

75 

74 

61 

65 

70 

68 

70 

70 

70 

69 

68 

64 

71, J 

MIN 

35 

44 

54 

53 

55 

59 

60 

56 

66 

54 

55 

59 

46 

59 

62 

61 

43 

35 

40 

60 

48 

32 

37 

45 

46 

53 

45 

44 

44 

45 

45 

49,0 

CARROLLTQN 

MAX 

63 

61 

69 

69 

70 

71 

72 

74 

70 

68 

67 

78 

81 

79 

80 

76 

62 

62 

74 

70 

58 

62 

70 

67 

72 

69 

65 

68 

65 

57 

70 

69,0 

MIN 

34 

39 

51 

49 

46 

55 

59 

56 

59 

59 

57 

44 

39 

61 

64 

62 

37 

33 

33 

46 

41 

32 

29 

36 

49 

47 

47 

49 

47 

46 

55 

47.3 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 

67 

67 

74 

73 

71 

74 

74 

77 

70 

73 

75 

79 

81 

77 

82 

76 

66 

68 

76 

62 

62 

66 

72 

67 

73 

61 

68 

72 

60 

61 

75 

70.7 

MIN 

40 

49 

56 

53 

56 

60 

63 

58 

63 

63 

61 

59 

50 

65 

66 

55 

43 

3B 

40 

63 

42 

36 

36 

48 

55 

53 

46 

48 

54 

54 

61 

62,4 

EXPERIMENT 

MAX 

60 

63 

62 

70 

73 

73 

70 

69 

73 

66 

66 

69 

78 

60 

77 

61 

75 

61 

63 

74 

58 

55 

64 

68 

66 

67 

60 

67 

68 

61 

60 

67.4 

MIN 

35 

37 

45 

53 

57 

53 

56 

59 

60 

59 

60 

61 

47 

54 

60 

65 

40 

34 

43 

50 

47 

30 

37 

46 

48 

50 

47 

47 

46 

46 

50 

46.9 

S«a  R«f*t«aca  Noi«i  roUowing  St«Uon  Indax 
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ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


CEORCU 

MARCH  1973 


Day  of  Month 


1 

2  1 

3 

4  1 

5  1 

6 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

.6 

17 

IS 

"1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

SREENVILLE  2  NNM 

MAX 
MIN 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

66 
36 

63 

72 
54 

73 
45 

72 

75 
56 

7fl 
61 

79 
59 

75 
61 

73 

73 
59 

78 
46 

83 
42 

82 
60 

82 

79 
68 

75 

65 

38 

74 
34 

74 

59 
46 

64 

69 

68 

73 

72 

64 

72 

69 
49 

56 
49 

73 

71.9 
48.8 

NARSMAULVILWE 

MAX 
MIN 

NEWN4N 

MAX 
MIN 

66 
37 

61 

74 
53 

74 

72 

72 
55 

72 
57 

77 
59 

71 

71 

71 
57 

60 

64 

61 
56 

62 

76 

66 
36 

63 

30 

76 
36 

58 

58 

64 

3 1 

70 

68 

71 

69 

66 

72 

65 
48 

57 

72 

70.3 
46.9 

SUNNYSIOE 

MAX 
MIN 

62 
35 

62 

70 

74 

71 

70 
57 

66 
56 

72 
56 

66 

65 

70 

79 

80 

76 

61 

75 

69 

63 

75 

58 

56 

64 
3 1 

66 

66 

66 

64 

66 

66 

60 

55 

71 

66.3 
49. 1 

TALBOTTON  1  NE 

MAX 
MIN 

76 
30 

65 
*0 

74 

55 

77 
45 

73 
44 

72 
57 

70 
60 

55 

71 
60 

69 
59 

72 
55 

82 
57 

83 
46 

79 
61 

84 
62 

82 
60 

60 
47 

69 
33 

78 
37 

73 
49 

63 
55 

66 
39 

72 
31 

67 
38 

71 
51 

73 
49 

70 
47 

70 
42 

67 
49 

67 
45 

74 
57 

72.9 
48.7 

TALLiPOOSS  2  N 

MAX 
MIN 

63 
3« 

61 
42 

71 
53 

71 
51 

70 
52 

71 
53 

71 
61 

74 
6 1 

71 
61 

69 
60 

70 
57 

72 
43 

81 
36 

79 
57 

81 
65 

77 
61 

70 
37 

62 
29 

73 
36 

66 
45 

58 
41 

62 
26 

69 
28 

67 
37 

73 
51 

67 
44 

63 
46 

66 
36 

69 
48 

65 
47 

71 
51 

69.9 
46.9 

TH0M4ST0N  2  S 

MAX 
MIN 

69 
33 

67 
43 

71 
55 

79 
50 

74 

46 

72 
56 

70 
56 

60 
59 

75 
60 

67 
59 

74 
54 

81 
55 

85 
45 

79 
56 

84 
60 

76 
65 

72 
40 

65 

41 

79 
33 

74 
49 

58 
47 

70 
33 

74 
35 

70 
40 

71 
46 

69 
49 

71 
47 

73 
44 

66 
49 

56 
49 

71 
54 

72.4 
46.8 

WEST  POINT 

•          •  • 

MAX 

63 

65 
35 

66 
50 

74 
4 1 

65 
50 

70 

70 
60 

79 
60 

76 

70 
59 

70 

70 
50 

60 

4° 

6° 

66 
65 

76 
4 1 

79 

67 

78 
36 

60 

60 
32 

70 
32 

73 
32 

65 

5 1 

76 
50 

60 

65 
42 

70 

55 

64 

70.4 
46.4 

CENTR4L 

05 

AILEV 

MAX 
MIN 

COVINGTON 

MAX 

6^ 

35 

63 

72 
56 

76 

73 
57 

67 

57 

65 
58 

74 
56 

66 

63 

67 
60 

79 

82 

81 
59 

83 
62 

77 

67 

61 
33 

73 
37 

64 
48 

56 
4  5 

64 

69 

34 

69 

66 

63 

70 

67 

58 
46 

55 

68 

68.9 
48.9 

DUBLIN  3  S 

MAX 

64 
33 

66 

70 
46 

74 
50 

82 

79 
59 

70 
54 

72 
58 

75 
6 1 

66 

69 
59 

78 
6 1 

61 
5 1 

85 
54 

66 
62 

68 

85 
45 

60 
36 

67 

78 

62 
53 

60 

68 
35 

71 

72 

69 

68 

78 

72 
49 

60 
5 1 

65 
57 

72.3 
49.6 

EASTMAN  1  H 

MAX 

62 
36 

70 
35 

72 

76 

60 
55 

76 
56 

71 
52 

71 
57 

80 
59 

65 
58 

76 

79 
64 

79 
5  5 

65 
56 

64 
63 

67 
60 

86 
45 

57 
36 

66 
35 

76 
43 

63 
49 

56 
34 

66 
36 

70 
40 

72 
40 

71 
5 1 

66 
46 

71 
49 

71 

64 

69 
56 

72.3 
49.0 

FORSVTh  I  S 

MAX 

71 
33 

69 

73 
56 

78 
48 

74 

72 
58 

72 
59 

77 
62 

70 

67 

72 
60 

60 

63 

63 
57 

84 

65 

66 

75 
37 

76 

65 

58 

69 

71 

72 

68 

70 

72 

70 

66 

54 

71 

72.0 
49.6 

MAHKINSVILLE 

MAX 

67 
33 

66 

70 
49 

78 
46 

83 

77 

75 
56 

76 
59 

75 

66 

73 
6 1 

79 

81 

85 
56 

86 

85 

76 
4  5 

60 
36 

70 
39 

79 
45 

64 
45 

71 

67 

73 

71 
^5 

62 
45 

65 
45 

73.5 
46.9 

IRWINTON  <>  WNH 

MAX 

^^ACON  MSG  AP 

MAX 
MIN 

67 
35 

70 
47 

72 
52 

60 
48 

75 
56 

72 

71 
59 

81 
62 

68 
62 

70 

76 
63 

82 
60 

84 

50 

85 
62 

85 
65 

83 
63 

63 
45 

69 
40 

78 
4  1 

60 
5  3 

62 
45 

69 
33 

71 
37 

72 

71 
52 

65 
52 

72 
46 

71 
46 

61 
52 

59 
54 

73 
58 

72.2 
91.8 

MAX 

MIN 

60 
31 

65 

33 

70 
46 

70 
44 

78 
46 

71 
57 

57 

58 

77 
60 

67 
60 

67 
60 

75 
55 

81 
43 

83 
44 

85 

53 

86 
61 

81 
4-« 

57 
37 

66 
37 

75 
40 

58 
49 

60 
30 

66 
30 

69 
36 

69 

38 

66 
49 

64 
47 

72 
45 

70 
46 

55 
46 

62 
48 

Vb',\ 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

60 
32 

65 
34 

67 
45 

72 
50 

75 
52 

72 
55 

71 

67 

77 
58 

66 
58 

70 
56 

69 
53 

80 
50 

84 
53 

83 
60 

84 
65 

76 
42 

52 
30 

64 
31 

75 
41 

56 
46 

56 
29 

67 

31 

70 
35 

62 
48 

62 
47 

63 
44 

73 
46 

69 
46 

52 
44 

61 
47 

68,9 

SANDERSVlLLE 

MAX 
MIN 

65 
31 

70 
43 

71 
56 

76 
46 

71 
56 

69 
61 

68 
58 

71 
63 

70 
60 

66 
60 

75 
60 

61 
59 

62 
46 

65 
56 

65 
61 

63 
66 

78 
45 

65 
36 

74 
41 

71 
50 

57 
52 

64 
30 

68 
38 

67 
38 

65 
49 

65 
51 

71 
45 

67 
48 

64 
46 

57 
51 

70 
55 

70.7 
50.3 

SILD4M 

•          •  • 

MAX 

6« 

69 

70 

77 

72 
57 

66 

65 
58 

7V 
60 

71 

66 

74 

80 

62 

63 

63 
63 

78 
67 

77 

62 

73 

62 

57 

65 
27 

69 

68 

67 

63 

72 

69 
5 1 

59 

55 

71 
93 

69.9 
49.6 

EAST  CENTRAL 

06 

ARPLING  I  NW 

MAX 

60 
27 

64 

72 

72 

76 

72 

65 
56 

66 
59 

72 

65 

67 

72 

60 

82 

85 

85 

80 

55 

63 

73 

61 

58 
26 

64 

67 

67 

64 

65 

72 

70 

53 

62 

68.7 
46.3 

AUGUSTA  HSO  AP 

MAX 

65 

71 

74 

79 

75 

66 

68 
59 

72 
58 

64 

68 

76 

61 

83 

65 

84 

82 

70 

64 

75 

63 

62 

65 

68 

68 

65 

68 

72 

66 

56 

59 

72 
98 

70.6 
49.1 

BROOKLET  1  W 

MAX 

67 
37 

74 

77 

80 

78 

72 

70 
55 

6S 
59 

67 

65 

81 

65 

63 

87 

86 

85 

79 
49 

65 
39 

75 

69 

64 

63 

66 

69 

65 

57 

46 

66 

61 

69 
57 

72 
99 

72.9 
92.3 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

67 

73 

74 

80 

77 

74 

76 

74 

73 

68 

73 

80 

82 

86 

85 

6 1 

85 

61 

64 

73 

74 

60 

64 

32 

67 

69 

67 

67 

73 

72 

69 
45 

99 

73 

72.9 

METTER 

MAX 

HDVILLE  EXP  STA 

MAX 

71 

72 

80 

74 

70 
58 

75 
60 

72 

81 

85 

85 

86 

84 

80 

65 

65 

68 

65 

68 

69 

68 

68 

72 

72 

67 
49 

60 
55 

73 
96 

72.9 
51.9 

HILlEN  <,  N 

MAX 

69 
29 

75 

79 

63 

78 

70 

71 
59 

75 
60 

71 

61 

75 
57 

64 

84 

88 

68 
59 

B6 

62 

74 

72 

77 

70 
52 

67 

67 
30 

69 

70 
55 

69 

74 
49 

70 

70 
50 

68 
57 

72 

74.9 
51.0 

NEWINCTON  2  NE 

MAX 

MIN 

6B 
33 

73 
47 

77 
59 

78 
52 

81 
49 

70 
56 

67 
53 

70 
59 

66 
59 

67 
61 

82 
60 

84 
65 

82 
54 

87 
65 

82 
63 

65 
65 

77 
44 

67 
43 

77 
41 

65 
54 

70 
55 

68 
37 

69 
35 

66 
41 

65 

53 

72 
56 

73 
48 

68 
55 

63 
55 

69 
57 

73 
63 

72.9 
92.9 

SUAINSBORO 

MAX 
MIN 

67 
37 

74 
49 

74 
59 

82 
51 

77 
60 

71 
59 

71 
57 

76 
61 

64 
61 

67 
60 

80 
60 

63 
60 

65 
50 

87 
62 

87 
62 

85 
62 

38 

64 
36 

66 
39 

66 
49 

62 
58 

65 
35 

67 
3B 

69 
39 

65 
52 

67 
50 

73 
46 

66 
52 

61 
47 

62 
58 

72 
60 

71.9 
91.9 

MARRENTON 

MAX 

MIN 

62 
33 

65 

33 

71 
45 

72 
47 

79 
48 

73 
56 

67 
56 

67 
58 

78 
59 

66 
52 

66 

52 

73 
64 

62 
45 

64 
46 

66 
59 

86 
61 

80 
44 

55 
35 

64 
36 

75 
40 

61 
51 

57 
31 

68 
31 

71 
35 

70 
41 

64 
42 

63 
45 

75 
45 

70 
46 

54 

47 

61 
47 

69,9 
46,3 

HAVNESeORO  2  NE 

•          »  • 

MAX 
MIN 

56 

65 
32 

6S 

74 

70 
46 

75 
60 

64 
60 

67 
60 

74 
60 

64 
60 

66 
59 

78 
59 

62 

82 
42 

85 
62 

85 
62 

83 

58 
38 

65 

75 
38 

56 
52 

62 
32 

64 
32 

65 

68 
38 

64 
37 

69 

70 

68 

60 

62 
49 

69,2 
46,6 

SOUTHWEST 

07 

ALBANV  3  ss 

MAX 
MIN 

64 
31 

70 
41 

71 
92 

76 
57 

80 
SB 

76 
51 

78 
62 

72 
56 

82 
56 

75 
61 

71 
63 

60 
63 

75 

60 

63 
60 

65 
58 

65 
66 

85 
44 

59 
38 

69 
40 

75 
42 

65 
93 

60 
38 

65 
37 

74 

36 

67 
49 

66 
54 

67 
48 

70 
48 

70 
49 

66 
56 

69 
63 

72,7 
91,6 

S«*  R*l«i«ae*  Hol«a  FoUowing  SuUoa  Indvi 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORGIA 

MARCH  1973 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4  1 

 '- 

5  1 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  i 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

 ^ 

31 

Aver 

AHERICUS  4  ENE 

MAX 

67 

70 

73 

78 

73 

74 

71 

60 

72 

72 

69 

76 

80 

82 

62 

79 

7! 

67 

76 

74 

59 

68 

70 

68 

72 

72 

69 

68 

63 

60 

72 

72.0 

MIN 

38 

46 

57 

57 

56 

60 

60 

56 

61 

60 

61 

61 

53 

59 

64 

68 

42 

36 

43 

51 

51 

33 

38 

46 

52 

51 

46 

48 

53 

55 

56 

52.3 

BAINBRIDCE 

MAX 

T, 

72 

81 

80 

74 

63 

76 

62 

78 

76 

61 

60 

85 

67 

84 

63 

76 

70 

60 

75 

65 

67 

77 

77 

80 

75 

72 

72 

70 

67 

75 

76.6 

MIN 

^5 

51 

56 

59 

54 

62 

60 

56 

62 

64 

65 

63 

63 

59 

62 

66 

45 

36 

41 

41 

51 

35 

36 

47 

51 

54 

45 

46 

58 

64 

63 

53.9 

slakelv 

MAX 

66 

71 

70 

78 

76 

72 

80 

69 

78 

72 

69 

60 

66 

80 

83 

63 

80 

60 

70 

79 

64 

60 

67 

72 

65 

76 

67 

71 

69 

67 

67 

71,9 

MIN 

40 

52 

59 

55 

58 

61 

55 

56 

62 

62 

59 

59 

60 

61 

66 

44 

36 

38 

44 

49 

36 

36 

40 

48 

52 

46 

46 

48 

56 

62 

51.2 

CtlRU  2  NNW 

MAX 

72 

70 

77 

79 

76 

62 

79 

62 

78 

76 

78 

82 

83 

84 

64 

80 

78 

70 

79 

77 

65 

67 

70 

74 

73 

71 

71 

68 

69 

69 

71 

75.4 

MIN 

40 

50 

51 

56 

56 

60 

63 

55 

62 

61 

60 

64 

65 

58 

63 

65 

44 

37 

44 

53 

51 

36 

38 

36 

56 

54 

47 

47 

55 

63 

62 

53.3 

CAMILLA 

MAX 

71 

73 

78 

81 

76 

83 

76 

64 

74 

74 

62 

75 

61 

85 

86 

64 

79 

69 

78 

72 

64 

65 

73 

68 

75 

71 

70 

69 

68 

67 

72 

74.9 

MIN 

43 

51 

56 

60 

56 

61 

63 

54 

62 

62 

64 

63 

62 

59 

65 

64 

45 

37 

42 

54 

52 

36 

37 

47 

55 

53 

46 

46 

56 

62 

62 

54. 1 

COLQUITT  2  E 

MAX 

66 

70 

72 

78 

78 

72 

60 

69 

78 

77 

76 

79 

75 

61 

63 

63 

80 

67 

71 

79 

65 

61 

65 

69 

73 

72 

70 

71 

69 

69 

74 

73.4 

MIN 

39 

52 

59 

59 

55 

61 

62 

55 

59 

57 

55 

56 

61 

59 

61 

66 

44 

36 

43 

49 

49 

36 

40 

45 

47 

46 

50 

51 

49 

47 

63 

52.1 

CUTHBERT 

MAX 

70 

71 

77 

78 

74 

78 

77 

79 

75 

70 

79 

75 

79 

81 

64 

81 

74 

66 

77 

75 

64 

69 

72 

71 

75 

74 

70 

70 

65 

63 

74 

73.6 

MIN 

38 

50 

55 

53 

54 

61 

62 

56 

61 

62 

61 

58 

56 

59 

62 

59 

41 

36 

39 

54 

43 

35 

39 

44 

51 

44 

45 

44 

54 

57 

60 

51.4 

FORT  GAINES 

MAX 

70 

71 

77 

76 

72 

79 

78 

77 

70 

60 

70 

79 

80 

82 

82 

75 

74 

69 

77 

75 

64 

65 

72 

71 

74 

66 

69 

68 

65 

64 

74 

73.1 

MIN 

40 

52 

55 

57 

55 

56 

53 

66 

60 

57 

60 

60 

65 

66 

42 

37 

44 

54 

49 

34 

37 

49 

54 

52 

48 

47 

56 

60 

62 

52.7 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 

69 

71 

78 

77 

73 

76 

77 

79 

72 

71 

79 

79 

60 

82 

63 

79 

72 

66 

76 

66 

63 

68 

73 

65 

75 

74 

69 

70 

64 

60 

75 

73.1 

MIN 

37 

50 

50 

50 

51 

59 

63 

51 

58 

61 

62 

61 

61 

56 

58 

62 

41 

30 

33 

51 

50 

28 

29 

43 

52 

53 

43 

41 

54 

54 

58 

49.7 

MORGAN  1  w 

MAX 

73 

75 

77 

84 

77 

65 

77 

81 

76 

71 

81 

61 

84 

84 

79 

69 

77 

76 

69 

74 

73 

76 

76 

69 

69 

67 

67 

75 

75.6 

MIN 

39 

50 

57 

58 

54 

61 

64 

50 

62 

64 

64 

59 

62 

60 

64 

66 

43 

32 

42 

55 

50 

36 

41 

47 

54 

51 

47 

48 

55 

60 

60 

53.4 

Plains  sw  ga  exp  sta 

MAX 

63 

6S 

69 

74 

77 

72 

74 

73 

77 

68 

74 

79 

79 

60 

60 

63 

78 

54 

67 

76 

63 

59 

68 

70 

66 

72 

62 

68 

69 

60 

66 

70.6 

MIN 

37 

41 

46 

57 

56 

59 

59 

56 

56 

60 

60 

61 

52 

54 

62 

66 

44 

36 

40 

47 

52 

35 

36 

44 

49 

5  3 

47 

47 

53 

54 

56 

50.6 

THOMASVILLE  »  SE 

MAX 

73 

73 

78 

80 

80 

61 

60 

63 

61 

74 

76 

80 

83 

64 

63 

83 

77 

70 

76 

77 

67 

69 

75 

75 

74 

71 

73 

70 

70 

67 

73 

76.1 

•          «  « 

MIN 

39 

41 

52 

58 

57 

60 

59 

58 

63 

63 

64 

65 

67 

60 

67 

64 

45 

38 

40 

53 

55 

35 

37 

46 

56 

48 

48 

47 

56 

64 

64 

53.9 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   Exp  STATION 

MAX 

70 

71 

77 

81 

77 

77 

76 

82 

76 

71 

78 

61 

62 

85 

85 

84 

81 

70 

77 

75 

64 

67 

72 

70 

68 

70 

71 

70 

67 

66 

74 

74,7 

MIN 

35 

49 

51 

52 

56 

61 

59 

56 

6  1 

60 

60 

61 

62 

61 

64 

63 

52 

39 

38 

52 

55 

37 

42 

43 

56 

55 

47 

49 

55 

60 

62 

53.3 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

62 

68 

71 

75 

79 

75 

74 

70 

60 

65 

71 

79 

74 

80 

82 

84 

82 

67 

65 

75 

66 

59 

62 

69 

64 

66 

69 

68 

68 

64 

68 

71.0 

MIN 

37 

40 

50 

55 

57 

61 

59 

58 

60 

60 

59 

63 

59 

60 

63 

65 

45 

36 

4  8 

52 

54 

36 

36 

43 

50 

48 

47 

49 

54 

53 

6  1 

52.3 

CORDELE 

MAX 

69 

67 

75 

80 

77 

77 

76 

81 

60 

74 

83 

78 

84 

85 

86 

85 

79 

70 

78 

75 

63 

65 

71 

68 

73 

72 

71 

66 

74 

75.3 

MIN 

38 

50 

58 

52 

52 

62 

60 

56 

62 

61 

63 

64 

57 

61 

67 

66 

45 

40 

41 

53 

53 

34 

34 

44 

46 

53 

47 

48 

52 

52.4 

OOUGLAS  2  NNE 

MAX 

62 

70 

60 

76 

81 

78 

76 

74 

60 

67 

70 

81 

80 

84 

83 

86 

85 

66 

66 

76 

63 

63 

65 

70 

79 

68 

69 

71 

68 

67 

69 

72.7 

MIN 

36 

36 

48 

51 

54 

57 

58 

58 

60 

59 

59 

64 

62 

60 

62 

62 

46 

42 

42 

44 

54 

36 

35 

38 

39 

46 

48 

50 

54 

58 

63 

51.1 

FITZGERALD 

MAX 

69 

72 

80 

81 

78 

76 

75 

81 

72 

72 

81 

80 

83 

87 

86 

84 

80 

66 

76 

75 

64 

64 

70 

69 

67 

66 

71 

69 

66 

67 

72 

74.3 

MIN 

38 

48 

56 

55 

59 

62 

58 

62 

60 

60 

62 

65 

60 

62 

66 

65 

46 

39 

46 

56 

54 

37 

42 

45 

55 

55 

48 

52 

53 

61 

62 

54.5 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 

70 

74 

79 

84 

80 

77 

75 

60 

75 

74 

83 

65 

66 

87 

67 

66 

81 

69 

78 

76 

66 

66 

73 

70 

67 

66 

72 

69 

67 

66 

77 

75,8 

MIN 

36 

49 

50 

51 

54 

62 

57 

6  1 

61 

61 

62 

64 

66 

59 

63 

61 

49 

38 

40 

50 

55 

37 

36 

40 

56 

56 

46 

48 

57 

63 

62 

53,2 

LUMBER  CITY 

MAX 

60 

70 

75 

78 

83 

79 

74 

75 

79 

66 

69 

82 

80 

85 

87 

87 

86 

59 

69 

77 

62 

61 

66 

70 

71 

67 

68 

71 

70 

66 

69 

72.9 

MIN 

34 

35 

48 

52 

52 

58 

56 

58 

60 

61 

60 

62 

59 

59 

62 

64 

48 

39 

40 

43 

53 

35 

36 

39 

41 

55 

47 

48 

50 

53 

6  1 

50.6 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 

71 

73 

78 

83 

78 

79 

74 

84 

79 

72 

83 

80 

83 

65 

64 

63 

78 

72 

77 

75 

61 

69 

71 

66 

67 

70 

70 

67 

66 

67 

72 

74.7 

MIN 

36 

48 

52 

55 

59 

59 

60 

56 

64 

60 

62 

67 

63 

58 

64 

62 

47 

36 

44 

53 

55 

36 

37 

42 

64 

52 

43 

46 

57 

61 

60 

53.2 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

62 

61 

64 

65 

85 

64 

77 

69 

77 

76 

64 

67 

73 

72 

70 

70 

71 

68 

69 

66 

76 

Mm 

34 

47 

50 

51 

54 

60 

59 

59 

61 

61 

63 

62 

63 

58 

63 

62 

48 

40 

40 

52 

53 

35 

36 

41 

55 

54 

46 

47 

55 

62 

62 

52.7 

auiTMAN  2  SH 

MAX 

64 

70 

77 

80 

79 

60 

80 

79 

76 

76 

60 

77 

62 

87 

82 

81 

62 

69 

75 

66 

62 

68 

74 

69 

69 

71 

70 

69 

67 

67 

73.6 

MIN 

40 

41 

51 

58 

60 

59 

60 

62 

61 

61 

65 

61 

60 

46 

39 

40 

43 

53 

39 

40 

41 

44 

54 

45 

46 

50 

60 

62 

51.9 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 

64 

71 

72 

79 

62 

77 

78 

75 

65 

68 

72 

6  1 

78 

63 

65 

66 

65 

59 

69 

78 

65 

60 

67 

73 

69 

68 

66 

71 

67 

66 

66 

73,3 

MIN 

38 

42 

53 

55 

56 

62 

60 

59 

61 

62 

61 

63 

61 

60 

64 

65 

45 

38 

42 

51 

53 

37 

38 

46 

51 

56 

47 

«0 

55 

56 

60 

53,2 

VALDOSTA  3  E 

MAX 

73 

74 

79 

81 

83 

61 

77 

82 

71 

77 

Bl 

63 

65 

85 

65 

86 

76 

71 

77 

65 

66 

68 

68 

70 

69 

73 

72 

68 

69 

66 

74 

75.4 

•          •  • 

MIN 

36 

50 

51 

54 

53 

57 

6 1 

56 

62 

62 

67 

66 

62 

67 

62 

42 

36 

42 

56 

56 

35 

42 

60 

56 

46 

49 

59 

63 

64 

54.2 

SOUTHEAST  09 

ALMA   PAA  AP 

MAX 

70 

70 

77 

81 

77 

76 

75 

77 

67 

70 

81 

60 

65 

86 

86 

85 

78 

68 

76 

64 

62 

67 

70 

69 

66 

68 

72 

68 

69 

67 

76 

73.6 

39 

49 

55 

52 

57 

55 

60 

63 

60 

61 

62 

69 

61 

62 

65 

66 

49 

40 

40 

55 

55 

39 

41 

39 

55 

55 

47 

51 

56 

62 

65 

64.4 

blackbeard  island 

MAX 

53 

61 

76 

68 

67 

64 

66 

75 

80 

79 

76 

80 

75 

64 

79 

65 

75 

63 

59 

59 

64 

74 

72 

69 

68 

71 

69.5 

46 

49 

57 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

60 

62 

64 

37 

43 

58 

59 

42 

42 

44 

35 

49 

45 

49 

55 

58 

59 

52.6 

BRUNSWICK 

MAX 

65 

70 

80 

77 

77 

76 

72 

71 

66 

70 

80 

81 

81 

84 

84 

84 

78 

70 

79 

65 

63 

67 

73 

73 

71 

70 

69 

74 

73.9 

37 

53 

54 

55 

59 

60 

58 

60 

60 

61 

60 

64 

63 

64 

65 

65 

52 

43 

47 

40 

41 

42 

58 

50 

54 

56 

63 

62 

55,3 

BRUNSWICK  PAA  AP 

MAX 

62 

67 

75 

73 

74 

74 

68 

67 

64 

68 

75 

77 

76 

78 

80 

76 

73 

70 

79 

68 

73 

59 

59 

65 

66 

74 

71 

67 

69 

68 

70 

70.5 

48 

55 

55 

53 

58 

60 

58 

60 

59 

59 

58 

60 

61 

62 

64 

64 

50 

44 

46 

56 

52 

42 

43 

43 

57 

57 

50 

55 

58 

62 

60 

55.2 

FLEMING 

MAX 

67 

72 

78 

78 

80 

71 

70 

69 

67 

67 

80 

81 

83 

88 

87 

85 

81 

68 

78 

76 

69 

65 

68 

67 

67 

72 

73 

71 

65 

68 

73 

73.7 

35 

47 

58 

49 

51 

58 

53 

59 

59 

61 

61 

60 

57 

60 

62 

64 

50 

39 

37 

49 

60 

35 

36 

37 

54 

55 

48 

50 

54 

60 

62 

52.3 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 

71 

75 

81 

84 

81 

77 

76 

76 

66 

74 

85 

88 

68 

89 

89 

88 

84 

70 

79 

75 

74 

68 

73 

70 

68 

74 

74 

71 

66 

69 

79 

77.0 

35 

49 

52 

52 

54 

61 

58 

63 

61 

62 

60 

63 

66 

62 

62 

62 

42 

42 

42 

51 

54 

40 

38 

37 

54 

54 

48 

47 

57 

63 

62 

53.3 

FORT  STEWART 

MAX 

68 

73 

78 

80 

81 

73 

72 

72 

69 

68 

62 

61 

86 

86 

86 

87 

64 

68 

79 

73 

68 

66 

70 

67 

67 

73 

74 

69 

65 

68 

74 

74.5 

MIN 

43 

51 

59 

51 

58 

59 

56 

59 

60 

60 

60 

63 

57 

62 

64 

64 

51 

41 

40 

39 

39 

38 

53 

60 

53.6 

CLENNVILLE 

MAX 

71 

73 

79 

84 

81 

80 

75 

74 

68 

68 

82 

81 

85 

88 

67 

66 

80 

70 

78 

70 

65 

66 

69 

70 

67 

70 

73 

69 

66 

68 

75 

74.6 

van 

40 

50 

59 

53 

59 

59 

56 

60 

60 

61 

60 

66 

57 

62 

65 

64 

55 

40 

43 

55 

56 

38 

40 

41 

53 

56 

46 

51 

5  1 

60 

62 

54.2 

JESUP  8  S 

MAX 

69 

73 

79 

64 

82 

78 

76 

72 

69 

70 

83 

81 

86 

90 

69 

68 

64 

68 

77 

75 

69 

66 

70 

70 

67 

70 

73 

71 

70 

68 

77 

75.6 

MIN 

35 

49 

57 

48 

55 

59 

55 

60 

59 

61 

60 

64 

59 

59 

61 

62 

46 

39 

40 

50 

54 

37 

35 

36 

54 

54 

45 

47 

55 

61 

62 

52,3 

NAHUNTa 

MAX 

71 

71 

78 

82 

80 

75 

77 

70 

68 

72 

84 

65 

84 

63 

65 

83 

80 

60 

81 

75 

70 

70 

71 

71 

70 

74 

73 

71 

69 

69 

78 

75.2 

MIN 

36 

51 

54 

49 

57 

62 

59 

62 

62 

62 

61 

62 

60 

61 

42 

40 

45 

52 

49 

40 

35 

36 

55 

48 

46 

54 

67 

64 

62 

52,9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

60 

66 

72 

72 

73 

74 

66 

67 

64 

68 

74 

60 

61 

76 

78 

77 

80 

69 

78 

75 

72 

64 

57 

65 

65 

72 

71 

66 

67 

67 

69 

70.5 

MIN 

47 

53 

54 

54 

59 

61 

57 

58 

58 

61 

58 

63 

60 

63 

64 

67 

50 

43 

48 

54 

60 

42 

42 

45 

58 

53 

55 

54 

59 

63 

65 

55.7 

S««  R*l«r«QC«  Notes  FoUowLng  SuUon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


SEORCU 
MARCH 


Station 


Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IE 

17 

le 

19  1  20  1  21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

1 

MAX 
MIN 

67 
35 

7* 

7e 

78 

«1 
57 

80 
58 

69 

68 
59 

68 
58 

67 

80 

80 

83 
5  5 

87 
59 

87 

85 

79 

52 

67 
42 

80     75  71 

65 
34 

68 

69 

66 

79 

77 

71 

63 

68  74 

MAX 
MIN 

68 

7* 
51 

77 
59 

78 
52 

80 
59 

69 

58 

68 
58 

70 
60 

67 
60 

67 
6 1 

SO 

84 
65 

83 
58 

87 
62 

85 
65 

83 
65 

71 
48 

67 
43 

78     66  71 
42     55  50 

67 
38 

70 
40 

67 
42 

66 
54 

72 
53 

73 
48 

68 
55 

63 
55 

71  73 
61  63 

MAX 

MIN 

59 

50 

52 

52 

69 

63 

62 
58 

64 

55 

80 
60 

79 

62 

76 
63 

62 

78     76  71 
49     54  57 

66 
41 

57 
44 

74 
43 

70 

58 

70 
49 

69 
58 

62 
58 

66 
60 

MAX 
MIN 

72 
3* 

72 
<>S 

79 
57 

82 
<>6 

80 
55 

75 
61 

7* 
54 

75 
60 

73 
58 

75 
60 

81 
59 

81 
62 

85 
56 

87 
58 

87 
60 

86 
61 

84 
51 

69 
41 

79     77  67 

67 
35 

72 
38 

71 
35 

68 
52 

72 
51 

74 
46 

70 
48 

68 
51 

68  77 
39  60 

MAX 
MIN 

61 

71 
41 

72 
51 

80 
53 

66 
53 

80 
5* 

78 
5* 

77 
60 

72 
60 

67 
60 

70 
62 

83 
63 

85 
65 

68 
61 

88 
61 

89 
65 

ee 

49 

62 
41 

70     80  67 

70 
40 

68 
40 

73 
38 

72 
37 

69 
37 

70 
50 

75 
50 

69 
50 

71  69 
58  65 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

I^AX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 
MIN 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

savannah  usda  pl  crdn 
savannah  hso  ap 
Savannah  seach 

SUKRENCV   i  WNH 
W6VCR0SS  4  NE 


S««  R*f«T»DC*  Notes  ToUowlDg  SUUoQ  lodax 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


MARCH  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.0 

c 

a> 

01 

ion  of 
>t  mile 

of 

t  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
EASTERN 

.50-. 99 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
o 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSn  AP 

14 

0.5 

8.3 

27++ 

26 

17 

84 

93 

70 

73 

3 

6 

5 

2 

2 

1 

19 

m 

7.7 

ATLANTA  WSO  AP 

15 

3.3 

11.2 

41 

SW 

16 

78 

86 

63 

68 

7 

1 

5 

3 

1 

2 

19 

40 

8.0 

AUGUSTA  WSQ  AP 

19 

1.0 

7.9 

29+  + 

28 

17 

80 

86 

58 

67 

2 

6 

7 

3 

1 

0 

19 

7.6 

COLUMBUS  WSn  AP 

13 

2.3 

9.2 

23++ 

12 

25+ 

88 

89 

61 

65 

3 

5 

5 

1 

3 

1 

18 

m 

6.0 

MACON  WSO  AP 

16 

2.5 

9.3 

42 

SW 

04 

81 

86 

62 

66 

5 

2 

6 

3 

2 

0 

18 

46 

7.6 

ROME   WSn  AP 

5 

4 

5 

2 

4 

0 

20 

SAVANNAH  WSO  AP 

18 

1.8 

9.1 

40 

W 

17 

85 

88 

59 

70 

3 

4 

4 

1 

2 

0 

14 

48 

7.4 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CEORCIt 

HtRCH  19T3 


J3 

Day  of  month 

« 

Station 

i 

Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aveia 

CILHOUN  EXP  ST4TI0N 

<• 

MAX 
HIN 

SI 
48 

50 
48 

50 
49 

56 
50 

57 
53 

58 
55 

57 
56 

58 

57 

62 
57 

62 
61 

61 
61 

61 
59 

62 
56 

63 
57 

64 

61 

64 
63 

63 
57 

57 
51 

55 

50 

57 
51 

55 
55 

55 
51 

S3 

50 

56 
50 

55 
52 

56 
54 

55 
54 

58 
55 

57 
55 

56 
55 

57 
54 

57,5 
54.4 

EXPERINENT 

2 

MAX 
MIX 

69 
43 

67 
43 

59 

70 
56 

71 

72 

72 
60 

70 
6 1 

77 
63 

67 
63 

67 
63 

66 

55 

81 

81 
62 

82 
65 

73 

56 

43 

6« 

77 
51 

61 
55 

61 
42 

71 
43 

77 
46 

74 
56 

68 
55 

63 
51 

74 

5  3 

71 
54 

57 
54 

- 

70.2 
53.6 

MAX 
M I N 

63 
47 

62 
47 

57 
51 

66 
53 

56 

66 
58 

60 

67 
62 

72 
63 

65 
62 

65 

62 

60 

75 
57 

75 
57 

76 
62 

77 
64 

71 
54 

6 1 
47 

66 
50 

71 
51 

58 
56 

58 
45 

65 
44 

71 
48 

69 

57 

64 
54 

60 
52 

66 
53 

67 
55 

56 
54 

- 

66.5 
54 . 7 

8 

MAX 
MIN 

53 

50 

57 

54 

5 1 

58 

61 

62 

63 
60 

62 
60 

66 
62 

65 

63 
62 

63 
6 1 

67 

68 
5  6 

69 

63 

70 

68 

60 
52 

61 
53 

64 

53 

58 

5  6 

58 
41 

60 
50 

63 
52 

62 
57 

60 
57 

58 
55 

63 
5  5 

62 
56 

58 
56 

61.9 
56.0 

HtWKlNSVULE 

MAX 
MIN 

59 
52 

59 
54 

59 
56 

63 
59 

59 
57 

65 
59 

65 
63 

64 
63 

66 
64 

69 
67 

67 
66 

66 
65 

68 
65 

69 
64 

69 
66 

69 
66 

70 
66 

68 
62 

65 
6C 

65 
57 

63 
62 

_ 

64 
58 

_ 

67 

62 
59 

64 
58 

63 
61 

62 
62 

65 
62 

64.9 
61.4 

HOMERVILLE  3  HSM 

MAX 
MIN 

66 
50 

67 
50 

67 
54 

68 

57 

75 
58 

72 
60 

69 
63 

66 
62 

79 
64 

66 
64 

73 
64 

75 
66 

80 
66 

77 
67 

79 
67 

80 
66 

78 
62 

74 

57 

66 
58 

75 
57 

69 
66 

73 
55 

74 
54 

76 
55 

69 
56 

65 
61 

71 
59 

76 
57 

63 
59 

66 
62 

68 
64 

71.7 
60.1 

NIOVULE  EXP.  5T4TI0N 

<• 

MAX 
MIN 

59 
49 

59 
52 

- 

- 

70 
62 

68 
63 

65 
62 

65 
60 

70 
64 

- 

- 

71 

63 

72 
60 

72 
64 

72 
65 

72 
66 

66 
59 

- 

59 
52 

60 
52 

60 
57 

60 
52 

65 
55 

- 

- 

60 
56 

66 
55 

65 
58 

60 
58 

60 
59 

65 
60 

65.0 
58.5 

PLtlNS  SH  CA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

69 
53 

70 
52 

66 
56 

72 
62 

72 
64 

72 
63 

73 
65 

73 
64 

75 
64 

70 
66 

74 
66 

74 

67 

60 
65 

79 
64 

79 
69 

62 

70 

79 
59 

64 
51 

69 
51 

76 
55 

64 
60 

64 
50 

72 
50 

76 
52 

68 

57 

66 
59 

63 
56 

73 
56 

72 
59 

63 
63 

64 

63 

71.5 
59.8 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

77 
46 

76 
46 

67 
52 

81 

57 

82 

57 

76 
62 

76 
62 

69 
60 

87 
60 

67 
62 

72 
63 

76 
63 

77 
64 

67 
62 

SO 
62 

87 
65 

88 
53 

70 
46 

76 
45 

84 
46 

60 
56 

65 
45 

83 
44 

87 
47 

74 
53 

64 
55 

70 
50 

60 
50 

65 
53 

66 
57 

66 
62 

75.3 
55.1 

MAX 
MIN 

72 
53 

71 
53 

65 
58 

74 
61 

81 
61 

73 
65 

74 
65 

69 
64 

80 
63 

68 
65 

71 
66 

73 
66 

75 
67 

81 
66 

77 
67 

83 
69 

84 
61 

70 
54 

73 
53 

79 
56 

63 
62 

65 
53 

77 
52 

80 
55 

71 
59 

65 
60 

68 
56 

75 
56 

67 
60 

64 

61 

65 
64 

72.7 
60.4 

B 

MAX 
HIN 

64 
55 

63 
55 

61 
57 

66 
60 

69 

61 

67 
63 

68 
64 

65 
64 

71 
63 

66 
65 

67 
64 

68 
65 

70 
66 

72 
66 

72 
66 

74 
67 

77 
65 

69 
57 

66 
56 

70 
57 

62 
61 

62 
55 

68 
55 

70 
57 

65 
60 

63 
60 

65 
60 

67 
58 

64 

60 

63 
60 

63 
63 

67.0 
60.6 

See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


WAftCH  1973 


Day 

Oi  Month 

3  -  ? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

•      *  • 

^*QRTHHEST  01 

ALLATOONA   DAM  2 

EVAI 

■  0" 

o< 

.1: 

,  1" 

,02 

« 

•  li 

•  3) 

•  0' 

• 

- 

NINE 

"6! 

us 

'3; 

• 

• 

''1 

64 

63 

• 

* 

* 

194 

64 

'48 

* 

162 

33 

33 

33 

* 

• 

21< 

3^ 

2- 

29; 

- 

17228 

•  I' 

,03 

•  0' 

•  0! 

■  1' 

- 

- 

- 

•  01 

•  2( 

_ 

winI 

- 

26 

IS 

33 

28 

114 

'l' 

49 

71 

102 

8 

3 

38 

56 

3* 

8" 

4S 

S 

u 

51 

6i 

2C 

3S 

13< 

2] 

'is 

'41 

71 

"ii 

4! 

13568 

MAX 

6C 

6C 

72 

7C 

70 

71 

66 

72 

72 

73 

69 

76 

78 

79 

78 

7i 

H 

6< 

7C 

7C 

58 

63 

7C 

7C 

6( 

6! 

67 

6" 

65 

62 

,    66  68,5 

MIN 

40 

*! 

50 

52 

52 

56 

58 

58 

62 

60 

60 

55 

55 

62 

65 

6C 

44 

3E 

4; 

53 

53 

3E 

41 

48 

4e 

52 

52 

52 

51 

5C 

58 

52.0 

NORTH  CENTRAL  02 

•  1« 

.  0' 

.  OC 

•  71 

,  34 

,  2( 

.  20 

•  21 

.2E 

,22 

,0' 

,  1( 

•  23 

1] 

^  1 1 

's' 

.86 

5.19B 

WIN! 

'6( 

'6' 

'y 

54 

'3! 

56 

87 

'I'i 

'96 

140 

92 

70 

48 

68 

119 

14C 

248 

19« 

lOS 

31 

123 

'94 

'3c 

'65 

13: 

'78 

'6' 

108 

9? 

58 

2770 

MAX 

6C 

70 

72 

75 

74 

65 

73 

72 

64 

65 

77 

79 

80 

82 

ec 

72 

6i 

71 

7C 

56 

67 

74 

72 

64 

61 

78 

7S 

6! 

5t 

66 

69.7 

MIN 

39 

11 

56 

51 

59 

59 

59 

56 

61 

39 

60 

55 

51 

60 

57 

6C 

43 

3E 

4C 

52 

52 

3! 

4C 

46 

46 

-  4S 

46 

S3 

49 

47 

55 

51.0 

WEST  CENTRAL  0* 

EXPER IMENT 

EVAP 

•  1< 

•  It 

•  Oi 

.  If 

•  04 

.  19 

■  12 

•  06 

•  1  ] 

.06 

.06 

,32 

•  22 

•  22 

.2C 

- 

.23 

2  1 

,  2 

,06 

•  OS 

1 1 

4.62B 

WIND 

SJ 

75 

ss 

50 

75 

♦5 

110 

58 

62 

80 

133 

27 

45 

40 

110 

15C 

26C 

15S 

'9c 

6C 

110 

'75 

'45 

'71 

is- 

'si 

l2( 

'41 

U( 

'I'i 

27336 

MAX 

62 

62 

57 

68 

71 

71 

70 

67 

75 

64 

67 

65 

77 

79 

78 

76 

71 

53 

62 

7C 

55 

56 

67 

71 

6! 

6! 

59 

68 

68 

51 

66.4 

MIN 

4C 

40 

43 

57 

55 

58 

59 

58 

62 

59 

60 

55 

55 

56 

61 

63 

4C 

33 

41 

42 

42 

38 

38 

42 

49 

5C 

46 

47 

SI 

4! 

_ 

49.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

TirlUN   tAf  aTATiUN 

EVAP 

•  If 

•  1^ 

•  02 

.  1 1 

•  24 

.03 

.04 

1 15 

•  15 

.01 

•  06 

.09 

,08 

,25 

.  14 

.20 

.24 

•  15 

,  1 1 

2C 

,14 

,  IC 

.00 

4.02 

WIND 

St 

6e 

45 

30 

51 

27 

54 

49 

49 

44 

68 

100 

33 

26 

73 

102 

196 

95 

'5; 

36 

92 

'63 

'3: 

4( 

u: 

ioi 

's( 

35 

'71 

53 

51 

2001 

MAX 

7* 

74 

67 

80 

81 

77 

78 

70 

85 

68 

73 

78 

80 

89 

83 

85 

83 

68 

73 

80 

59 

63 

76 

82 

68 

65 

71 

79 

66 

66 

66 

74^4 

MIN 

to 

«0 

49 

57 

57 

61 

60 

59 

59 

62 

61 

63 

65 

63 

63 

64 

48 

3'i 

40 

46 

54 

39 

39 

43 

47 

53 

47 

48 

54 

56 

62 

52.8 

*        •  • 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 

.22 

,0B 

.07 

.  19 

.14 

.00 

.03 

.02 

.04 

.12 

,06 

,42 

.19 

•  32 

.23 

.38 

,32 

.21 

,07 

,18 

.14 

•  23 

.20 

.06 

•  21 

•  21 

•  17 

•  01 

•  08 

4.926 

WIND 

S2 

S6 

62 

53 

67 

64 

83 

77 

106 

124 

75 

80 

45 

72 

111 

135 

189 

129 

62 

33 

130 

113 

60 

65 

122 

125 

72 

108 

91 

59 

103 

2763 

MAX 

66 

70 

77 

80 

82 

74 

69 

67 

65 

65 

81 

80 

86 

85 

84 

84 

76 

66 

76 

74 

72 

68 

74 

69 

63 

71 

79 

72 

62!  67 

71 

73.5 

MIN 

«0 

50 

58 

55 

60 

64 

56 

60 

60 

59 

60 

66 

60 

63 

64 

64 

51 

38 

42 

53 

57 

39 

40 

45 

52 

55 

47 

13 

53 

58 

62 

54^3 

• 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  «o,ou 

  MARCH  1973 


Slallon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27    28  29 

30  31 

«      •  • 

NDRTMkEST  01 

ROME  SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

•  •  * 

NORTH  CENTRAL            02  I 

BLAIRSVILLE  EXP  5T4  SNOWFALL 
SN  ON  CNC 

•  •  « 

NORTHEAST                    03  j 

CLAYTON  1  SSw  SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

T 
T 

T 
T 

Sm  R*f*r«n«  Nol»  Following  Slillon  lnd« 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
MARCH 


1973 


STATION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

C 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

11 

82 

34 

233 

8A 

8A 

8A 

H 

0131 

08 

n  C  D  D  T  C  Kl 
D  t       1  t  IN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

H  1 

^  I 

it- 

08 

180 

7  A 

H 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

eA 

C 

H 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

025B 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

C 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

0435 

02 

r  1  A  R  k  C 
V«  L  A^^  t 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

C 

HJ 

0441 

09 

BRANTLEY 

1 2 

14 

8 1 

^9 

70 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

145 

MID 

MID 

c 

HJ 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

c 

H 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1100 

7A 

0746 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

8A 

0787 

09 

EVANS 

11 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

7A 

7A 

H 

0969 

02 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

0979 

07 

EARLY 

6 

Q  1 
J  1 

23 

04 

57 

300 

7A 

'  A 

H 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

SO 

MID 

MID 

H 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

5P 

c 

H 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

1463 

07 

fie  A  nv 

8 

30 

54 

84 

13 

265 

6P 

6P 

H 

1474 

0 1 

GORDON 

•3  it. 

OH 

?  5 

655 

6P 

or 

d.  D 

or 

r 
\J 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

1619 

03 

FRANKLIN 

14 

34 

26 

83 

14 

900 

7A 

c 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

1665 

01 

BARTOW 

11 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

70C 

7A 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

1732 

01 

Dm  k 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

1856 

01 

MURRAY 

12 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

1998 

02 

MALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MIC 

MID 

c 

HJ 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

2198 

04 

r  1 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

245C 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

24-"i 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

58 

84 

47 

1080 

7A 

7A 

c 

H 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

3P 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

OBSERVER 


ABBEVILLE 
ADAIRSVILLE 
ADEL  2  S 
AILEY 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ALBANY  3  SE 
ALLATOONA  0AM  2 
ALMA  FAA  iP 
ALPHARETTA  5  SSW 
ALPHARETTA  2  NNW 

AMERICUS  4  ENE 
AMERICUS  EXP  STA  NRSY 
APPLING  1  NW 
ASHBURN  3  ENE 
ATHENS  WSD  AP 
ATKINSON  2  E 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSQ  AP 
AUGUSTA  WSQ  AP 
BAINBRIDGE 

BALL  GRHUNO 

BEAVERDALE 

BELLVILLE 

BLACKBEARD  ISLAND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLAKELY 

BLUE  RIOGE 

BOWMAN 

BROOKLET  1  W 
BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 
BUENA  VISTA 
BURTON  DAM 
BUTLER 
CAIRO  2  NNW 
CALHOUN  EXP  STATION 
CAMILLA 
CANTON 
CARNESVILLE 
CARRQLLTON 


3  N 


CARTERS 
CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE  3  SW 
CAVE  SPGS  4  SSW 
CEDARTOWN 
CHATSWORTH 
CHICKAMAUGA  PARK 
CISCO  7  ENE 
CLAYTON  1  SSW 
CLERMONT  3  WSW 

CLEVELAND 
COLQUITT  2  E 
COLUMBUS  WSD  AP 
COMMERCE  4  NNW 
CONCORD 
COOLIDGE 
CDRDELE 
CORNELIA 
COVINGTON 
GUMMING  2  NNE 

CURRYVILLE  2  W 

CUTHBERT 

DAHLQNEGA 

OAHLDNEGA  3  NNW 

DALLAS  6  NE 

OALTQN 

DANVILLE 

DAWSON 

DAWSONVILLE 

DOCTORTOWN  1  wSW 


MRS.  MARY  E,  CAMPBELL 
RONALD  R  POARCH 
COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 
HAYWOOD  E.  BOYD 
ROY  E.  HOLLAND 
TOMMIE  BRANTLEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
SCOTT  C.  CHAM8LEE 
TEDDY  R.  WALKER*  SR. 

BLANCHE  S.  RHYNE 
U.OF  OA. EXP. STA.  NRSY. 
ROY  D.  TANKERSLEY 
BILLY  J.  WILLIAMS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  LATRELLE  A  GURLEY 
CHARLIE  H  KEELING 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS.   MARY  E.   H.  MULLEN 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 
MRS.   H.   E.  WARMACK 
MISS  D'LORYNE  DANIELS 
U.S.   FISH  t  WLDLF,  SVC 
GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 
LDWREY  S.  STONE 
P.  B.  CARRUTH 
GARNETT  H.  BARTON 
W.  C.  CROMLEY  JR. 
CITY  OF  BRUNSWICK 

FED.  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  BUENA  VISTA 
GEORGIA  POWER  CO. 
THOMAS  F.  MATHEWS 
SUGAR  PLANT  EXP  FARM 
NW  GA.  EXP.  STATION 
CHARLES  L.  KELLY 
JOHN  T.  HQL8R00K 
MRS  JANICE  E.  VOYLES 
CITY  OF  CARROLLTON 

RUFUS  P.  DONALDSON 
RADIO  STATION  WKRW 
GRANVEL  P.  TATUM 
MRS.  GRADY  OEMPSEY 
RALPH  H.  AYERS 
MRS.   LOIS  J.  COLE 
TVA-566 

CHARLIE  L.  SILVER 
CARROLL  LEE 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLEY 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 
GEORGIA  FORESTRY  CDMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
JOE  NEISLER 
GEORGE  D.  WHITING 
C.  W.  ELLINGTON/  JR. 
CRISP  CO.   POWER  COMM. 
MRS.  BOBBIE  C.  FOSTER 
JACK  L.  CHAPMAN 
MILES  M.  WOLFE 

MRS.  AZLEE  B.  DAVIS 
CITY  OF  CUTHBERT 
MRS.   JOE  W.  WOODWARD 
JAMES  E,  FORTNER 
SILAS  L  PICKETT 
MRS  ANNA  C  ANDREWS 
EARL  T.  SMITH 
GEORGE  H.  CHARTIER 
MRS.  THELMA  F.  COX 
R.  C.  THOMPSON 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
MARCH 


1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

(s 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS,   SARA  L.  HILL 

DDNALSQNV I  LLE   I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

13S 

8A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

31 

82 

5 1 

240 

7A 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B,  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFQRD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

28<t4 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

40C 

8A 

8A 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  \.,  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

OB 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.  D.  MC  CLAIN 

ELL  IJ  AY 

GI LMER 

34 

4  5 
t  C 

o  "t 

1  44ft 

7  A 

ALFORO  G,  DOVER 

EMBRY 

3147 

0  1 

PAULDING 

1 7 

33 

52 

84 

59 

8  A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

lOA 

lOA 

lOA 

GH 

U,   OF  GA.   EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

01 

CORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CD. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FDLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

3C 

8A 

C 

LOTT  Wt  TURNER 

FQLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  I  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

2 

31 

36 

85 

03 

34C 

6p 

6P 

H 

MRSi   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3535 

09 

L I BERTY 

1 1 

31 

52 

8 1 

37 

92 

7p 

7p 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

49C 

6P 

H 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

79C 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1 1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

39 15 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  *  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

66C 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

H  AR  A  L  "inN 

H  U  f  U 

COWETA 

^ 

33 

64 

34 

0  H  U 

MRS.    RUTH  T.  GABLE 

HARTWE  L  L 

02 

HART 

14 

34 

2 1 

82 

55 

690 

S  0 

J  r 

5  P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

32 

17 

83 

28 

7  It' 

8  A 

8A 

GH 

MRS.  CLIFFORD  MCLENDDN 

HAZLEHURST 

4204 

06 

JEFF  DAVIS 

\ 

31 

52 

82 

36 

4  ^  U 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN  1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L<  VANDIVER 

HOMEkVILLE  3  wSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

OS 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

146f 

6P 

8A 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

151? 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

J  E  SUP 

4A71 

DC 

WAYNE 

1 

3 1 

^7 

s  t 

r 

fITY   nF  lESUP 

JESUP  8  S 

4676 

OS 

WAYNE 

1 

3 1 

29 

8  1 

53 

1  ft  ft 

R  D 

J  r 

5P 

BRUNS.  PULP  C  PAPER  CO. 

JDHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1 3 1 C 

c 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3 1 

84 

2 1 

93C 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

JOHN  W.  DORSETT 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

0 1 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

73C 

7A 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

0  1 

WALKER 

34 

42 

85 

17 

82C 

8  A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0 1 

7  1  ' 

5  p 

7  A 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON  1  NW 

5 165 

OGLETHORPE 

1 4 

33 

53 

83 

08 

76C 

8  A 

JOSEPH  A.  CAREY 

1  I Nf  ni  NTON 

5204 

03 

1  T  NC  □!  N 

1 4 

47 

8  2 

2  8 

5 IC 

OA 

lAME?    I".  BIATKWFIL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1 1 

s  £. 

56 

Q  o 
0  i 

24 

325 

4  P 

4  D 

f  u 
L  n 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

3  ^  o  c 

0  £ 

TELFAIR 

3  1 

^  i 

ft  5 

1  5  ft 

7  A 

7  A 

MRS.   NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

STEWART 

R4 

47 

S7ft 

O  r 

6  P 

r  H 

PERRY  T,  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVI LLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVI LLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

5811 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

11 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

Mil  1  Fnr.  Fvii  1  p 

5874 

05 

Q  A 1  nw I N 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

H.    LOUIS  HDRNE 

MlLLEN  N 

5882 

06 

JENKINS 

11 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MI L LHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MDNTICELLQ 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS .  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L.   GILLIS  1 
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NEWNAN 
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COWETA 

4Q 

6P 

7  A 

JAMES  0.   HARDJN>  JR. 

NORCROSS  4  N 

6407 

02 

CWINNET 

3 

34  00 

84 

12 

950 

7A 

MRS.   M,   H.  DEMPSEY 

PATTERSON 

6638 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

82 

08 

105 

SA 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATK I NSDN 

1 3 

31  18 

82 

5 1 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PI  ATM^            f^A    PXP  ^TA 

07 

SUMTEf( 

32  03 

84 

22 

Rnn 

8  A 

8  A 

GH 

r,A    RRANCH    EXP  '^TA 

PRE  STON 

7201 

07 

WEBSTER 

32  04 

84 

32 

4nR 

■t  W  3 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  SW 

7  5  7  A 

n  A 

w  0 

BROOKS 

1  A 

i.  o 

30  46 

A3 
O  5 

1  A  n 
i  0  u 

7A 

7  A 

1^ 

LAMAR  K  HAYES 
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Q  A 

E  •7 
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f  *t  0  " 
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I  V  A"  f  £  i 

ROME 

r  u  u  v-f 

0  1 

FLOYD 

85 

09 

S  Q  A 
P  '  O 

6P 

8  A 

w 

WILLTAM   M.    TOWERS.  Ill 

ROME  8  SW  R 

7^n 

Ci  1 

V  i 

FLOYD 

34  10 

A  R 

i  O 

7nn 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

85 

10 

637 

MI  D 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTDSH 

2 

31  24 

6  1 

17 

1  n 

5P 

5p 

H 

U.   GA.   MARINE  BID,  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

A  1 

1  A 

9  9 
b  ^ 

8A 

8  A 

1-1 

PLANT   INTRODUCTION  STA 

SAVANNAH   WSO   AP  R 

7  fl  ^  7 
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c. 

3?  HA 

A  1 
o  1 
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4  A 
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£. 

■7  b     1J  U 

An 
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10 

5P 
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05 
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06 
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H 
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ST  I  1  L  MDR F 

06 
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34  97 
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7  A 

EVAN  0.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBROQKS 

SURRENCY  2  WNW 

6476 

09 

APPLING 

1 

31  44 

82 

14 

200 

5  P 

3P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAI NSBORD 

8496 

06 
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32  35 

82 

22 
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7P 

7p 

H 
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SWEET  GUM 

8  504 

FANNIN 

7 

34  56 

84 

1  a 

1  Ann 

r 

TVA""  1 29 

C  Y 1  V  AM  T  A 

Q  C  1  7 

Uo 

SCREVEN 
d  L  l\  C  V  C  ll 

J.  H 

3  9  R 

A  1 

J  V 

254 

1 1 nvn  u  flA7PMnBP 

TAL  RQTTON    I  NP 

IHLDUI    lull     A  mC 

A    ^  R 

TALBOT 

A 

3  9    4  9 

A  4 

J  £ 

7  1 

6P 

A  A 
O  A 

u 
n 

1 AWRPNTE    R  MTNHR 

L  M  n  i\  C  li  ^  C     i>     ri  1  li  U  IN 

Q  R  A  7 

U  A  D  A  1  ^  n  w 

1  7 

3       A.  A 
55  HO 
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O 
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0  OO  i 

UPSON 

o 

3  9     R  9 

A  L. 

0  *t 

1  Q 

A  A  C 

OOP 

5P 

P  r 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30  48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTDN  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31  28 

83 

31 

360 

8A 

8A 

8A 

GH 

GA.CSTLf PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCDA 

87^(0 

03 

STEPHENS 

14 

34  35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  Oi  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34  48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 154 

U   OF   GA   PLT   SCIENCE  FM 

8950 

02 

□CDNEE 

10 

33  52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

;p 

H 

uNiv  nP  r»A  criL  of  agri 

VALDDSTA  3  F 

8972 

08 

LOWNDES 
u  bJ  n '  ^    u  J 

16 

30  51 

83 

14 
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5P 

5P 

RADln   STATION  WJPM 

8974 

08 

L  u  n  M  u  c  0 

16 

30  52 

83 

20 
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C 

DAHTn     CTaTT.TM  UflAP 

Uf  A  1  P  Sk  A 

n  M  L  C  J  IN  M 

9077 

02 

r  upD  riK  P  P 

5 

34  19 

84 

33 

1110 

7A 

nnv 1  P    A.  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 
n  M  ^   c  1 1 

11 

33  25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

MPNCV    r.    UIMPPI  PR.  IR 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33  44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

26 

750 

C 

AGR.   RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31  15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

M  G  GRIFFIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85 

11 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B.   LANIERi  JR. 

WINDER  1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

C  H 

CECIL  H,  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84 

35 

800 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  vlnd 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  SS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSKRVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  (iaylijiht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Oflitcs  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes'  table,   "Daily  Precipitation" 
tablf,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Hind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

l*ATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  In  area  -  2  percent  50  square 

 ~  ' —  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawklnsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homervllle  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.    Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Mldvllle  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-lnch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  HHE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State»  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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DUBLIN  3  S 
EASTMAN   1  W 
FORSYTH   1  S 

74. 5M 

70.1 

74.3 

74.3 

72.6 

5 1 .  OM 

48.4 

48.9 

49.5 

46.6 

62. 8M 

59.3 

61.6 

61.9 

59.7 

-  2.8 

-  4.0 

-  4.5 

84 
64 
66 
65 
63 

21 
20 
21 
25 
21  + 

36 
29 
33 
33 
26 

12  + 

U 
U 
11 
12 

116 
193 
144 
130 
174 

0 

0 
0 
0 
0 

00000 

0 
2 
0 
0 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

7.43 
6.23 
5.36 
7.69 
6.02 

1.97 
1.61 
3.27 

1.96 
2.40 
1.42 
2.79 
2.55 

1 
6 
26 
26 
7 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 

HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 
MACON  WSD  AP 
MILLEBGEVILLE 
MONT  I C  E  LLO 

R 

75. 7M 

M 

73,7 
71.9 

49. 4M 

50.4 
46.0 

62. 6M 

M 

62 . 1 
59.0 

-  2.8 

-  3.5 

-  4.1 

86 
65 
85 
63 

25 
21 
21  + 
21 

32 

32 
29 

11 

1 1 
12 

122 

128 
195 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

1 
3 

0 

0 
0 

7.68 

6.33 
6.30 

3.51 

2 . 58 
2.50 

2.41 

2 , 56 
2.67 

26 

7 
6 

■  0 
.0 
.0 
.0 

Q 

0 
0 
0 

SANDERSVILLE 
SIlOAM 

72,3 
70,9 

49.9 
46.3 

61.1 
59.6 

-  3.0 

82 
63 

22 
20 

34 
29 

12  + 

U 

142 
178 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

5.33 
4.72 

.43 

2.35 
2.45 

7 
6 

.0 
.0 

0 
0 

DIVISION 

61.0 

-  3.2 

6.31 

2.20 

.c 

*      »  * 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  W 

R 

71.5 
72.6 
75.0 

46.4 
47.3 
51.6 

59.0 
60.0 
63.3 

-  3.2 

-  3.5 

64 
63 
85 

23  + 

22 
23 

30 
34 
35 

11 
12 
11 

194 
166 
92 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
0 

5.01 
3.71 
5.51 

.15 
2.00 

2. 7? 
2.67 
1.8c 

8 

7 
26 

.0 

.c 
.c 

0 
0 

c 

No.  of  Deys 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  llllV' 


Temperature 


No.  oi  Days 


Precipitation 


No.  ol  D«ys 


3  S 


LOUISVILLE 
METIER 

MIOVILLE   EXP  STA 
HILLEN  «  N 
NEWINGTON  2  NE 

SWAINSBORO 
W4RRENT0N 
HAVNESeORn  2  NE 

DIVISION 


SOUTHWEST  0 

ALBiNV  3  SE 
AMERICUS  ♦  ENE 
BAIN8RIDGE 
BLAKELV 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 
COlOUITT  2  E 
CUTHB6RT 
FORT  OAINES 
LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  N 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 
THQMASVILLE  *  SE 


DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 

ALAPAHA   EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS   2  NNE 
FITZGERALD 

HOMERVILLE   3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHVILLE  5  SSE 
aUITMAN   2  SW 

TIFTON  EXP  STATION 
VAL00ST4  3  E 


SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
FLEMING 

FDLKSTDN  9  SW 
FORT  STEWART 
GLENNVILLE 
JESUP   B  S 
NAHUNTA 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCV  2  WNW 

HAYCROSS  <>  NE 

DIVISION 


7*. 6 

7»,9 
76.4 
7S.'. 

7*. I 
73,1 
72.9 


73.7 
73.2 
77.7 
74.0 
7S.7 

75.8 
75.6 
74.8 
74.1 
73.2 


71.5 
77.6 


75.3 
72.3 
75.9 
74.1 
74.8 

76.4 
74.8 
75.2 
76.6 
75.0 

73.8 
77.0 


74.6 
75. 3M 
74. 9M 
74.3 
76.0 

78.9 
76.5 
75.5 
77.4 
77.6 

73.8 
76.2 
74.9 
72. IM 
77.2 

76.5 


51.7 
49.8 
93.2 

91.0 
46.8 
44.8 


51.6 
51.7 
52.7 
51.2 
52. 3M 

53.0 
53.3 
50.5 
52.2 
4B.5 


50.5 
53.2 


52.0 
92. 3 
50.7 
52.5 
53.3 

92.3 
90.6 
51.4 
52.0 
52.1 

92.9 
93.8 


93.1 
54. 5M 
57. 2M 
56.9 
90.6 

93.5 
90.2 
91.9 
91.9 
93.1 

97.8 
91.5 
53.0 
94. 3M 
90.1 

92.0 


62.0 

63.3 
63.1 
64.3 

62.6 
60.0 
98.9 


62.7 
62.5 
65.2 
62.6 
64. OM 

64.4 
64.5 

62  .7 
63.2 
60.9 


61.0 
65.4 


63.3 


63.7 
62.3 
63.3 
63.3 
64.1 


63.2 
65.4 


63.9 
64. 9M 
66.  IM 
65.4 
63.3 

66.2 
63.4 
63.7 
64.5 
65.4 

65.8 
63.9 
64.0 
63. 2M 
63.7 

64.3 

64.5 


3.2 
2.8 

3.6 

3.6 


4.7 
2.9 
2.0 
3.6 


1.7 
-3  .4 


-  2.9 


.7 

1.7 


3.2 
2.1 


98 
97 
81 

118 
170 
193 


122 
116 

73 
125 

81 

86 
86 

120 
101 
165 


150 
65 


87 
124 

103 
101 
78 

69 

112 
98 
72 
99 

107 
55 


3.78 
4.13 
4.94 

4.90 
5.09 
6.07 


9.41 
7.52 
7.87 
5.93 
10.82 

10.57 
5.76 
7.53 
8.89 

10.11 

7.95 
8.06 
11.57 


8.75 
9.11 
5.69 
10.26 
6.90 

14.27 
8.99 
11.73 
11.99 
8.30 

10.65 
14.89 

10.29 


7,54 
5.58 
7.53 
9.26 
5.19 

13.62 
4.61 
6.92 
7.41 
6.93 

7.75 

4.43 

6.73 

10.48 

7.40 


1.35 
.56 

.96 
1.17 


4.82 

3.15 
3.04 
.79 
5.86 


6.92 
3.90 


4.50 


5.06 
7.19 


4.21 
6.39 


.73 


7.04 
4.21 


1.60 
1.67 
1.54 

1.23 
2.83 
2.20 


2.40 
3.00 
2.58 
1.68 
4.45 

2.52 
1.50 
3.64 
2.75 
4.25 

2.81 
3.01 
3.16 


3.12 
2.24 
2.11 
3.92 
2.90 

4.58 
3.08 
6.21 
5.35 
3.00 

2.48 
4.38 


3.76 
2.67 


1.13 
2.13 
2.02 


2.72 
2.28 
1.80 
3.84 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1     1  2 

1  1 
1 

.  1 

1 

S   1  6 

7   1  8  1 

9 

in    1    1 1    1  in 
lU       11  1^ 

in    1    id    1    1 r 
U       14  15 

1 

lb 

in  1 

in 
10 

in  1 

nn   1  ni 

nn    1  nn 
22  23 

24 

25 

nn 

26 

27 

no      nn  nr 
28      29  31 

_ 

.06 

.04 

.01 

.10  - 

.13 

.03 

.51 

.02 

.23 

1.86 

.04 

1.7! 

/17.05 

1.52 

.05 

•  2.00 

.15 

.03 

.22 

7 

1.04 

2.06 

.01 

2.22 

.01 

5.40 

.07 

.12 

T 

.33  1.22 

.07 

.02 

.10 

.01 

.25 

.12 

.67 

.16 

2.13 

.07 

5.52 

T 

.09 

1.95  .03 

.02 

.02 

.06 

.OS 

.41 

.03 

.94 

.72 

.36 

.80 

5.46 

T 

.02 

.37  1,91 

T 

.13 

.16 

.99 

.99 

.06 

1.61 

.06 

5.76 

.  14 

•  11 

7 

.22 

.34 

.23 

.39 

.09 

1.00 

1.79 

.95 

.94 

S.ll 

.05 

.08 

1.70  .70 

.03 

.14 

.01 

.25 

•  01 

1.49 

1.85 

,01 

1.73 

.02 

S.32 

•  • 

• 

• 

•  • 

•  2.57 

• 

.33 

.52 

3.19 

1.79 

5.«4 

.02 

.03 

T  1.72 

.22 

.oe 

.16 

.22 

.90 

,26 

1.89 

5.24 

.06 

.12 

.32  1.00 

.05 

.10 

.21 

.34 

.17 

.96 

.02 

1.89 

6.26 

.39 

.13 

T  2.14 

.06 

.12 

.54 

.53 

1.56 

.79 

7 

6.37 

.06 

.05 

.43  2.01 

7 

.05 

.19 

.02 

.10 

.80 

1.31 

.05 

1.30 

7 

4.97 

.02 

.02 

.33  .76 

.06 

.12 

.71 

7 

.07 

.90 

.37 

1.58 

.03 

6.47 

.10 

.01 

2.00  .56 

.20 

.0! 

.15 

.01 

.15 

1.50 

.02 

1.70 

6.70 

.17 

.05 

.20  2.08 

.10 

.01 

.18 

.30 

1.70 

1.69 

5.23 

.05 

.06 

T 

.33  1.08 

.03 

.01 

.03 

.2C 

.36 

.09 

1 .29 

.17 

1.53 

6.27 

.19 

T 

.30  1.64 

T 

.11 

.1! 

.41 

2.73 

7 

1.94 

4,fS 

.03 

.06 

.46  1.09 

.07 

.02 

.13 

.46 

.55 

i46 

1.10 

.12 

.42 

7 

6.12 

T 

1.82  .33 

.10 

.03 

.36 

.72 

.96 

7 

1.80 

4.42 

T 

.12 

.27  1.12 

.09 

.05 

.14 

.26 

.25 

1.04 

.15 

.97 

e.29 

.02 

.03 

.73  1.57 

.08 

.1? 

.38 

T 

1.01 

2.93 

.02 

1.26 

7 

.18 

.02 

.01 

.55 

.02 

4)32 

.23 

T 

l!oi  .67 

!08 

.19 

!6; 

l!l2 

7.54 

.04 

3.06  .11 

.13 

7 

1.91 

.63 

.13 

1.53 

6.43 

1.60 

.02 

T 

.20  2.17 

T 

.07 

.01 

.14 

•  01 

.15 

1.47 

.04 

.54 

.01 

3.58 

.06 

.04 

.01 

2.21 

T 

T 

7 

.01 

7 

7 

.97 

.09 

.17 

7 

5. IB 

.61 

.05 

.27  1.64 

.06 

.07 

1.65 

.02 

.41 

4.03 

.01 

.02 

2.36  T 

T 

T 

7 

.02 

7 

.05 

.61 

.29 

.69 

7 

7.13 

.49 

.05 

.46  1.72 

.05 

.21 

.02 

.41 

•  01 

.36 

1.91 

.01 

1.39 

.04 

5.41 

.43 

.04 

.02 

.07  1.47 

.01 

.20 

.12 

.33 

.01 

.12 

.90 

.13 

1.45 

.11 

5.55 

.12 

1.75 

.06 

7 

.12 

.33 

.30 

.01 

.37 

1.06 

1.33 

•  06 

6.89 

.16 

.03 

.26  1.94 

7 

.17 

.04 

.22 

.75 

1.66 

7 

1.63 

7 

6.39 

.67 

.19 

.34  1.76 

.01 

.08 

.18 

.55 

•  09 

.15 

1.46 

.04 

.63 

5.3J 

.60 

.10 

.92  2.63 

T 

T 

7 

7 

7 

•  15 

7 

.95 

.40 

7 

5.79 

.62 

.40  2.06 

.10 

.10 

.20 

7 

.30 

1.30 

.02 

.65 

7 

e.u 

U3l 

.26 

.08  2.11 

.14 

.0' 

.56 

•  19 

.30 

1.61 

1.22 

.04 

6.49 

1.64 

.11 

.15  2.09 

.15 

T 

.49 

.19 

2.27 

7 

1.36 

6.2s 

T 

.08 

.30  1.52 

.25 

.15 

.32 

7 

.44 

1.22 

.38 

1.57 

.05 

7.66 

2.02 

.11 

.30  2.40 

7 

.07 

.02 

.27 

.06 

1.37 

7 

1.02 

6.92 

.54 

.28 

1.95  .06 

.04 

.17 

.17 

1.26 

•  02 

.22 

1.15 

.40 

.65 

.01 

6.34 

.61  1.32 

.10 

.15 

.32 

.38 

1.66 

1.60 

5.ea 

1.50 

.08 

.14  2.63 

7 

.02 

.16 

•  21 

.76 

.13 

.23 

7.54 

2.76 

.07 

2.86 

.02 

1.05 

.21 

.53 

.02 

7.31 

1.68 

.05 

.25  2.38 

7 

.06 

.03 

.14 

7 

.36 

1.70 

.05 

.57 

5.60 

1.51 

.04 

2.50  .07 

.01 

.02 

.86 

.20 

.33 

.04 

.01 

.14 

.09 

01 

02 

6!  00 

K45 

!o7 

!o6  2.60 

.02 

.01 

.03 

•  07 

.01 

l!l2 

!l5 

!36 

'.09 

6.14 

.21 

.64  1.45 

T 

.15 

.15 

.73 

1.33 

1.26 

.02 

6.69 

3.42 

.02 

.10  2.26 

.66 

.19 

.23 

.13 

3.07 

7.33 

.70 

.19 

1.93  .34 

.05 

7 

.12 

.33 

1.13 

•  05 

.03 

1.08 

.36 

1.39 

.03 

6.09 

2.55 

.16 

.13  2.21 

.04 

.06 

.27 

•  06 

.07 

1.34 

.11 

1.08 

,01 

9.66 

3.03 

.02 

.09   I. 80 

.02 

.55 

.10 

.29 

3.50 

•  • 

• 

• 

•  • 

•  2.00 

.60 

•  06 

.60 

.24 

5.32 

1.15 

2.00 

1.66 

.19 

.32 

7!6e 

2)75 

iio 

.06  2.20 

.02 

.06 

.10 

.45 

.16 

.01 

!e6 

.17 

.90 

7 

6.00 

2.03 

.10 

.01  2.10 

7 

7 

1.63 

.13 

6.64 

.25 

.02 

3.92 

.20 

2.45 

8.06 

1 .40 

.25 

.12 

.36  3.21 

.08 

1.42 

1.24 

•  01 

09 

1.76 

5!95 

.31 

T 

2)74 

7 

7 

!l2 

.16 

lies 

178 

!oi 

6.22 

1.52 

.10 

<  2.55 

1.60 

.45 

6.36 

.64 

.04 

1.05  1.46 

.04 

.09 

1.51 

.01 

1.50 

6.36 

2.27 

.04 

.13 

1.16  1.43 

.01 

7 

.04 

•  04 

.21 

.46 

.55 

5.09 

.50 

.02 

.08 

.74  1.88 

.01 

.27 

.77 

•  15 

.67 

6.50 

.28 

.  14 

.13 

.33  1.98 

T 

.02 

.12 

.42 

2.12 

.96 

5.65 

.46 

1.83  1.74 

.21 

.93 

.71 

.10 

.25 

7.69 

1.20 

.20 

.15 

.54  2.50 

•  20 

7 

1.60 

.30 

1.00 

7 

6.62 

1.02 

.  16 

.12 

.27  .79 

•  02 

2.94 

1.30 

5.80 

1.20 

.09 

.04 

.32  2.90 

T 

.02 

•  12 

.33 

.36 

.40 

4.13 

.06 

•       2 .94 

.56 

.22 

,33 

6.57 

.12 

.30 

.60  2.50 

2.00 

1,09 

6.99 

.05 

2.00  .09 

.05 

.05 

.35 

.10 

.22 

1.90 

.63 

•  79 

,60 

6.70 

.47  ,30 

.04 

2.88 

.02 

.05 

.11 

1.92 

•  66 

,05 

.64 

.05 

.05 

.83  2.53 

.43 

1.43 

•  75 

.72 

6.14 

1.06 

.05 

.06 

.36  2.16 

.35 

[•55 

.55 

7.43 

1.96 

* 

.94 

.13  1.70 

U53 

1.17 

6.23 

1 .42 

.06 

.14  2.40 

•  01 

,06 

1.40 

.27 

,49 

5.60 

.42  .21 

1.21 

2.21 

1.65 

,10 

.86 

.10 

44 

1 .42 

7.69 

.84 

.26 

.60 

.65  .68 

T 

7 

2.79 

l!69 

6.02 

.41 

.21 

.04 

2.55 

7 

7 

•  07 

1.77 

•  97 

7.12 

.78 

.23 

2.71 

.05 

1.54 

l.H 

7 

6.11 

2.71 

.02 

7  2.35 

.77 

,26 

7.68 

1.4S 

.21 

.56 

1.30  .10 

7 

2,41 

1,65 

1.10 

1,50 

6.77 

1.12 

.01 

.22 

T 

2.53 

.01 

•  01 

7 

.04 

1.40 

1.43 

6.33 

T 

.20 

.02 

2.96 

.01 

7 

7 

1.26 

2^26 

7 

6.30 

.97 

T 

.22 

T 

.11  2.67 

7 

U09 

1.04 

7.19 

3.40 

.40 

.45 

.45  .40 

.68 

U17 

5.33 

.34 

.14 

.06 

2.35 

.01 

1.57 

•  66 

.16 

4.72 

1 .02 

2.49 

.01 

.72 

.24 

.28 

1.00 

.64 

N0R7HWES7 

ADAIRSVULE 

&LL&70QN&  D&H  2 

BEAVEaolLE 

C4LH0UN  Exp  S747I0N 

Cllt7EI>S 


C»»7E«SV1LLE 
C«R7E«SVlll.e 
CF04RT0WN 
CMA7SWDR7H 
CHICK&HAUGA  PARK 

CURKYVILLE  2  W 

DALLAS  7  NE 

DAL70N 

EMBRY 

FaIRM0UN7 

KENSINC70N 
K1NCS70N 
LA  FAVE77E 
RESACA 
RINCCOLO 


ROKE 

ROME  MSG  AP 
SUHHERVILLE   1  SSH 
7AYLaR5VILLE 


NDR7H  CEN7RAL  02 

ALPHARET7A  5  SSW 
ATHENS  HSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  USD  AP 
BALL  OROUNO 

BLAIRSVULE  EXP  STA 

BLUE  RIDCE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMHERCE  4  NNW 

CUNNING  2  NNE 

OAHLDNEGA 

DAMSONVILLE 

ELLIJAV 

SAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 
HAYSVILLE 
HDNRQE 

NORCROSS  3  NW 

U  OP  OA  PLT  SC lENCE  FM 
HALESKA 
KINDER   1  5SE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOHHAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  1  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  NW 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
C4RR0LLT0N 
COLUMBUS  W50  AP 
CONCORD 

DQUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNW 
HAMILTON  4  W 

JONESSOQO 
LA  GRANGE 
MAftSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SUNNY510E 
T4LBDTT0N  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WES7  POINT 


WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
OANVILLF 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  M 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 

JULIETTE 

MACON  W5D  AP 

HILLEDCEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

S4N0ERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NW 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

1 

'  1 

2 

3 

4  1 

S  I  6 

7 

g 

10  1  11  1  12 

13  {  14  1  15 

16  [  17 

16 

19  1  20  1  21 

26 

LI 

28  I  29  1  30 

31 

£AST  CENTRAL  06 

APPLltC   I  NW 

9.01 

1.23 

T 

.13 

.06 

2.79 

7 

.29 

.19 

.36 

AUCUSTA  MSO  AP  R 

.19 

.01 

.09 

2.67 

7 

T 

7 

.43 

.39 

.01 

BROOKLET    1  H 

3.51 

1.70 

.97 

.47 

.34 

.63 

■  ■80 

DOVER 

7.32 

2.60 

1.16 

.16 

1.39 

.76 

1.29 

GIBSON 

6.99 

.27 

*  10 

2,76 

■  68 

.49 

LOUISVILLE  3  S 

5.02 

.62 

.16 

.07 

2.00 

.12 

1.27 

■  56 

.22 

METT6* 

MIDVIllC 

♦  .92 

1.96 

.10 

.16 

.11 

1.34 

1.10 

.72 

HIOVILLE  EXP  STA 

5.78 

•  14 

.10 

1 .60 

.01 

,0; 

1 .08 

■  19 

.03  j 

HILLEN  k  N 

4.19 

!99 

.16 

.17 

1.67 

.80 

■  70 

.08 

HULHAVCN-HADC  2  SE 

t.6< 

1.12 

.40 

.02 

.03 

1.79 

■  92 

.77 

.01 

NBMINOTON  2  NE 

4.9* 

1.94 

.36 

.32 

.80 

.47 

■  47 

■  98 

STULMOiE 

7.19 

1.79 

1.25 

1.69 

1.19 

U33 

SWAINSBDRG 

4.90 

.84 

.  14 

1,18 

1.23 

■  30 

1,2] 

marrenton 

5.09 

1.36 

.15 

T 

2.83 

.47 

■  28 

MAYNES80R0  2  NE 

6.07 

2.00 

.01 

.25 

.24 

2.20 

■  99 

.42 

•       •  • 

SOUTHWEST  07 

ALBANV  3  SE 

9.41 

1 .78 

.21 

1.72 

,19 

1.3B 

1^77 

2.40 

ANERICUS  *•  ENE 

7.52 

1.16 

.26 

.22 

,17 

1,16 

7 

3^00 

1.99 

•AINBRIDCE 

7.87 

.  97 

.39 

1.22 

.69 

.99 

2.98 

1.07 

BLAKELY 

9.99 

1.08 

.41 

1.07 

.20 

.99 

7 

T 

•  12 

.38 

1.68 

CAIRO  2  NNM 

10.92 

1.91 

1.13 

T 

2.09 

4  ^49 

CAMILLA 

10.57 

2.52 

.28 

2.44 

.30 

1.90 

2^36 

1.17 

COLQUITT  2  E 

9.76 

1.29 

1.90 

.09 

.06 

■  70 

.94 

CUTMBCRT 

7.99 

1.01 

7 

1.18 

7 

■  12 

7 

1.20 

3^64 

.24 

OAMSON 

6.91 

1.29 

.29 

1.27 

.01 

1.72 

1.69 

donalsonville  1  S 

7.16 

.65 

1.21 

1.90 

T 

■  02 

■  88 

1.98 

FORT  CAINES 

8.89 

.  17 

1.13 

1.16 

1.29 

2.13 

2.79 

.30 

LUHPKIN  2  SE 

10.11 

1 .86 

.53 

7 

1.23 

•  10 

7 

■  42 

4.25 

1.60 

.12 

HORCAN  1  W 

7.99 

• 

1.32 

1.70 

1.89 

2.81 

.27 

MORGAN  9  NM 

9.60 

1 . 12 

.85 

.58 

.38 

1.48 

1.89 

2.34 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 

8.06 

.29 

.  78 

■  09 

2^63 

3.01 

PRESTON 

8.51 

1.12 

.32 

.22 

.38 

,73 

■  18 

3^69 

1.87 

TMOMASvlLLE   *  SE 

11.57 

1.60 

3.16 

1.23 

2.72 

,10 

2^76 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  00 

ABBEVILLE 

8.47 

1.80 

.10 

.50 

1.07 

1,90 

U40 

1.70 

AO£L  2  S 

10.07 

1.60 

1.63 

1.05 

1.04 

.20 

4.93 

.02 

ALAPAHA  EXP  STATION 

8.79 

1.96 

1.60 

1.14 

1.20 

,06 

3.12 

.09 

ASH8URN  3  ENE 

9.11 

2.24 

T 

.35 

,94 

.12 

1,89 

1.37 

2.20 

7 

COROELE 

9.69 

.66 

.54 

1.18 

1.19 

2.11 

.09 

DOUGLAS  2  NNE 

10.26 

FITZGERALD 

8.90 

li'l 

!90 

l!33 

l!70 

.46 

2.90 

'io! 

HONERVILLE  3  WSW 

14.27 

3.47 

2,99 

1,87 

.67 

,02 

.02 

4^9e 

1.09 

LUMBER  CITY 

8.99 

3.08 

T 

.09 

1,37 

.10 

1,61 

T 

7 

U17 

1.56 

.01 

HOULTRIE  2  ESE 

11.73 

1.75 

1.02 

.59 

1.99 

T 

■  01 

6^21 

.16 

NASHVILLE  3  SSE 

11.99 

1  36 

1  80 

2  07 

90 

9.35 

.  10 

QUITMAN  2  SH 

8.30 

2)60 

!50 

3.00 

!30 

i!oo 

■  90 

TIFTQM  EXP  STATION 

10.69 

2.13 

.52 

2.19 

.24 

1,18 

7 

7 

7 

7 

2^48 

U90 

.01 

VALOOSTA  3  E 

14.89 

4.09 

2.75 

2.86 

.64 

,16 

.01 

4^38 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

7.54 

1 .07 

1.98 

.38 

.50 

,10 

7 

.14 

3,76 

.01 

ATRINSO'*    2  E 

9.80 

3.00 

.10 

4.00 

.09 

,23 

1.02 

U36 

BLACKBEARD  ISLAND 

9.59 

2.00 

2.67 

.14 

.18 

.08 

■  51 

BRUNSWICK 

7.5> 

1.73 

4.02 

.28 

1.31 

.19 

BRUNSWICK  FAA  AP 

9.26 

1.21 

99 

T 

T  T 

T 

.76 

■  70 

OOCTQRTOMN  1  WSW 

4.09 

1.35 

.02 

.07 

1.43 

.03 

,39 

.01 

■  79 

FLEMING 

5.19 

.80 

.92 

.53 

.06 

,19 

■  98 

2^15 

FOLXSTON  3  SW 

11.62 

2.53 

.49 

6.14 

.16 

.41 

.04 

1^12 

■  73 

FOLKSTON  9  SW 

13.62 

1.79 

3.30 

5.87 

.17 

.46 

T 

7 

1.67 

.36 

FORT  STEWART 

4.61 

1.13 

.92 

.30 

,23 

.04 

1.10 

■  89 

CLENNVILLE 

6.92 

2.03 

.60 

1,03 

,90 

.01 

.35 

2.13 

.07 

JCSUP  B  S 

7.41 

2.02 

1.91 

1,11 

,14 

.23 

T 

1.61 

.79 

NAHUNTA 

6.53 

2.31 

2.00 

,07 

.40 

1.79 

PATTERSCN 

2.32 

1.20 

1.76 

.96 

2.45 

SAPELO  ISLAND 

7.79 

2.72 

2.04 

1,49 

,10 

.15 

7 

1.02 

.23 

SAVANNAM  USD&  PL  CRON 

1.94 

,13 

■  40 

2.00 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

4.43 

.93 

.82 

.16 

,07 

.17 

2.28 

SAVANNAH  BEACH 

1.27 

,12 

.04 

.22 

1.00 

SURRENCY   2  HNM 

6.73 

1.45 

.99 

.67 

.90 

.09 

.21 

1.80 

1.06 

MAYCROSS  *  NE 

10.49 

2.30 

.15 

3.84 

.19 

.31 

.03 

1.30 

2.40 

-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


4PRU  1973 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

,1. 

9 

10 1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

NORTHWEST 

01 

ALLATaQNl  DAM  2 

MAX 

73 
43 

72 
43 

70 
48 

56 
38 

61 
32 

66 

44 

61 
34 

48 
28 

58 
33 

70 
39 

70 
45 

66 
54 

63 
55 

70 
5  7 

75 
58 

60 
57 

80 
59 

70 
60 

69 
60 

69 
52 

60 
39 

66 
36 

75 
4  5 

67.4 
46.1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

72 
5A 

71 
40 

72 
40 

69 
49 

58 
41 

65 
31 

62 
46 

62 
48 

62 
39 

57 
36 

57 
24 

72 
29 

71 
39 

70 
29 

73 
37 

70 
55 

6B 
55 

71 
58 

76 
59 

81 
55 

82 
55 

82 
57 

78 
59 

74 
61 

72 
60 

70 
61 

64 
53 

6! 
43 

75 
36 

80 
42 

70.0 
46.4 

CARTERSVIULE 

MAX 
MIN 

71 
53 

69 
40 

70 
43 

66 
49 

56 
38 

65 
29 

63 
42 

59 
47 

59 
46 

57 
36 

54 

24 

70 
28 

67 

40 

67 
28 

72 
51 

70 
45 

65 
54 

71 
57 

77 
59 

80 
59 

86 

5  8 

84 

60 

79 
61 

71 
60 

69 
61 

68 
59 

62 
52 

62 
36 

72 
34 

82 
41 

68. I> 
46.3 

CEOARTOHN 

MAX 

Mm 

75 
53 

73 
42 

73 
43 

64 
48 

59 
40 

65 

30 

59 
46 

63 
46 

61 
37 

54 
34 

57 
25 

72 
30 

64 
39 

71 
30 

76 
37 

70 
56 

67 
57 

71 
57 

80 
59 

82 
57 

84 
57 

87 
56 

76 
59 

72 
60 

70 
60 

70 
60 

62 
51 

73 
42 

72 
36 

81 
42 

70.2 
46.3 

DALLAS   7  NE 

MAX 
MIN 

66 

73 

70 

69 

64 

59 

66 

58 

61 

60 

49 

50 

71 

64 

70 

70 

66 

74 

72 

78 

81 

81 

79 

73 

72 

72 

70 

59 

64 

74 

68.0 

DALTON 

MIN 

66 
56 

73 
44 

71 
43 

73 
46 

55 

52 

61 

56 

50 

56 

71 

59 

70 

75 

65 

74 

74 

76 

82 

83 

78 

72 

73 

73 

71 

59 

64 

LA  PAVETTE 

MAX 

61 
50 

72 
44 

71 
41 

72 
42 

55 
43 

54 
30 

62 
36 

53 
43 

62 
39 

59 
31 

46 
22 

72 
23 

74 
32 

60 
29 

70 
35 

72 
40 

63 
51 

63 
52 

71 
59 

72 
60 

62 
55 

81 
54 

71 
59 

73 
59 

74 
60 

73 
55 

74 
52 

61 
36 

70 
34 

69 

67.1 

ROME 

MAX 
MIN 

74 
55 

72 
43 

73 
43 

65 
48 

60 
43 

65 
33 

59 
47 

63 
47 

61 
40 

55 
36 

57 
27 

72 
30 

69 
40 

76 
30 

74 
32 

74 
55 

67 
51 

72 
57 

79 
56 

62 
56 

83 
60 

82 
54 

77 
60 

72 
60 

70 
60 

70 
58 

63 
52 

65 
43 

73 
37 

81 
43 

70.2 
46.7 

ROME  WSO  A° 

•          »  • 

MAX 
MIN 

74 
52 

72 
42 

72 
41 

59 
42 

56 
36 

66 

30 

54 
46 

64 
43 

59 
4  1 

46 
3 1 

56 
25 

72 
30 

62 
39 

75 
30 

75 
39 

70 
56 

66 
56 

73 
60 

76 
60 

82 
57 

63 
57 

62 
55 

73 
61 

73 
62 

71 
61 

71 
60 

62 
49 

66 
40 

75 
35 

62 
43 

69.1 
46.1 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

MAX 
MIN 

66 
56 

73 
45 

70 
41 

69 
43 

60 
36 

58 
30 

65 

31 

51 
45 

61 
37 

63 
35 

46 
27 

55 
27 

70 
29 

66 
30 

69 
34 

71 
46 

69 
50 

69 
53 

72 
56 

76 
55 

79 
55 

80 
55 

79 
56 

7! 

56 

71 
59 

68 
59 

69 
54 

59 
40 

63 
34 

72 
36 

67.2 
43.7 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

74 
58 

71 
48 

70 
47 

65 
44 

59 
40 

65 
36 

54 

46 

62 
46 

66 
43 

48 
36 

56 
29 

71 
33 

67 
41 

67 
36 

72 
42 

67 
45 

69 
55 

72 
57 

75 
59 

61 
55 

61 
55 

78 
56 

77 
59 

71 
60 

69 
59 

66 
59 

61 
49 

64 

42 

72 
38 

78 
45 

68.4 
47.3 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 

MIN 

72 
55 

72 
44 

65 

51 

62 
41 

60 
38 

64 
35 

54 

46 

61 
47 

63 
40 

50 
35 

56 

26 

72 
33 

63 
43 

68 
40 

70 
45 

66 
51 

70 
56 

71 
58 

78 
58 

79 
56 

79 
57 

77 
56 

72 
59 

74 
59 

66 
61 

68 
58 

60 
47 

64 
39 

72 
41 

76 
47 

67.6 
47.5 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 
49 

68 
42 

64 
34 

68 
41 

57 
37 

46 
26 

65 
33 

50 
43 

64 
35 

60 
30 

39 
26 

49 
23 

65 
31 

67 
33 

64 
41 

67 
41 

60 
48 

58 
53 

62 
55 

63 
54 

73 
57 

77 
57 

74 
57 

70 
57 

68 
57 

66 
49 

70 
48 

59 
37 

58 
29 

72 
33 

63.0 
41.9 

BLUE  RIOOE 

MAX 
MIN 

70 
5B 

67 
44 

70 
37 

67 
45 

50 
38 

69 
26 

63 
45 

57 
45 

55 
34 

50 
33 

54 
25 

66 
33 

61 
31 

68 
34 

68 
40 

61 
52 

62 
52 

66 
55 

68 
56 

77 
54 

80 
55 

75 
57 

79 
58 

73 
56 

70 
60 

71 
55 

62 
45 

62 
37 

72 
33 

78 
39 

66.4 
44. J 

COMMERCE  «  NNH 

MAX 
MIN 

66 
52 

75 
47 

72 
44 

68 
43 

70 
40 

61 
33 

66 
34 

50 
46 

63 
4  1 

66 
37 

46 
30 

62 
31 

71 
32 

68 
35 

68 
39 

70 
45 

65 
48 

66 
54 

72 
58 

69 
54 

79 
54 

80 
5 1 

80 
53 

76 
59 

71 
60 

68 
60 

70 
56 

60 
41 

66 
3  5 

74 
40 

68.0 
45.1 

dahlonega 

MAX 
MIN 

61 
55 

70 
45 

68 
40 

70 
45 

61 
40 

50 
33 

67 
35 

49 
45 

66 
40 

60 
33 

44 

31 

54 
31 

67 
34 

64 
35 

65 
35 

69 
47 

63 
50 

61 
53 

66 
56 

63 
54 

76 
55 

78 
52 

78 

53 

72 
52 

56 
43 

62 
35 

73 
36 

64.3 
43.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

64 
57 

72 
46 

69 
43 

67 
45 

61 
39 

58 
35 

6! 
40 

50 
45 

56 
40 

62 
36 

43 
31 

57 

31 

69 
36 

65 
36 

67 
43 

71 
46 

65 
53 

66 
55 

70 
57 

68 
54 

78 
58 

81 
54 

78 
56 

73 
57 

68 
61 

68 
60 

67 
54 

56 
42 

62 
36 

72 
44 

65.6 
46.3 

HELEN  I  ESE 

MIN 

71 
50 

69 
45 

69 
37 

66 
46 

55 
42 

66 
28 

63 
45 

59 
46 

58 
36 

54 
35 

54 
26 

69 
30 

65 
37 

63 
27 

67 

31 

64 

41 

62 
51 

65 
53 

63 
56 

74 
49 

76 
50 

77 
49 

78 
57 

70 
58 

66 
58 

71 
51 

60 
50 

62 
35 

73 
30 

77 
37 

42.9 

JASPER  1  NNW 

MAX 

70 
57 

6B 
47 

68 
42 

62 
45 

54 
37 

65 
33 

53 
49 

59 
45 

58 
42 

50 
32 

53 
26 

68 

30 

62 
35 

66 
36 

69 
40 

63 
48 

60 
56 

68 
56 

68 
58 

76 
55 

76 
56 

76 
56 

73 
61 

70 
60 

66 
61 

70 
51 

59 
50 

61 
38 

72 
35 

76 
43 

65.3 
46.1 

U  OF  04  PlT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

73 
57 

71 
49 

70 
50 

64 

52 

60 
39 

66 
35 

61 
47 

61 
49 

67 
42 

63 
36 

56 
29 

70 
34 

69 
43 

69 
35 

70 
41 

66 
47 

72 
54 

70 
56 

74 
58 

61 
55 

82 
55 

81 
59 

77 
65 

72 
59 

73 
61 

69 
59 

61 
53 

64 
41 

73 
39 

79 
40 

69.5 
48.0 

WINDER   1  SSE 

•          •  * 

MAX 
MIN 

72 
54 

71 
47 

70 
53 

65 
54 

60 
39 

66 
33 

64 
47 

61 

41 

65 
40 

60 
3! 

57 

26 

72 
30 

68 
36 

68 
33 

72 
41 

71 
47 

68 
53 

70 
56 

73 
57 

81 
50 

80 
54 

79 
52 

77 
57 

71 
55 

70 
59 

67 
58 

61 
52 

65 
40 

74 
35 

78 
41 

69.2 
45.9 

NORTHEAST 

03 

Clayton  i  ssw 

MAX 
MIN 

70 
50 

68 
44 

67 
39 

62 

50 

52 
37 

64 

30 

60 
44 

59 
44 

57 

35 

58 
33 

52 
26 

65 
27 

66 
29 

64 
26 

66 
26 

63 
45 

60 
47 

63 
5 1 

63 
54 

73 
45 

78 
48 

76 
48 

75 
52 

71 
54 

69 
55 

72 
48 

66 
47 

59 

32 

69 
29 

76 
35 

65.4 
41.1 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

70 
5G 

69 
43 

66 
42 

63 
47 

54 
35 

65 
31 

59 
43 

61 
45 

58 
40 

54 

31 

52 
19 

67 
27 

66 
34 

63 
31 

65 
33 

64 
44 

60 
52 

66 
52 

63 
55 

76 
52 

76 
5 1 

76 
52 

72 
55 

67 
55 

66 
59 

72 
56 

56 
49 

62 
40 

71 
33 

77 
40 

65.3 
43.5 

ELBERTQN  2  N 

MAX 
MIN 

76 
60 

73 
48 

71 
42 

70 
56 

62 
38 

67 
31 

66 
46 

41 

69 
41 

66 
37 

59 
29 

73 
28 

71 
34 

69 
34 

72 
34 

70 
40 

69 
52 

73 
53 

75 
57 

62 
47 

61 
49 

82 
49 

81 
56 

75 
55 

71 
59 

72 
55 

70 
57 

65 

41 

74 
32 

36 

71.7 
44.9 

HARTWElL 

MAX 
MIN 

68 
55 

70 
42 

72 
46 

68 
45 

65 
40 

68 
35 

66 
40 

68 
50 

64 
45 

68 
35 

58 
30 

65 
34 

65 
36 

72 
40 

68 
36 

72 
40 

67 
45 

67 
56 

72 
56 

72 
48 

76 
53 

80 
55 

82 
52 

76 
55 

73 
60 

70 
55 

74 
60 

69 
42 

75 
35 

75 
40 

70.2 
45.5 

TOCCtiA 

MAX 
MIN 

73 
55 

71 
43 

72 
43 

68 
51 

59 
37 

67 
33 

62 
46 

63 
44 

63 
40 

59 
30 

57 
25 

70 
26 

68 
36 

65 
31 

72 
43 

68 
44 

63 
52 

70 
54 

64 
55 

76 
48 

80 
54 

80 
56 

80 
61 

71 
56 

70 
59 

75 
56 

60 
52 

65 
41 

75 
36 

60 
43 

68. 9 
45.1 

WASHINGTON 

•          •  « 

MAX 
MIN 

72 
57 

70 
50 

72 
50 

70 
50 

60 
45 

62 
35 

67 
34 

58 
48 

63 
40 

70 
34 

63 
30 

60 
33 

71 
34 

66 
34 

69 
34 

72 
44 

72 
46 

67 
55 

74 
54 

77 
46 

61 
50 

82 
54 

61 
53 

78 
57 

72 
59 

67 
58 

70 
53 

63 
43 

62 
37 

74 
35 

69.5 
45.1 

WEST  CENTRAL 

0« 

BUENA  VISTA 

MAX 
MB) 

77 
50 

77 

47 

73 
52 

64 

56 

63 
39 

64 
42 

66 

45 

60 
45 

70 
45 

65 

40 

60 
32 

72 
37 

72 
49 

72 
44 

76 
54 

75 

43 

74 
56 

72 
56 

79 

56 

80 

60 

82 
55 

62 
55 

82 
55 

81 
54 

79 

56 

74 
60 

66 
49 

68 
48 

74 
40 

79 

50 

72.7 
49.  1 

CARROILTON 

MAX 
MIN 

73 
53 

72 
39 

69 
43 

60 
47 

60 
37 

66 
31 

64 

43 

63 
44 

61 
37 

55 
34 

57 
26 

71 
28 

68 
36 

73 
31 

74 
38 

69 
54 

70 
54 

70 
59 

78 
58 

61 
55 

62 
56 

60 
57 

75 
59 

7! 
55 

72 
61 

68 
59 

62 
51 

64 
40 

75 
35 

60 
40 

69.6 
45.3 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 

Mm 

76 
57 

74 
46 

65 
54 

64 
46 

64 
41 

65 
42 

70 
52 

65 
49 

68 
42 

58 
40 

62 
31 

73 
35 

72 
47 

74 
42 

76 
52 

76 
57 

74 
62 

74 
63 

80 
60 

83 
61 

83 
61 

79 
61 

76 
61 

82 
64 

71 
63 

66 
63 

65 
49 

68 
45 

74 
41 

80 
47 

72.0 
51.2 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

71 
57 

72 
46 

72 
51 

60 
52 

62 
39 

60 
37 

67 
40 

57 
46 

62 
42 

66 
37 

52 
26 

58 
36 

74 
43 

67 
36 

70 
49 

72 
50 

69 
52 

70 
56 

72 
59 

78 
56 

BO 
55 

81 
59 

78 
61 

75 
60 

76 
63 

67 
60 

69 
54 

60 
42 

67 
39 

72 
51 

66.5 
46.6 

S««  Ralvtesc*  Nolct  FoUowlng  Sution  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slation 

Day  of  Month 

— 

• 

01 

«s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

IB 

13 

i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

GREENVILLE   2  NNW 

MAX 
MIN 

LA  COiNGE 

MAX 

MIN 

75 
54 

74 
40 

73 
47 

61 
48 

62 
38 

65 
34 

63 
49 

70 
49 

66 

40 

62 

36 

60 
27 

74 
31 

72 
42 

73 
34 

77 
40 

75 
39 

74 

59 

7* 

6l 

61 
59 

62 

57 

62 
59 

81 
57 

80 
56 

82 
56 

77 
62 

67 
61 

64 
55 

67 
41 

75 
36 

60 
4  3 

72.3 
47. 1 

M4RSH4LLVILLE 

MAX 
MIN 

NEWMAN 

MAX 

MIN 

74 
56 

71 
52 

70 
53 

67 
56 

61 
35 

62 
40 

64 
42 

62 
42 

60 
40 

56 
37 

59 
26 

74 
31 

68 
41 

73 
36 

76 
47 

72 
51 

74 
57 

74 
56 

81 
57 

82 
55 

63 
57 

80 
57 

74 
60 

78 
60 

73 
61 

68 
59 

62 
48 

66 
39 

77 
36 

82 
47 

70.6 
47.9 

SUNNVSIDt 

MAX 
MIN 

74 
59 

72 
46 

71 
51 

62 
50 

61 
38 

66 
3' 

57 
46 

61 
46 

66 
40 

62 
37 

58 
28 

72 
35 

67 
42 

66 
43 

69 
42 

70 
43 

72 
58 

71 
59 

76 
59 

60 
57 

80 
57 

78 
56 

78 
61 

76 
60 

69 
61 

69 
60 

60 
54 

69 
41 

73 
39 

79 

50 

69.5 
46.7 

TALBOTTON  1  NE 

MAX 
MIN 

76 
65 

75 
42 

68 
49 

66 

55 

65 

42 

68 
42 

64 
42 

65 
49 

71 
35 

65 
37 

64 
27 

74 
37 

74 
37 

76 
31 

74 

42 

71 
42 

74 
51 

69 
63 

80 
59 

82 
65 

83 
54 

82 
54 

78 
61 

76 
59 

71 
62 

67 
60 

64 
53 

66 

41 

77 
36 

79 
41 

72.3 
47.6 

Tallapoosa  2  n 

MAX 
MIN 

74 
51 

73 
37 

66 

41 

62 
41 

60 
35 

66 
29 

63 
46 

64 
46 

61 
35 

54 

34 

59 
22 

71 
26 

68 
35 

72 
29 

75 
36 

71 
55 

66 
54 

70 
58 

78 
59 

80 
57 

81 
57 

63 
54 

77 
59 

72 
56 

70 
61 

71 
59 

65 
51 

65 
37 

75 
31 

76 
38 

69,7 
44.3 

THOMASTDN  2  S 

MAX 
MIN 

76 
56 

75 
46 

72 
48 

67 
57 

66 
36 

69 
39 

63 
50 

68 
46 

70 
43 

61 
39 

63 
29 

75 
30 

75 
44 

76 
37 

75 
45 

74 
44 

73 
56 

74 

57 

81 
49 

85 
54 

85 
56 

67 
58 

77 
54 

81 
57 

78 
62 

68 
60 

62 
56 

67 
43 

77 
40 

82 
37 

73.* 
47.7 

HEST  PJINT 

•          •  • 

MAX 
MIN 

73 
55 

70 
42 

76 
50 

60 
52 

60 
40 

60 
38 

66 
40 

62 
49 

60 
40 

70 
38 

60 
30 

68 

32 

75 
35 

72 
35 

75 
40 

70 
43 

72 
58 

70 
60 

72 
58 

72 
60 

81 
61 

81 
61 

80 
60 

75 
60 

60 
60 

70 
60 

61 
55 

65 
43 

69 
37 

75 
45 

70.1 
47.9 

CENTR4L 

05 

ARE" 

MAX 
MIN 

80 
62 

75 
49 

51 

75 
45 

66 
43 

67 
53 

71 
53 

65 
42 

75 
44 

61 
36 

36 

74 

74 
46 

76 
53 

50 

77 
60 

62 
56 

84 

57 

77 
59 

83 
61 

63 
62 

61 
61 

70 
62 

68 
47 

74 
41 

75 
47 

74.5 
51.0 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

75 
6  1 

73 
48 

70 
49 

64 

50 

61 
37 

67 
34 

61 
47 

61 
49 

69 
43 

51 
37 

57 
29 

72 
31 

68 
41 

74 
36 

74 
45 

72 
48 

72 
56 

72 
58 

76 
60 

84 

61 

63 
56 

79 
56 

78 
60 

74 
58 

67 
62 

69 
60 

to 

55 

65 
41 

75 
38 

80 
45 

70.1 
46.4 

DUBLIN  3  S 

MAX 

73 
6 1 

79 
45 

76 
47 

63 

55 

72 
42 

67 
41 

63 
43 

68 
52 

67 
4  1 

74 
40 

62 
33 

65 
34 

74 
36 

76 
44 

76 
46 

77 
50 

79 
52 

75 
59 

77 
62 

82 
54 

86 
56 

85 
55 

64 
56 

62 
56 

85 
60 

74 
59 

73 
60 

65 
45 

70 
40 

77 
4 1 

74.3 
48.9 

EASTMAN   1  M 

MAX 
MIN 

75 
60 

78 
49 

76 
52 

63 
54 

71 
43 

65 
43 

70 
49 

70 
43 

70 
42 

74 
41 

61 
33 

74 
34 

75 

40 

74 
43 

76 
43 

78 
50 

76 
50 

73 
58 

75 
60 

79 
55 

84 
56 

84 
56 

84 
56 

83 
59 

65 
60 

77 
60 

71 
60 

64 
44 

69 
43 

75 
46 

74.3 
49.5 

FORSYTH  I  S 

MAX 

Mm 

75 
60 

75 
48 

74 
48 

53 

65 
35 

67 
32 

74 
47 

74 
50 

71 
36 

65 
29 

60 
2' 

74 
26 

70 
36 

78 
34 

74 
46 

75 
48 

70 
56 

72 
55 

60 
53 

83 
55 

63 
56 

60 
54 

79 
54 

76 
56 

74 
62 

68 
60 

63 
55 

65 
43 

75 
37 

80 
43 

72.8 
46.6 

hahkinsville 

MAX 
MIN 

80 
60 

78 
46 

78 
46 

63 
46 

72 
45 

69 
45 

70 
45 

69 
44 

74 
42 

62 
32 

74 
37 

75 
40 

77 
45 

76 
51 

74 
52 

76 
54 

77 
54 

78 
55 

65 
56 

85 
57 

85 

57 

85 

61 

86 
62 

75 
62 

74 
60 

70 
40 

72 
41 

76 
45 

75.7 
49.4 

IRUINTHN  4  WNW 

MAX 
MIN 

75 

76 

74 

75 

76 

73 

72 

78 

84 

65 

84 

64 

62 

MACON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

78 
62 

75 
48 

63 
54 

70 
46 

66 
44 

66 
42 

72 
53 

66 
48 

75 
43 

60 
42 

64 

32 

75 
35 

74 
48 

75 
36 

77 
49 

75 
52 

74 
57 

74 
61 

76 
61 

65 
55 

65 
56 

84 
57 

61 
59 

64 
61 

71 
61 

73 
61 

66 
51 

70 
45 

75 
42 

61 
47 

73.7 
90.4 

Mil  1  cn^eiiTi  1  e 
"ILLtU&CVJLLe 

MIN 

72 
61 

7B 
47 

76 
45 

60 
51 

71 
41 

65 
37 

66 
36 

48 

37 

73 
39 

56 
31 

61 
29 

76 
32 

72 
34 

73 
36 

75 
47 

73 
51 

70 
59 

75 
56 

78 
51 

83 
55 

82 
52 

82 
55 

80 
55 

60 
60 

67 
58 

72 
57 

66 
43 

67 
37 

75 
36 

71.9 
46.0 

M0NTIC6LL0 

MAX 

sandersvIlle 

MAX 
MIN 

76 
62 

75 
51 

71 
49 

70 
57 

64 

42 

65 
39 

66 

52 

66 
52 

71 
41 

69 
41 

59 
34 

74 
34 

70 
45 

71 
41 

73 
46 

74 
46 

70 
57 

70 
59 

76 
60 

81 
50 

80 
55 

82 
54 

81 
59 

60 
56 

77 
62 

71 
61 

65 
60 

67 
44 

73 
39 

79 
45 

72.3 
49.9 

SILOAM 

•          •  • 

MAX 

Mm 

77 
62 

73 
48 

71 
50 

67 
56 

62 
38 

66 
35 

63 
49 

63 
50 

70 
42 

60 
35 

55 
29 

74 
35 

69 
43 

Tl 
38 

74 
45 

71 
45 

69 
56 

71 
56 

76 
59 

83 
53 

62 
55 

82 
55 

79 
58 

73 
57 

72 
61 

71 
59 

64 
54 

63 
42 

75 
38 

79 
45 

70.9 
48.3 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 
MIN 

71 
62 

78 
50 

72 
46 

66 
50 

72 
41 

63 
33 

67 
41 

63 
52 

65 

40 

72 
40 

56 
30 

60 
33 

74 
44 

66 

32 

70 
36 

75 
39 

75 
54 

71 
55 

73 
57 

60 
46 

64 
50 

82 
50 

84 
54 

80 
57 

77 
60 

69 
57 

72 
58 

66 
45 

67 
35 

75 
41 

71.5 
46.4 

AUGUSTA   MSO  AP 

MAX 

Mm 

7i> 
59 

73 
48 

64 
46 

74 
50 

65 
44 

66 
37 

66 
53 

66 

46 

72 
43 

57 
40 

60 
35 

75 
34 

68 
42 

70 
37 

74 
42 

75 
42 

73 
53 

75 
55 

81 
55 

82 
51 

62 
50 

63 
52 

62 
59 

79 
56 

72 
60 

73 
55 

69 
52 

69 
44 

74 
36 

79 
42 

72.6 
47.3 

BROOKLET  I  W 

MAX 

Mm 

79 
60 

78 
50 

73 
51 

76 
58 

70 
45 

66 
45 

72 
53 

72 
47 

76 
48 

73 
45 

60 
35 

72 
37 

73 
50 

73 
44 

73 
48 

76 
47 

76 
56 

73 
62 

60 
55 

63 
56 

80 
56 

63 
55 

65 
62 

64 
61 

62 
62 

72 
60 

69 
60 

69 
48 

74 
45 

79 
46 

75.0 
51.6 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

Mm 

81 
60 

76 
55 

73 
49 

73 
56 

72 
41 

65 
39 

65 

51 

70 
52 

75 
42 

73 
40 

62 

32 

75 
35 

75 
48 

71 
39 

74 
46 

76 
46 

7! 
54 

73 
57 

61 
56 

84 
54 

63 
56 

84 

53 

62 
58 

61 
58 

79 
62 

75 
56 

66 
56 

66 

44 

73 
40 

78 
43 

74.6 
49.3 

METTER 

MAX 

Mm 

MIDVILLE  EXP  ST4 

MAX 

Mm 

78 
70 

78 
49 

73 
49 

73 
58 

71 
43 

65 
40 

66 
53 

71 
52 

60 
45 

71 
45 

60 
34 

74 
35 

73 
47 

71 
49 

76 
52 

60 
46 

76 
56 

74 
62 

60 
56 

83 
55 

83 
56 

84 
56 

83 
61 

81 
59 

80 
62 

74 
54 

66 
61 

70 
50 

73 
44 

79 
45 

74.9 
51.7 

MILLEN  4  N 

MAX 
MIN 

81 
60 

61 
50 

73 
45 

73 
59 

70 
45 

69 
39 

70 
52 

70 
55 

77 
44 

76 
42 

70 
35 

71 
45 

75 
47 

79 
49 

76 
45 

78 
41 

78 
54 

80 
56 

62 
60 

85 
49 

84 
53 

85 
51 

85 

62 

82 
59 

75 
60 

75 
55 

68 
58 

68 
46 

75 
36 

80 
40 

76.4 
49.6 

NEWINGTON   2  NE 

MAX 

Mm 

80 
62 

77 
55 

70 
52 

78 
61 

70 
46 

77 
48 

73 
56 

69 
56 

77 
46 

75 
43 

62 
36 

73 
32 

70 
54 

69 
45 

72 
50 

78 
50 

77 
56 

75 
61 

80 
57 

80 
59 

80 
57 

81 
58 

85 
62 

64 
63 

63 
66 

75 
63 

66 
60 

70 
49 

74 
44 

60 
48 

79.4 
93.2 

SMAtNSBORO 

MAX 
Mm 

80 
60 

7S 
51 

69 
55 

73 
59 

65 
41 

65 

40 

69 
52 

71 
53 

70 
42 

69 

42 

60 
33 

74 
32 

72 
45 

74 
45 

76 

Jo 

77 
49 

71 
58 

75 
62 

81 
60 

84 
57 

67 
56 

87 
59 

84 
54 

82 
60 

76 
60 

72 
57 

66 
57 

68 
46 

76 
47 

74 
45 

74.1 
51.0 

M4RRENT0N 

MAX 

Mm 

66 
59 

80 
51 

76 
48 

68 

50 

72 
41 

64 

38 

70 
38 

70 
50 

65 
44 

72 
41 

56 
31 

61 
31 

75 
33 

75 
41 

75 
41 

78 
44 

77 
47 

72 
56 

74 
57 

80 
52 

87 
50 

85 
54 

65 
55 

79 
59 

81 
58 

71 
57 

65 
44 

66 
44 

65 
46 

82 
45 

73.1 
46.8 

WAYNESBORO  2  NE 

•          •  • 

MAX 

Mm 

73 
55 

79 
52 

7! 
47 

48 

75 
42 

65 
36 

66 
36 

70 
51 

65 
42 

73 
41 

57 
31 

61 
31 

75 
32 

69 
33 

71 
32 

73 
41 

75 
43 

72 
53 

73 
53 

81 
49 

82 
5? 

82 

50 

83 
51 

64 
54 

83 
54 

72 
53 

72 
56 

66 
44 

68 
40 

72 
42 

72.9 
44.8 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 
MIH 

74 
49 

77 
48 

77 
52 

64 
52 

68 
43 

66 
46 

65 
49 

70 
52 

67 
45 

74 
44 

61 
34 

64 

36 

73 
44 

75 
46 

76 
49 

77 
56 

75 
57 

77 
62 

77 
61 

61 
60 

82 
60 

84 
58 

64 
56 

63 
62 

83 
64 

80 
63 

69 
60 

63 
45 

70 
49 

75 
44 

73.7 
91.6 

S««  R»l*r»DC«  NolM  ToUowiag  SUtlon  Ind«v 


-   7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

o 

C7I 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

.  1 

'  1 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

IS 

1 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

77 

77 

73 

67 

69 

61 

70 

68 

71 

68 

61 

74 

75 

75 

70 

74 

75 

74 

80 

82 

83 

83 

81 

81 

78 

70 

65 

68 

73 

78 

73.2 

MIN 

61 

47 

54 

56 

40 

9 1 

49 

45 

3 1 

36 

46 

46 

51 

53 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

6 1 

63 

64 

58 

45 

49 

51.7 

BAlNBft 1 DCE 

MAX 

81 

81 

75 

70 

68 

65 

70 

71 

77 

73 

65 

76 

80 

80 

BD 

60 

78 

61 

62 

86 

86 

86 

87 

90 

83 

77 

69 

72 

78 

84 

77.7 

MIN 

47 

52 

50 

49 

35 

38 

51 

45 

51 

57 

61 

60 

58 

62 

61 

59 

55 

62 

65 

64 

59 

47 

42 

45 

52.7 

6L AKE  L Y 

MAX 

75 

78 

76 

62 

67 

66 

65 

70 

69 

72 

61 

64 

74 

76 

78 

77 

77 

77 

78 

81 

64 

85 

83 

82 

84 

79 

70 

63 

70 

76 

74.0 

MIN 

58 

48 

49 

56 

43 

43 

*7 

48 

45 

42 

34 

36 

40 

47 

52 

56 

57 

61 

58 

59 

60 

57 

58 

60 

64 

63 

58 

46 

46 

46 

51.2 

CAIRO  2  ^NW 

MAX 

79 

79 

76 

70 

66 

67 

70 

70 

76 

73 

63 

73 

78 

76 

74 

78 

79 

80 

61 

84 

64 

83 

84 

83 

81 

68 

70 

72 

71 

81 

75.7 

MIN 

61 

53 

54 

56 

46 

42 

43 

49 

45 

44 

34 

40 

53 

52 

49 

55 

58 

60 

60 

55 

57 

60 

57 

61 

61 

57 

58 

43 

52.3 

CAMILLA 

MAX 

78 

78 

64 

75 

67 

64 

70 

69 

76 

69 

63 

74 

78 

75 

78 

78 

80 

80 

63 

65 

85 

86 

85 

89 

82 

7o 

67 

72 

76 

83 

75.8 

MIN 

60 

SO 

55 

58 

44 

47 

53 

50 

47 

45 

35 

39 

48 

46 

54 

57 

61 

61 

60 

61 

60 

60 

56 

62 

61 

62 

57 

46 

46 

48 

53.0 

COLQUITT  2  E 

MAX 

76 

8D 

79 

65 

69 

67 

70 

77 

71 

75 

63 

65 

75 

79 

76 

77 

76 

76 

79 

80 

83 

84 

82 

84 

85 

82 

72 

69 

72 

77 

75.6 

MIN 

56 

56 

43 

47 

52 

50 

46 

43 

35 

40 

50 

49 

55 

57 

60 

61 

59 

60 

61 

57 

63 

69 

65 

65 

59 

44 

46 

53.3 

CUTHBEftT 

MAX 

79 

78 

76 

66 

65 

63 

71 

70 

73 

68 

63 

74 

77 

77 

76 

76 

75 

76 

82 

63 

63 

85 

82 

85 

81 

68 

67 

66 

76 

81 

74.6 

MIN 

49 

53 

49 

42 

45 

48 

41 

36 

33 

56 

62 

62 

61 

44 

47 

50.5 

FORT  GAINES 

MAX 

78 

78 

76 

66 

65 

64 

70 

69 

72 

68 

62 

74 

77 

75 

76 

77 

76 

77 

80 

61 

82 

81 

81 

82 

80 

66 

67 

66 

74 

80 

74.1 

MIN 

56 

46 

55 

57 

4  1 

44 

50 

50 

45 

43 

34 

42 

50 

45 

50 

57 

60 

62 

58 

59 

59 

58 

60 

64 

6 1 

6 1 

55 

45 

48 

49 

52.2 

LUHPKIN  2  SE 

MAX 

78 

78 

66 

64 

64 

62 

70 

69 

70 

60 

61 

75 

75 

77 

76 

79 

75 

74 

79 

62 

83 

83 

81 

83 

79 

68 

65 

69 

74 

80 

73.2 

MIN 

5* 

40 

50 

52 

35 

38 

SO 

49 

36 

42 

26 

30 

40 

38 

45 

61 

56 

65 

58 

59 

57 

58 

54 

59 

61 

60 

53 

39 

45 

40 

48 . 5 

MORCAN  1  w 

MAX 

MIN 

PLAINS  Sw  GA  EXP  STA 

MAX 

70 

75 

76 

62 

64 

64 

62 

70 

63 

70 

57 

61 

74 

75 

75 

76 

74 

74 

74 

60 

82 

82 

S3 

82 

81 

69 

69 

60 

66 

74 

71.9 

MIN 

60 

44 

52 

54 

39 

43 

46 

47 

44 

41 

33 

39 

47 

43 

49 

53 

57 

59 

59 

57 

57 

57 

58 

60 

64 

61 

58 

44 

42 

49 

50.5 

THDMASvILLE  4  SE 

MAX 

79 

60 

80 

74 

70 

70 

72 

71 

75 

73 

68 

74 

78 

80 

76 

79 

80 

81 

84 

66 

85 

86 

86 

83 

81 

78 

70 

70 

77 

81 

77.6 

*          *  * 

MIN 

65 

5  \ 

56 

59 

43 

47 

54 

53 

47 

45 

36 

36 

52 

48 

54 

55 

67 

60 

60 

57 

56 

59 

55 

60 

61 

63 

59 

46 

44 

46 

53.2 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  Exp  STATION 

MAX 

79 

76 

74 

73 

68 

71 

69 

75 

74 

71 

61 

72 

76 

77 

76 

77 

77 

77 

79 

82 

63 

63 

64 

62 

80 

72 

66 

69 

75 

60 

75.3 

MIN 

62 

50 

55 

53 

45 

53 

5 1 

45 

45 

36 

36 

49 

47 

45 

52 

60 

59 

58 

57 

59 

56 

62 

60 

61 

59 

48 

44 

46 

52.0 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

72 

76 

74 

65 

69 

63 

61 

70 

64 

72 

59 

60 

62 

73 

75 

76 

76 

75 

76 

76 

82 

62 

84 

63 

82 

61 

75 

64 

68 

72 

72.3 

MIN 

63 

52 

56 

55 

46 

50 

50 

46 

43 

37 

5 1 

4  5 

52 

57 

60 

56 

56 

55 

59 

60 

6 1 

62 

62 

60 

46 

45 

49 

52.3 

CORDELE 

MAX 

76 

78 

78 

74 

69 

65 

70 

70 

75 

73 

63 

74 

76 

77 

79 

76 

76 

77 

81 

84 

63 

66 

69 

86 

83 

72 

66 

70 

74 

62 

75.9 

MIN 

62 

46 

40 

46 

44 

44 

52 

5 1 

42 

42 

32 

37 

47 

44 

52 

53 

62 

60 

62 

58 

56 

55 

57 

6 1 

62 

62 

57 

42 

47 

50.7 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

75 

80 

75 

68 

75 

65 

65 

71 

68 

75 

61 

61 

73 

75 

76 

74 

77 

75 

76 

81 

83 

81 

85 

83 

83 

82 

68 

67 

70 

74 

74.1 

MIN 

63 

54 

59 

58 

46 

45 

48 

5 1 

44 

45 

37 

40 

44 

52 

5 1 

50 

57 

58 

59 

56 

58 

58 

60 

62 

61 

60 

60 

48 

50 

45 

52 . 5 

FITZGERALD 

MAX 

76 

78 

76 

73 

70 

64 

71 

71 

74 

74 

61 

72 

75 

75 

76 

77 

75 

76 

79 

63 

82 

84 

S3 

82 

81 

67 

66 

69 

74 

79 

74.8 

MIN 

63 

52 

55 

58 

46 

47 

47 

51 

47 

45 

37 

43 

52 

46 

53 

60 

60 

57 

58 

59 

6 1 

62 

6 1 

59 

4  6 

46 

50 

53.3 

HQMERVILLE  3  WSW 

MAX 

SI 

78 

72 

76 

70 

66 

76 

70 

77 

73 

62 

73 

79 

77 

76 

79 

78 

76 

81 

83 

83 

84 

83 

61 

80 

76 

70 

69 

75 

61 

76.4 

MIN 

64 

51 

55 

59 

45 

48 

54 

52 

45 

46 

37 

38 

48 

48 

53 

5 1 

59 

59 

58 

57 

58 

54 

57 

56 

60 

60 

62 

46 

44 

46 

52.3 

LUMBER  CITY 

MAX 

74 

60 

77 

67 

75 

67 

65 

70 

67 

76 

62 

62 

74 

75 

78 

77 

78 

76 

75 

62 

84 

82 

84 

64 

84 

82 

71 

67 

70 

77 

74.8 

MIN 

63 

49 

51 

57 

45 

45 

47 

53 

44 

45 

36 

38 

40 

45 

42 

53 

56 

58 

59 

50 

55 

58 

60 

62 

6 1 

6 1 

46 

43 

47 

50.6 

MOULTRIE  2  E5E 

MAX 

78 

76 

72 

71 

68 

63 

70 

66 

76 

71 

63 

74 

76 

78 

77 

78 

76 

79 

80 

83 

83 

85 

65 

69 

79 

66 

64 

70 

77 

82 

75.2 

MIN 

60 

50 

52 

54 

44 

43 

53 

49 

49 

44 

33 

34 

46 

45 

5 1 

54 

60 

62 

57 

57 

56 

56 

57 

6 1 

59 

58 

60 

45 

43 

47 

51.4 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

79 

78 

76 

74 

71 

67 

74 

72 

75 

75 

69 

72 

77 

79 

77 

78 

77 

79 

80 

S3 

83 

84 

84 

82 

81 

77 

68 

70 

75 

81 

76.6 

MIN 

64 

50 

55 

58 

45 

47 

52 

52 

45 

45 

35 

38 

49 

46 

53 

52 

59 

58 

56 

55 

58 

54 

58 

59 

59 

62 

58 

48 

44 

47 

52.0 

QUITMAN  2  SW 

MAX 

73 

81 

80 

69 

76 

68 

65 

69 

64 

75 

62 

62 

75 

78 

79 

79 

79 

76 

79 

80 

82 

82 

85 

82 

82 

88 

70 

66 

68 

79 

75.0 

MIN 

64 

51 

52 

54 

44 

45 

50 

44 

47 

44 

39 

40 

42 

50 

52 

54 

50 

57 

59 

60 

61 

60 

60 

59 

61 

62 

61 

48 

46 

48 

52.1 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

73 

78 

77 

67 

71 

65 

64 

70 

66 

74 

61 

62 

71 

76 

77 

77 

76 

76 

78 

80 

83 

84 

84 

82 

82 

82 

67 

6S 

69 

75 

73.8 

MIN 

62 

49 

55 

55 

44 

47 

52 

51 

46 

44 

34 

38 

47 

47 

53 

53 

57 

60 

60 

59 

59 

60 

59 

62 

62 

61 

60 

;6 

44 

50 

52.5 

VALOOSTA  3  E 

MAX 

B2 

79 

75 

78 

71 

67 

77 

70 

71 

79 

63 

74 

78 

78 

77 

76 

79 

81 

81 

65 

64 

84 

63 

64 

83 

75 

69 

71 

75 

82 

77.0 

•           •  * 

MIN 

65 

57 

52 

58 

47 

5  3 

5  J 

45 

35 

49 

54 

54 

49 

56 

58 

99 

57 

58 

57 

59 

59 

45 

53.8 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

MAX 

82 

77 

70 

76 

66 

65 

72 

69 

76 

70 

60 

72 

77 

77 

75 

76 

74 

75 

80 

81 

60 

84 

83 

83 

80 

66 

68 

70 

75 

79 

74.6 

MIN 

64 

50 

57 

59 

45 

46 

55 

53 

44 

47 

37 

37 

49 

48 

54 

53 

60 

62 

59 

56 

58 

54 

63 

61 

62 

61 

60 

46 

44 

46 

53.1 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 

72 

76 

83 

77 

80 

70 

67 

72 

72 

74 

60 

65 

75 

78 

7o 

79 

75 

78 

73 

79 

80 

81 

83 

78 

77 

72 

80 

80 

75.3 

MIN 

61 

58 

59 

64 

47 

48 

47 

it 

46 

45 

35 

40 

44 

48 

52 

58 

56 

61 

63 

61 

59 

62 

6  2 

62 

52 

52 

66 

54.5 

BRUNSWICK 

MAX 

83 

81 

83 

83 

78 

68 

74 

76 

74 

72 

72 

70 

69 

67 

70 

71 

70 

68 

72 

73 

74 

74 

66 

83 

83 

79 

75 

70 

73 

74.9 

MIN 

64 

52 

63 

56 

46 

46 

56 

56 

55 

46 

36 

36 

57 

56 

62 

66 

62 

66 

66 

63 

69 

59 

67 

66 

46 

57.2 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

84 

81 

65 

80 

69 

65 

72 

71 

73 

65 

65 

74 

77 

69 

71 

75 

74 

73 

78 

78 

78 

79 

61 

82 

78 

75 

78 

72 

70 

76 

74.3 

Mm 

64 

54 

55 

60 

49 

50 

55 

55 

52 

49 

39 

59 

58 

65 

61 

61 

63 

63 

47 

49 

56.5 

Fleming 

MAX 

81 

61 

76 

79 

78 

66 

74 

73 

76 

74 

62 

73 

75 

70 

71 

76 

75 

75 

79 

79 

79 

80 

89 

84 

83 

79 

72 

69 

75 

78 

76.0 

MIN 

63 

50 

51 

58 

45 

43 

54 

53 

43 

45 

35 

47 

47 

57 

5  5 

5  5 

54 

56 

5  8 

59 

61 

43 

50.6 

folkston  9  sw 

MAX 

85 

62 

76 

79 

71 

68 

82 

78 

79 

76 

65 

76 

80 

77 

76 

79 

79 

81 

83 

83 

84 

87 

86 

84 

83 

So 

76 

71 

77 

83 

78.9 

MIN 

64 

60 

52 

56 

49 

50 

54 

55 

49 

49 

40 

50 

50 

53 

56 

60 

56 

56 

56 

57 

57 

57 

59 

66 

48 

45 

47 

53.9 

FORT  Stewart 

MAX 

83 

79 

74 

80 

75 

66 

74 

74 

BD 

74 

63 

76 

76 

71 

75 

77 

75 

74 

80 

61 

79 

81 

66 

64 

84 

72 

73 

71 

76 

79 

76.9 

MIN 

59 

53 

53 

52 

47 

44 

43 

36 

37 

47 

47 

55 

55 

57 

59 

57 

56 

62 

61 

41 

50.2 

GlENNVILLE 

MAX 

82 

76 

70 

79 

67 

68 

74 

71 

71 

66 

62 

75 

76 

74 

76 

79 

77 

75 

82 

82 

82 

84 

89 

83 

83 

68 

69 

71 

77 

78 

75.9 

MIN 

53 

52 

53 

59 

43 

44 

53 

55 

47 

37 

34 

37 

5  3 

47 

52 

56 

56 

57 

57 

57 

59 

50 

91.9 

JESUP  8  5 

MAX 

62 

80 

77 

79 

79 

68 

76 

77 

80 

76 

64 

75 

76 

76 

74 

78 

76 

74 

61 

61 

80 

83 

B6 

83 

86 

69 

73 

69 

76 

81 

77.4 

MIN 

63 

53 

54 

59 

46 

45 

53 

53 

45 

46 

36 

36 

49 

46 

52 

50 

53 

55 

55 

54 

54 

54 

55 

59 

62 

61 

62 

48 

42 

44 

51.5 

nahunta 

MAX 

62 

80 

79 

76 

78 

72 

81 

80 

78 

62 

63 

74 

76 

76 

75 

76 

76 

74 

75 

81 

85 

83 

83 

81 

82 

77 

72 

70 

75 

31 

77.6 

MIN 

65 

53 

56 

56 

46 

48 

59 

54 

46 

48 

37 

37 

57 

46 

54 

52 

55 

55 

59 

56 

57 

57 

55 

57 

68 

62 

63 

47 

42 

45 

53.1 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

82 

82 

76 

76 

77 

67 

70 

70 

71 

70 

62 

74 

75 

67 

70 

74 

73 

73 

76 

75 

76 

77 

79 

80 

78 

74 

76 

70 

69 

73 

73.8 

MIN 

66 

59 

61 

62 

47 

49 

45 

55 

50 

50 

42 

43 

61 

61 

61 

60 

63 

67 

63 

63 

60 

70 

63 

69 

72 

67 

67 

47 

46 

50 

57.9 

S«*  R*t«r«oc«  Not*!  FoUowliig  Sution  Isdvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slatloa 


Day  ol  Monlli 


10    11     12    13     14     IS     16     17     IS     19  i  20    21     22    23    24    2S    26    27    26    29    30  31 


SAVlNNtH  USOA  PL  CRON 
S4V4NN4H  WSO  4(> 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNH 
HAVCHOSS  4  NE 


MAX 
MIN 


79  72 
53  51 


92  80 
53  53 


74  67 
42  43 


79  68 
45  45 


69 
52 


76     74     63  74 
!     36  34 


64     63  74 


75  72 
51  50 


67  80 
46  55 


79  62 
40  35 


69  65 
47  47 


75  70  73 
49     43  47 


77  76  75 
50     52  57 


77  75 
56  61 


77  78 
46  43 


71     72  70 


90  81 
53     54  55 


79     80  81 


73  73 
60  63 


80  84  83 
55     59  58 


89 
54 


81  73 
60  62 


71  72 
63  56 


74  70 
64  64 


71  69 
60  60 


8l  68 
SB  64 


71  76  80 
50     43  45 


70  70 


76. J 
51.9 


74.9 
53.0 


72.1 
54.3 


77.2 
50.1 


76.5 
52.0 


-  9  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
APRIL  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.0 

Resultant 
Speed 

o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avero 

Fasfo! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
o 

o 

o 
>o 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSD  AP 

25 

3.1 

8.9 

28++ 

30 

12 

79 

86 

56 

61 

6 

5 

1 

1 

0 

1 

14 

m 

6.2 

ATLANTA  WSQ  AP 

23 

3.1 

10.7 

28 

E 

07 

74 

81 

54 

55 

6 

4 

1 

2 

0 

1 

14 

55 

6.2 

AUGUSTA  wSO  AP 

24 

3.0 

9.2 

25++ 

25 

10 

71 

75 

46 

51 

3 

3 

3 

0 

0 

1 

10 

5.8 

COLUMBUS  WSa  AP 

23 

1.5 

8.2 

25++ 

27 

10 

82 

88 

51 

53 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

10 

5.9 

MACON  WSD  AP 

21 

2.5 

9.1 

26 

W 

10 

77 

87 

52 

55 

4 

2 

1 

0 

I 

2 

10 

61 

6.2 

ROME   WSD  AP 

3 

4 

1 

2 

1 

2 

13 

SAVANNAH  WSO  AP 

22 

3.0 

9.3 

30 

W 

10 

79 

83 

48 

58 

0 

1 

2 

2 

0 

1 

6 

70 

5.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  10  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORCU 

 tPHIL   1973 


Day  of  month 

« 

9 

Station 

!• 

10 

Q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

O 

(INI 

< 

5G 

5^ 

5  J 

95 

37 

59 

58 

59 

63 

65 

57 

58 

57 

57 

56 

54 

53 

53 

54 

51 

47 

47 

49 

52 

52 

54 

58 

98 

55 

6C 

62 

58 

63 

65 

6C 

6e 

6! 

5! 

5! 

58 

56!9 

EXPERIMENT 

2 

MiSX 

78 

76 

6<> 

67 

76 

74 

52 

77 

68 

68 

74 

80 

83 

8fr 

82 

74 

74 

76 

88 

92 

94 

68 

82 

84 

67 

72 

_ 

72 

83 

77.0 

MI^ 

- 

53 

53 

57 

47 

48 

47 

49 

49 

45 

42 

44 

47 

56 

57 

57 

57 

60 

62 

61 

61 

65 

67 

65 

67 

66 

61 

• 

52 

59 

55.5 

67 

7  J 

63 

64 

68 

73 

76 

79 

69 

69 

70 

7^ 

82 

79 

79 

71.9 

MI^ 

- 

5* 

55 

58 

50 

51 

50 

50 

51 

47 

45 

45 

48 

S3 

56 

58 

58 

61 

61 

63 

64 

66 

67 

67 

68 

6! 

61 

_ 

53 

59 

56.6 

a 

MIX 

68 

66 

60 

63 

61 

63 

53 

64 

59 

59 

61 

64 

66 

70 

66 

65 

66 

66 

71 

75 

78 

75 

73 

7  = 

68 

67 

- 

67 

72 

66.5 

MH 

65 

60 

54 

53 

50 

30 

51 

57 

56 

61 

62 

62 

68 

62 

64 

66 

66 

68 

67 

66 

63 

62 

59.1 

HIUKINSVILLE 

MAX 

67 

67 

6* 

67 

65 

65 

63 

65 

62 

64 

64 

66 

68 

67 

66 

- 

66 

6G 

71 

73 

73 

72 

73 

69 

67 

67 

67 

72 

67.2 

61 

62 

60 

60 

58 

58 

59 

56 

57 

56 

6 1 

62 

63 

66 

67 

67 

64 

63 

63 

65 

61.9 

HOHERVILLE  3  H5M 

MAX 

73 

82 

66 

80 

78 

78 

68 

79 

80 

75 

75 

77 

80 

78 

72 

77 

75 

73 

77 

82 

84 

84 

81 

8C 

79 

69 

73 

76 

81 

77.3 

MIN 

67 

65 

64 

6 1 

60 

62 

63 

6 1 

60 

57 

56 

56 

60 

64 

62 

65 

63 

63 

68 

67 

68 

67 

68 

62 

6 1 

63 

mOVULE  EXP.  ST4TI0N 

<> 

MAX 

70 

66 

61 

61 

67 

66 

60 

70 

63 

66 

66 

70 

73 

75 

76 

73 

71 

69 

78 

BC 

79 

78 

7C 

7C 

68 

76 

78 

80 

71.3 

59 

45 

52 

56 

59 

61 

66 

°8 

62 

MAX 

70 

76 

66 

7 1 

73 

67 

68 

72 

73 

83 

81 

80 

77 

74 

6  1 

88 

92 

93 

87 

89 

75 

71 

68 

73 

87 

77.2 

MU 

65 

60 

60 

64 

55 

55 

57 

60 

57 

53 

51 

51 

54 

60 

60 

64 

65 

68 

68 

68 

68 

72 

72 

73 

75 

70 

68 

57 

56 

58 

62.2 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 

67 

83 

83 

65 

78 

76 

71 

65 

75 

78 

70 

74 

77 

88 

89 

86 

82 

78 

82 

85 

95 

96 

93 

87 

86 

85 

66 

65 

79 

86 

79.7 

MIN 

63 

55 

5« 

60 

52 

51 

54 

55 

53 

48 

45 

45 

46 

53 

54 

58 

59 

62 

62 

62 

62 

64 

64 

65 

67 

65 

62 

52 

51 

51 

56.5 

<> 

MAX 

69 

80 

80 

65 

76 

74 

68 

66 

72 

74 

70 

71 

74 

82 

82 

80 

77 

75 

78 

80 

87 

89 

87 

83 

84 

80 

70 

67 

77 

81 

76.6 

MI^ 

65 

61 

60 

65 

59 

58 

59 

60 

58 

55 

52 

53 

54 

56 

60 

63 

63 

66 

67 

66 

66 

66 

66 

68 

70 

70 

67 

59 

57 

56 

61.6 

8 

MAX 

66 

72 

72 

65 

70 

68 

64 

64 

67 

67 

66 

65 

67 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

73 

77 

78 

78 

75 

75 

73 

66 

66 

71 

72 

70.  I 

MI^ 

6<i 

63 

63 

6<i 

60 

60 

60 

60 

60 

58 

56 

55 

57 

59 

60 

63 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

69 

68 

65 

60 

60 

60 

62.6 

See  Relerence  Nol*i  Following  Station  lnd«x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORCU 

APRIL  1973 


Day    Oi  Month 


8      9     10    11     12    13     U    IS     16     17    18     19    20     21  22 


24    25    26    27    28    29    30  31 


NOKTHWEST  01 
ALLATOONA  DAM  2 

CALHOUN  EXP  STATION 


NORTH  CENTRAL  02 
J  OF  GA  PlT  science  FM 


WEST  CENTRlL 


EXPERIMENT 


SOUTH  CENTRAL  08 
TIFTON  EXP  STATION 


SAVANNAH  WSD  AP 


EVAP 
WIND 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND  67 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


,06  ,02 
39  109 
67  67 
50  5* 


.«0  .17  .63 

l^Z  32  141 

66  eo '  75 

96  «e  i  «6 


.1*  .27 

91 

76 
50  57 


-  .21 

U  13 

eo 

50 


1086 
72.7 
53.2 


7.22B 
2574 
72.3 
51.3 


2663 
70.3 
50.3 


S.70e 
1709 
78.6 
S3. 1 


7.25B 
2720 
77.2 
93.6 


See  BelereDce  Notes  Followmg  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NORTHWEST 


•        •  • 

NORTH  CENTR4L  02 


»L4IRSVILLE  EXP  ST4 
BLUE  RIDSE 


N0RTHE4ST  03 
CLAYTON  1  SSH 


SN0WF4LI 
SN  ON  CNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SN0WF4LL 
SN  ON  CNO 


SN0WF4LL 
SN  ON  GND 


GE0RCI4 

APRIL  1973 


Day  of  month 


Sm  Hdoranco  NoIm  FoUowtng  Station  Indm 
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20  I  21 


27     28     29     30  31 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WI  lcox 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

RA 

C 

MRS.   MARY  E,  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

C 

JACK  W  BIRO 

AOEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

63 

25 

240 

3P 

COOKE  COa   FORESTRY  UNIT 

AILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

11 

82 

34 

233 

8A 

8A 

8A 

H 

HAYWOOD  El  BOYD 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALB4NV  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATODNA  DAM  2 

0181 

01 

D  A  D  T  n  1.1 

bAK 1 UW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CUKK5    Up  cNtjINEtKi 

ALMA  FAA  &P 

0211 

09 

B  AC  ON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

rtUi    AVIAIIUN  AyciNCT 

ALPHARETTA  5  SSW 

0219 

02 

c  1 1 1  T  n  M 
rU  L  T  ON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

5LUIT   Ct  LHAMbLct 

ALPHARETTA  2  NNW 

0221 

02 

c  1 1 1  T  n  M 

rULTUN 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TCnnv/     D        1.1  Ail/CD  CO 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

34 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE   5 •  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

UiOF  GA«EXP«STA,  NRSY. 

APPLING   1  NW 

0311 

06 

CDLUMB I A 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY  D,  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J*   WILLI AMS 

ATHENS  WSD  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  SHlTDN 

0444 

02 

C  1  1 1  T  riM 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

rUADi   TC    U    1/CCI  Twr 
LnAKLit    n  KtcLIINu 

ATLANTA  WSQ  AP 

R 

0451 

02 

C  1  1  1  T  n  M 

r U  L 1  UN 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MlO 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  iERVlCfc 

AUGUSTA  WSD  AP 

R 

0495 

06 

0  T  r  UMOMn 
K I C "nUN  U 

14 

33 

22 

81 

58 

145 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  dEKvlCc 

BAINBRIDGE 

0581 

07 

n c r  ATI  ID 
U  tt.  A  1  UK 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

t 

H 

MDC        u  A  J  U     E        U        Mill  1  CM 

MKi  •    MAKY    Ct    H«  nULLcIN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1100 

7A 

MRS.   ESTELL6  GROGAN 

BEAVERDALE 

0746 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

8A 

MRS.   H.   E.  WARMACK 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

11 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MISS  D'LORYNE  DANIELS 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTQSH 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U.S.   FISH  £  WLOLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

8  L  AK  E  L  Y 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

C  A  M  M  T  M 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

n       D  ^addiitlj 
Pi    b •    C  AKKUTM 

BOWMAN 

1132 

03 

E  L  B  E  RT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GARNETT   H.  BARTON 

BROOKLET  1  W 

1266 

06 

DIM  1  n  u 

eULLUCn 

U 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W .    C  .   CKOMLc Y  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

8UENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

3P 

c 

H 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

THOMAS  F,  MATHEWS 

CAIRO  2  NNW 

1463 

07 

GRADY 

8 

30 

54 

84 

13 

265 

6P 

6P 

H 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L»  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T.  HQLBRDDK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

rK ANKL I N 

14 

34 

26 

83 

14 

900 

7A 

c 

MRS  JANICt  c.  V0YLE5 

CARROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  UP  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS  Pi  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

B ARTUW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.  GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  Hi  AYERS 

CHATSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

U  A  1  U  CO 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TV A-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

M  1  1  D  O  A  U 

MURK AY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  Lt  SILVER 

CLAYTON  1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

S3 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.    FANNIE   M.   0  KELLcY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

CDLOUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

SA 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE  D.  WHITING 

r  n  n  1  i  n  o  f 

L  C 

07 

THOMAS 

g 

3  1 

V.'  i 

R  ^ 

C.  W.   ELLINGTON/  JR. 

CORDELE 

ZZbb 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CU.   POWER  CUnn, 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

«3 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK  Li  CHAPMAN 

GUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

MILES  Ml  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS.  AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

SP 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DAHLQNEGA  3  NNW 

^479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  El  FDRTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

OALTQN 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

!P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.   THELMA  F,  COX 

DOCTORTOWN  1  wSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.   C.  THOMPSON 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOIESI 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

C 

MRS.   SARA  L.  HILL 

OriNALSGNVI  LLE   I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8A 

ROBERT  P.  ARi'ISTRDNG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

31 

82 

51 

240 

7A 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLflSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

3A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFQRD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

28<(4 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTM4N  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

3A 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISQN 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELLI  JAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

42 

84 

30 

1440 

7A 

ALFDRO  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

lOA 

lOA 

lOA 

GH 

U,   OF  GA.   EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F,  VINCENT 

EARGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

!P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

L I BERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTQN  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W,  TURNER 

FOLKSTOM  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENHKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  QF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYmE  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

11 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

6P 

H 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A,  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

11 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNw 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

SLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

c 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENODN 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

K.    BYRCIN  SANDERS 

HELEN  1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  Li  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

U8 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTQN  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AMICALDLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

C 

CITY  QF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  t  PAPER  CD. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

MRS,   LAVERN  C.  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY  1  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

7A 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON  1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  A.  CAREY 

LINCDLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

11 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCQCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

41 

120 

7A 

7A 

H 

MRS.   NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T,  USHER 

MACON  WSQ   AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVI LLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

5811 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLF 

5858 

06 

BURKE 

11 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE   EXP  STA 

5853 

06 

BURKE 

u 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

H.   LCIUIS  HORNE 

MILLEN  li  N 

5882 

06 

JENKINS 

11 

32 

52 

8], 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDOICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  Nw 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE   2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT   VERNQN   3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

S 
u 

H 

PRECIP. 

< 
u 

SPECIAL 

(SEE  NOTES)  1 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31  11 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31  08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32  37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33  22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0,   HARDIN/  JR. 

NHRCROSS  3  NW 

6-^07 

02 

OWINNET 

3 

33  58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

^  A  a  ft 

PIERCE 

i  ^ 

^1  "yx 

SI  C3 

0  c. 

n  a 

8  A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

13 

31  18 

82 

51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32  03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  tXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32  04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  SW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30  46 

83 

34 

180 

7A 

7A 

H 

LAMAR  K  HAYES 

RESACA 

7430 

01 

GORDON 

12 

34  34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34  55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34  15 

85 

09 

596 

6P 

8A 

H 

WILLIAM  M,  TOWERS/  III 

ROME  8  SW  R 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34  10 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSn  iP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

•77*77 

(fit 

Ci  5 
V  3 

WASHINGTON 

S  C     ?  0 

ft  5 

40 
*T 

6P 

h  D 

0  r 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTDSH 

2 

31  24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVAiNlNAH  USDA  PL  GRtlN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

81 

16 

22 

8A 

8A 

H 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WSO  aP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32  08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33  32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

11 

33  19 

83 

01 

530 

8A 

C 

MR.  HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMQRE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32  26 

82 

13 

255 

7A 

JESSE  W,  RAUTON 

SUMMERVILLE   I  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34  27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  Di  BOWMAN 

SUNNYS I DE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  0.  WESTBRDOKS 

SURRENCY  2  WNW 

0  H  f  0 

09 

APPLING 

^ 

82 

1  Ix 

i  t 

5P 

5  P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORD 

8496 

06 

EMANUE  L 

11 

32  35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34  58 

84 

13 

1800 

C 

TVA-129 

SYLVANIA 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32  45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H,  BAZEMORE 

TALBOTTON  1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32  42 

84 

32 

710 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TALLAPOOSA  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33  46 

85 

18 

980 

6P 

6P 

H 

JACK  CROCKER 

TAYLURSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34  05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32  58 

84 

14 

800 

C 

CECIL  HARRIS 

THDMASTDN  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32  52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THDMASVILLE  ^  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30  48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTDN  EXP  STATION 

(\  fl 

U  0 

TIFT 

1 

•7  i  CO 

ft  "A 

Q  A  r\ 
J  0  u 

8A 

ft  A 

8A 

f^M 
Ijn 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TDCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34  35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0,  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

88C6 

03 

TOWNS 

7 

34  48 

83 

42 

3900 

C 

TVA-154 

U  QF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  QF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDDSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30  51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALOQSTA  *  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30  52 

83 

20 

265 

C 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE   B,  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

11 

33  25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER/  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33  44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

^6 

750 

C 

AGR.   RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31  15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85 

11 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B,  LANIER/  JR. 

WINDER  1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

C  H 

CECIL  H,  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84 

35 

800 

8A 

ALVIN  A.  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

84 

31 

1055 

eA 

WILLIAM  G  BOOTH 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT  7-HIWASSEE 
8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE     11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA  13-SATILLA 
14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  reifardlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building;,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
■ovement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  sununer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  lime.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-typo  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  m*les  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m. »  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAHFS      Flgijres  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 
feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 
temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tho-mo- 
meters  unknown. 

Gray  sand  soil,  cover  unknown.  Slope  1-2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth 

tance  thermoiiraph ,  Model  1120. 


Calhoun  Exp  Station 
Experiment 
Hawkinsvllle 
Homervllle  3  WSW 
Midvllle  Exp  Station 


Friez  air  and  dis- 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  tbls  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
arc  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing'  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  ahove. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   209  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  Na t iona I  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CAMILLA  99       DATE  11 

LOWEST  TEMPERATURE 
BiAJRSVlLLE   EXP  STA  28       DATE  18 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CARTERS  13,03 

LEAS:-  TOTAL  PRECIPITATION 
MIOVILLE   EXP   STA  1.02 


GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
COPTERS  5.90     DATE  ?8 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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87 

11 

39 

18 

50 

0 

0 

0 

0 

7.18 

3.85 

2.39 

20 

0 

B 

4 

3 

DUBLIN  3  S 

84.1 

55.4 

69.8 

'  -  3.7 

95 

12 

43 

18  + 

17 

Q 

Q 

Q 

4.25 

.66 

1.97 

9 

.0 

0 

6 

4 

1 

EASTMAN   1  W 

82.4 

57.2 

69  ■  8 

_ 

9  2 

16 

2 

0 

0 

0 

2.71 

1.18 

.0 

1 

FORSYTH   1  S 

61.8 

54.5 

66.2 

90 

23  + 

39 

18+ 

34 

3 

0 

0 

0 

4.78 

1.79 

2b 

.  0 

0 

6 

3 

2 

HAWKINSVILLE 

83. 7M 

54  .  8M 

69. 3M 

-  4.2 

93 

45 

6 

14 

0 

0 

0 

2.53 

.  .95 

1.10 

9 

.0 

0 

1 

IRWINTON  4  WNW 

M 

M 

M 

41 

6 

Q 

.0 

0 

MACON  WSO  AP 

R 

82.9 

57.2 

70.  1 

-  3.6 

95 

23 

43 

16 

27 

2 

0 

0 

0 

4.25 

.93 

2.53 

29 

.0 

0 

6 

2 

X 

MiLLEDGEVILLE 

90.8 

50.5 

55.7 

-  6.0 

92 

24  + 

36 

19+ 

68 

2 

0 

0 

0 

3.64 

.  .06 

2.01 

29 

0 

5 

2 

X 

MONTICELLO 

80. 0 

54.7 

67.4 

90 

12 

40 

18 

33 

1 

0 

0 

0 

4.74 

1.62 

20 

.0 

0 

8 

3 

2 

SANDERSVILLE 

81,5 

55.2 

66.9 

91 

23 

40 

18  + 

40 

3 

0 

0 

0 

3.36 

1  .56 

29 

.0 

0 

4 

2 

2 

SIlCAM 

78. 9M 

54. 4M 

66. 7M 

-  4.1 

89 

23  + 

39 

18  + 

52 

0 

0 

0 

0 

5.75 

1.74 

2.60 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

66.5 

-  3.9 

4.07 

.52 

.0 

*       *  * 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

80.0 

51.8 

65.9 

90 

12 

36 

18 

62 

1 

0 

0 

0 

3.33 

1.05 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

81.2 

55.1 

68.2 

-  3.4 

91 

28 

39 

5 

42 

2 

0 

0 

0 

2.55 

.  .44 

1.25 

8 

.0 

0 

6 

1 

1 

BROOKLET  1  w 

84.5 

59.7 

72.1 

-  1.9 

95 

23 

46 

6 

6 

5 

0 

0 

0 

2.60 

.  .78 

.82 

30 

.0 

0 

1 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  2  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c^"«o.a 

  MAY 


SUUoo 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

e 

<« 
o 
< 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

a 

a 

Lowest 

• 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola) 

"a 
.1 

M 
ll 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  S)«et 

No.  ol  DcyB 

Ma<. 

Min. 

_ 

0 

Mas.  Deplh 
on  Ground 

• 

0 

o 

e 

0 

s 

o 

s 

o 
o 

s : 

si 

.  > 

•li 

LOUISVILLE   3  S 

83,9 

56,9 

70. ll 

-  2,B 

93 

24 

43 

18  + 

26 

5 

0 

0 

0 

2.63 

.  ,79 

1,17 

a 

,D 

0 

5 

2 

2 

WETTER 

MInVlLLE   EXP  ST4 

84.2 

58,8 

71,5 

93 

24  + 

45 

16 

14 

6 

0 

0 

0 

1  .02 

.64 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

84.0 

M 

M 

94 

23 

7 

0 

0 

0 

1.78 

-  1,90 

,65 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

NEWINCTDN  2  NE 

84.7 

61.1 

72.9 

96 

23 

48 

5 

5 

7 

0 

0 

0 

1.41 

,65 

30 

.  0 

0 

4 

1 

0 

S>'AINSB']R0 

84.7 

57. 1 

70,9 

94 

23 

44 

17  + 

12 

6 

0 

0 

0 

1  .27 

,68 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

WARSENTON 

82.2 

53.5 

67,9 

-  3.3 

92 

12 

40 

6 

30 

3 

0 

0 

0 

5.61 

2  .42 

2.35 

29 

.  0 

0 

7 

3 

2 

WAVNESBQRO   2  NE 

M 

52.0 

M 

39 

19 

0 

0 

0 

2,48 

1,09 

9 

.0 

0 

4 

3 

I 

niVISIDN 

70,0 

-  3,2 

2.47 

.  .89 

.0 

*       •  « 

SOUTHWEST  07 

AL84NY   3  SE 

82.7 

58.3 

70,5 

-  4,8 

91 

12 

44 

5 

17 

3 

0 

0 

0 

5.66 

1.79 

1,92 

27 

.0 

0 

5 

5 

2 

AMERICUS  4  ENE 

82.0 

58.7 

70.4 

-  3,1 

91 

23+ 

46 

16+ 

15 

2 

0 

0 

0 

5.16 

1.77 

2,15 

9 

.D 

0 

8 

3 

2 

BAINBRIDCE 

86.5 

59.7 

73,1 

-  1.7 

96 

11 

43 

5 

9 

9 

0 

0 

0 

5.79 

2.02 

3,01 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

blakEly 

83. OM 

57. 4M 

70  •  2M 

-  3,9 

93 

1 2 

45 

6+ 

13 

4 

0 

0 

8.58 

4,68 

.D 

0 

CAIRO   2  NNW 

85.0 

57.8 

71,4 

93 

10 

46 

16  + 

4 

4 

0 

0 

6 

6.  34 

2.85 

2.63 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

CAMILLA 

85.6 

59.8 

72,7 

99 

11 

45 

5 

7 

5 

0 

0 

0 

7.53 

3,81 

27 

.0 

0 

7 

4 

2 

C3lOUITT  2  E 

84.6 

59.4 

72. D 

95 

12 

43 

17 

12 

4 

0 

0 

0 

9.26 

3.65 

27 

.0 

0 

7 

4 

3 

CUTHBERT 

84.6 

58.6 

71,6 

93 

12  + 

45 

6  + 

10 

4 

0 

0 

0 

7.  16 

2.53 

28 

.0 

0 

6 

4 

3 

r  JR  1     bA  1  rHt  J 

82.0 

59,4 

70.7 

-  3.1 

92 

11 

44 

5 

15 

3 

0 

0 

0 

7.02 

3.32 

2.21 

28 

.0 

0 

6 

4 

<* 

LUMPKIN  2  SE 

82.5 

54,9 

68.7 

92 

11 

39 

6 

36 

1 

0 

0 

0 

6.34 

1 ,98 

26 

.0 

0 

6 

5 

3 

MORGAN   1  W 

6.36 

2,00 

29  + 

.  0 

0 

7 

3 

3 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

80.6 

57 . 6 

69.  1 

92 

12 

46 

16+ 

17 

1 

0 

0 

0 

6.44 

2,00 

29 

.0 

0 

8 

5 

2 

86.0M 

57, 7M 

71. 9M 

-  2.4 

93 

12  + 

44 

6 

5 

0 

0 

0 

3.16 

.  .69 

1.30 

26 

.0 

0 

6 

3 

i 

DIVISION 

71,0 

-  3,4 

6.52 

2.81 

.0 

*      *  » 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

84.3 

59,2 

71.8 

-  1,8 

92 

23+ 

47 

5 

2 

5 

0 

0 

0 

8.00 

4.48 

2.12 

27 

.0 

0 

9 

5 

3 

ASHBURN  3  ENE 

81.6 

60, 1 

70,9 

91 

23  + 

48 

6 

6 

2 

0 

0 

0 

3,85 

1 .30 

9 

.0 

0 

4 

2 

CORDELE 

85. 2M 

59, OM 

72.  IM 

93 

12  + 

45 

5 

7 

4 

D 

0 

0 

5.15 

2.00 

3 

.0 

0 

4 

2 

POUGLAS   2  NNE 

83.0 

59 , 1 

71 . 1 

93 

24  + 

48 

18  + 

4 

4 

0 

0 

0 

5,43 

1.52 

30 

.0 

0 

10 

3 

2 

FITZGERALD 

84.2 

61.8 

73,0 

-  1,9 

92 

23  + 

50 

5 

4 

4 

0 

0 

0 

2.53 

.  .81 

.93 

27 

.0 

0 

2 

0 

HOMERVILLE  3  WSW 

84.9 

60.0 

72,5 

93 

1 1 

46 

1 7 

5 

3 

0 

0 

0 

7.78 

2.73 

30 

.0 

0 

7 

3 

LUMBER  CITY 

63.9 

57 . 3 

70,6 

94 

24 

46 

6 

1 1 

4 

0 

0 

0 

1  . 98 

-  1.84 

.71 

27 

.0 

0 

1 

0 

85.7 

59,3 

72,5 

-  2.6 

94 

23  + 

47 

6 

3 

7 

0 

0 

0 

6.56 

3.21 

2.20 

26 

.0 

0 

5 

3 

NASHVILLE   5  SSE 

84.9 

59,3 

72.1 

93 

11 

46 

17+ 

8 

5 

0 

0 

0 

8.  19 

4.04 

30 

.  0 

0 

3 

2 

QUITMAN  2  SW 

83.9 

59,7 

71.8 

-  2.9 

93 

12 

50 

17  + 

5 

5 

0 

0 

0 

3.00 

-  .70 

1.50 

30 

.0 

0 

2 

2 

TIFTDN   EXP  STATION 

83.2 

60, 1 

71,7 

-  2,2 

92 

12 

48 

17 

7 

3 

0 

0 

0 

3.  24 

■  .15 

1.45 

27 

.  0 

0 

3 

1 

VALIUSIO    3  b 

85.3 

59,3 

72.3 

92 

1 1 

45 

5 

5 

4 

0 

0 

0 

3,69 

1.13 

27 

.  0 

0 

3 

1 

DIVISION 

71 ,9 

-  2,4 

4,95 

1.41 

.0 

*         *  « 

SOUTHEAST  09 

ALMi   FAA  AP 

83.9 

60.8 

72,4 

92 

23  + 

47 

17 

5 

3 

0 

0 

0 

3.95 

1,65 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

BL4CKBEARD  ISLAND 

83. 7M 

61. 2M 

72. 5M 

94 

12 

50 

6 

4 

0 

0 

0 

4.69 

2,  '0 

30 

.0 

0 

6 

2 

1 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AP 

83.5 

64,0 

73.8 

96 

1 1 

50 

6 

6 

5 

0 

0 

0 

4.71 

1 .  V2 

30 

.0 

0 

10 

2 

2 

FLEHING 

85.2 

59,1 

72.2 

94 

23 

43 

6 

11 

7 

0 

0 

0 

2.97 

1.05 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

FOLKSTON  9  SW 

87.2 

60.4 

73,8 

96 

11 

46 

17 

1 

11 

0 

0 

0 

5,91 

2.16 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

FHRT  STEWART 

86.2 

59.4 

72,8 

96 

1 1 

48 

6 

3 

9 

0 

0 

0 

3.30 

1.47 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

GLENNVILLE 

85.6 

61,2 

73.4 

-  .5 

96 

23 

50 

6  + 

3 

9 

0 

0 

0 

3.05 

.  .16 

1.04 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

JESl'P   8  S 

86.3 

59,0 

72.7 

95 

23 

44 

6 

8 

9 

0 

0 

0 

3.46 

.77 

30 

.0 

0 

8 

5 

0 

NAHUNT4 

85.0 

60,2 

72.6 

93 

11 

45 

17+ 

B 

6 

0 

0 

0 

7.42 

3,52 

39 

.0 

0 

6 

4 

4 

SAPELO  ISLAND 

83.4 

64,4 

73.9 

93 

11 

51 

16 

0 

5 

0 

0 

0 

2.95 

1.53 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

86. 2M 

58, 7H 

72. 5M 

.5 

94 

24  + 

42 

17  + 

14 

10 

0 

0 

0 

1.86 

-  2,63 

.69 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAVANNAH  WSD   AP  R 

84.5 

62,5 

73.5 

•  1 

95 

23 

48 

5 

4 

5 

0 

0 

0 

1.23 

.  2.54 

.43 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

81. 3M 

64, 2M 

72, BM 

90 

31 

40 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

lv52 

.68 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

SURRENCY   2  WNW 

86.1 

57,7 

71.9 

94 

23+ 

43 

17 

6 

7 

0 

0 

0 

3.30 

1,18 

27 

.0 

0 

7 

2 

2 

W4YCR0SS  4  NE 

85.3 

58,4 

71,9 

-  2.8 

94 

12 

44 

6+ 

22 

8 

0 

0 

0 

5.85 

2.28 

3,30 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

72,8 

-  1.2 

3.75 

,39 

.0 

See  Reference  Noles  Following  Slalion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Toi 

1  1 
 L 

2  I 
 ^ 

3 

4  5 

 '  

6 

7 

8  1 

 L 

9 

10 
 L 

11  1 

 ^ 

12 

13  1  14  1  15 

 1  1  

16  j  17  1 

 1  

18 

19  1 



20 



21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

NORTHhEST 

01 

aoairsvill£ 

7.35 

.02 

.30 

1.26 

1.46 

.49 

.04 

.80 

.02 

.85 

.10 

2.00 

.01 

allatoona  dam  2 

10.08 

.02 

.40 

*zt 

1 . 70 

.26 

2.55 

.03 

.66 

2  .96 

T 

8EAVERDALE 

7.89 

•  45 

.02 

■  86 

1,12 

CALNQUN  EXP  STATION 

.60 

1.95 

•  24 

.07 

2.18 

T 

l.U 

3 .86 

CARTERS 

13.03 

* 

.98 

,  9  1 

1,10 

■  OB 

2.20 

.02 

.64 

5  ■  90 

T 

CARTERSVILLE 

- 

- 

1.09 

.84 

- 

- 

.36 

3,2V 

.33 

,31 

1.64 

CARTERSVULE   3  Sw 

8,30 

.02 

.51 

i  ^89 

•  2B 

2.65 

.02 

.02 

.56 

.08 

1.91 

T 

CEOARTQWN 

9.23 

.52 

2  •  25 

•  62 

2,21 

.90 

1.26 

• 

CMATSWORTH 

.07 

.  10 

1.45 

1 .39 

1.79 

CHICKAHAUCA  PARK 

7!e2 

.06 

1 . 07 

.06 

1 .79 

1.92 

2  .48 

CURRWILLE  2  H 

ll.*-8 

.20 

.18 

2.03 

1.69 

.23 

•  02 

3^  16 

.03 

.72 

3.22 

DALLAS   7  NE 

6.07 

.02 

.47 

•  45 

•  96 

*  50 

2^96 

T 

.71 

.  02 

.03 

1 ,93 

.02 

DALTON 

7.89 

.06 

.03 

1 .  ?0 

•  11 

•  1' 

1  ,76 

.59 

.02 

' '  90 

EMBRY 

B.30 

.55 

2,40 

.  80 

.86 

.  10 

.08 

FAIBMOUNT 

7.81 

T 

.24 

.90 

.40 

[46 

1.71 

.70 

T 

3',3B 

KENSINGTON 

6.52 

.01 

.04 

.07 

1,68 

.32 

.40 

1.66 

T 

.54 

1.76 

KINGSTON 

8.63 

T 

.  15 

,88 

1.30 

.42 

T 

3.01 

.07 

.72 

.05 

2.03 

LA  FAYETTE 

8.46 

.05 

2.16 

.22 

.37 

1.55 

T 

.57 

T 

.03 

3.51 

RESACA 

9.57 

T 

1 ,96 

flINCCO(.n 

7.50 

.05 

.  09 

1,82 

•  55 

.82 

T 

1 ,30 

1.33 

.  04 

1 .50 

ROME 

8.59 

T 

,06 

2  .00 

.12 

.  24 

T 

2.83 

.08 

.80 

.  12 

2.34 

ROME  WSO  AP 

R 

10.22 

.03 

.28 

,31 

1.94 

T 

,30 

.01 

T 

2.31 

.36 

.27 

.43 

3.86 

.12 

SUHHERVILLE   1  S$M 

6.69 

.07 

.12 

2.12 

.43 

T 

2.43 

* 

• 

3.52 

TAYLOftSVILLE 

5.77 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

7.86 

.44 

,10 

.43 

.30 

.13 

2.59 

T 

T 

1.27 

T 

T 

1.62 

.98 

ATHENS  HSO  AP 

8.02 

.01 

1 .00 

.43 

.50 

.  1 3 

.01 

ATLANTA  60LT0N 

7.21 

.  5 1 

.32 

•  30 

07 

2,33 

1 .56 

1,16 

.65 

ATlANTA  WSO  AP 

.32 

T 

1 .32 

1,27 

.62 

.31 

BALL  CRDUND 

8!27 

.  2 1 

1,03 

1.19 

1.92 

1.20 

1 .93 

.01 

BL&IRSVILLE   ExP  STA 

8.81 

.15 

.56 

1.U5 

.70 

.13 

.02 

1.70 

.51 

.32 

.22 

3.45 

BLUE  RIDGE 

6.54 

1 .45 

'an 

T 

T 

1  .62 

T 

.63 

CANTON 

7.97 

T 

.37 

1  ,47 

2  ^36 

T 

.7; 

.  06 

1 . 55 

T 

CLEVELAND 

.01 

2  •  06 

.2] 

.73 

,  25 

COMMERCE  <>  NNH 

7.6* 

.52 

.70 

1 .49 

.07 

2.82 

.  1  4 

T 

.58 

1 .32 

CUMHINC  2  NNE 

9.28 

.58 

•  48 

1.70 

.32 

1.75 

2.35 

.05 

T 

T 

1.20 

.95 

DAHLONEGA 

10.<tO 

• ^ 

.73 

2.48 

*  7lt 

1  •79 

.9] 

.  32 

3.  5*1 

DAWSUNVILLE 

9.07 

.  35 

1.89 

1,20 

T 

2 . 30 

ELLl  JAY 

11.50 

T 

.  60 

•  22 

.82 

T 

T 

1  .98 

T 

1.14 

,  14 

T 

5 . 56 

GAINESVILLE 

8.49 

.46 

l.O*. 

.60 

!l8 

1.93 

2,09 

,07 

.85 

1,07 

HELEN  1  ESE 

11.79 

.21 

2.50 

.20 

2.75 

1.21 

.42 

4.50 

JASPER  1  NNM 

9.49 

.20 

1,60 

.55 

.80 

1.82 

.61 

.  14 

3,77 

MAYSVILLE 

7.30 

.42 

.05 

•  65 

•  03 

1.47 

2,47 

.  13 

.47 

1.61 

MQNRDE 

7.32 

.40 

.08 

■  64 

1.91 

•  7* 

1.93 

1 . 66 

NORCROSS  3  NW 

7.67 

.  50 

•  25 

•  45 

.45 

.  1  5 

3.18 

.02 

1.13 

.  04 

,49 

1.02 

U  OF   GA  PLT   SC lENCE 

FM 

7.90 

.49 

,73 

.52 

l.U 

1.34 

.04 

1 .80 

1.86 

WALESKA 

8.34 

.19 

.80 

1.35 

.17 

.01 

1.93 

.01 

.01 

1.05 

,16 

2.63 

.01 

WINDER   I  SSE 

7,53 

.23 

.12 

.53 

.60 

1.82 

1.17 

•  01 

1  .60 

1.45 

WOODSTOCK 

8.70 

2  .60 

.02 

•  63 

•  0* 

1 .77 

•  08 

»       •  • 

NORTHEAST 

03 

BOWMAN 

.01 

1.65 

.92 

.05 

.62 

2.72 

1 .65 

.02 

CARNESVlLLF    3  N 

10.05 

.29 

.92 

2!  31 

2.06 

1.95 

• 

2.51 

CLAYTON    1  SSW 

T 

,45 

2. 12 

.  17 

.15 

.02 

.02 

T 

1.36 

T 

1.28 

T 

.98 

,SB 

CORNELIA 

8.31 

.22 

,26 

2.26 

,01 

.87 

2.00 

.95 

.16 

,77 

,77 

EL6ERT0N  2  N 

10.47 

1.49 

.04 

1 .40 

2*15 

1,46 

2.21 

.03 

hartwell 

,45 

.  10 

1  ,40 

1 . 00 

• 

1,65 

2.50 

2.00 

1 .90 

.35 

LEXINGTON   I  NW 

.30 

•  51 

1.39 

.31 

.35 

.60 

LINCOLNTON 

5.27 

.25 

.51 

!3( 

.80 

.71 

.19 

.03 

.22 

2.18 

TQCCOA 

7.90 

.11 

.35 

2.09 

.16 

T 

2.02 

.02 

.85 

.12 

.29 

.99 

.89 

WASHINGTON 

5.34 

.30 

•  45 

.06 

,  36 

2.38 

.04 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENa  VISTA 

4.65 

.85 

.73 

.23  .04 

,87 

•  99 

,94 

BUTLER 

.90 

- 

T 

T 

.32 

.  17 

.  10 

K43 

.31 

carrollton 

9.23 

.05 

.  36 

1.18 

.79 

2.62 

1.  16 

.26 

1  .94 

.10 

COLUMBUS  WSO  AP 

.07 

.01 

1.20 

.07 

.22 

.15  T 

.6"' 

.02 

•  25 

T 

1.61 

.26 

CONCORD 

4.66 

.22 

1 .36 

1,66 

.32 

.42 

.68 

oouclasville 

10.82 

.69 

.58 

.06 

.75 

2,55 

1.16 

•  63 

.•»3 

2.71 

1.46 

EXPERIMENT 

6.46 

.  24 

.04 

1 .06 

1 .65 

.54 

.01 

•  0] 

1 .00 

1 .03 

FRANKLIN  2 

B.60 

.24 

.42 

2.09 

.34 

.07 

.  08 

2.61 

1 .77 

GREENVILLE  2  NNW 

HAMILTON  A  W 

5.77 

1 .62 

.52 

.32 

•  06 

.08 

2.6'. 

•  53 

JONESBOftO 

8.21 

.17 

.90 

.16 

•  05 

2.79 

,57 

.07 

1.31 

2.20 

LA  GRANGE 

5.23 

T 

.'•0 

.20 

1.20 

.29 

.10 

1.20 

.10 

.21 

.03 

.65 

.85 

HARSHALLVI lle 

.55 

.20 

MONTEZUMA 

6.52 

.02 

1.05 

.34 

.03 

^25 

.20 

.08 

.64 

3)77 

.10 

NEWNAN 

9.31 

.62 

.75 

.04 

2.73 

.47 

.03 

.65 

2.06 

1.96 

SUNNYSIDE 

6.44 

•  21 

T 

.92 

.22 

.31 

.69 

1.3S 

.62 

.06 

.91 

1.10 

TALBOTTON    1  NE 

4.29 

1.02 

.22 

.40 

.  17 

1 ,60 

.58 

.30 

TALLAPOOSA  2  N 

.04 

.65 

1,76 

.60 

1  .97 

1.10 

.08 

3.25 

TMOMASTHN  2  S 

5.10 

.24 

1 .59 

,05 

.04 

,46 

.20 

,0<. 

.07 

2.16 

.25 

WEST  POINT 

4.87 

.46 

.30 

1.55 

T 

,82 

.  36 

.50 

.  06 

.38 

.42 

WOODBURY 

6.68 

.25 

1 .86 

.  12 

.12 

l.Su 

.42 

.31 

1.50 

.28 

CENTRAL 

05 

aIlEy 

1.59 

.21 

.67 

.02 

.02 

.10 

T 

.36 

.21 

COVINGTON 

7.18 

.20 

.  14 

.67 

.  16 

2.39 

.  26 

1 .45 

1  .91 

DANVILLE 

4.39 

.  10 

1.68 

.30 

.21 

.  30 

1 .80 

DUB  LIN  3  S 

.  14 

1  .97 

.12 

.67 

.70 

.65 

EASTMAN   1  W 

217] 

T 

.53 

1.18 

T 

.17 

T 

T 

T 

•  43 

.32 

.06 

fOKSYTH   1  S 

4.7B 

T 

.26 

1.05 

.07 

T 

.35 

,82 

.06 

.07 

T 

1.79 

.27 

FORT  VALLEY  2  E 

•  10 

T 

.09 

T 

.04 

.30 

.40 

i  .51 

3.29 

.10 

GODFREY  3  NE 

5.10 

.  l9 

.70 

.16 

1.93 

,49 

.96 

.65 

HAHKINSVILLE 

2.53 

.22 

1*10 

T 

T 

.15 

.01 

,01 

.20 

« 

.84 

IRWlNTON  *  WNW 

1.2/ 

.62 

JULIETTE 

5.21 

.^3 

1.05 

T 

.10 

1,27 

T  .01 

.04 

T 

T 

T 

2.00 

.43 

•  06 

MACON  WSO  AP 

R 

4.25 

.07 

,57 

.31 

,04 

.  14 

.34 

.L>4 

2.53 

MILLEOGEVILLE 

3.64 

.13 

,4B 

.01 

T 

.67 

.02 

T 

2.01 

.12 

MONTICELLO 

4.74 

.12 

1.26 

.49 

1.62 

.36 

•  12 

.57 

.16 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

1.83 

.25 

.70 

.40 

.48 

SANDERSVILLE 

3.36 

.22 

1.14 

.07 

.25 

,01 

.r.l 

1.66 

SUOAM 

5.75 

.22 

,46 

.46 

1.13 

.65 

.02 

•  19 

2.60 

SPARTA  3  NW 

4.  24 

.95 

.It 

1,00 

.10 

2.03 

1  loUowing  Staijon  Iad«i. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13     14  15 


IS     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


EAST  CFNTRai.  Oi 

APPLINC   I  NH 
AUGUSTA  HSO  AP 
BROOKLET  1  u 
DOVER 
GIBSON 

I OUISVIILE  3  S 

kETTER 

HIOVULE 

BIOVlLLE  EXP  STA 
nlllEI  »  N 

nlLLHAVEN-KADE  2  SE 
NEMINCTON  2  Hi 
STULXDRE 
SUAINSBORO 
WARRENTON 

WA>NESBORa  2  NE 

•       •  • 

SOUTHnEST  0 

ALBANY  i  SE 
AHERlCuS  *  ENS 
8AINBR10GE 
"tLAKELY 
lAIRQ  2  NNH 

CABlLL  A 
COlOUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAkSON 

DDNALSONVILLt   L  S 

FORT  GAINES 

LUHPRIN  2  SE 

HORCAN  1  H 

HORCAN  9  NM 

PLAINS  Sa  GA  CXP  STA 


SUUm  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COkDELE 

OOUClAS  2  NNE 
FITZGERALD 
HDHERVILLE  3  MSh 
LUMBER  CITY 
nOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  VSE 
QUITMAN  2  SW 
TIFTUN  EXP  STATION 
VAlOOSTA  3  E 


southeast 

alma  faa  ap 
atkinson  2  e 
blackbeard  island 

BRuNSMICK 
BRUNSMICK  FAA  AP 


3.53 
2.63 


2.07 
1.02 
1.7B 


9.61 
2.kB 


1.40 
1.09 


2.19 
.81 
1.92 


7.02 
6.3« 
6.3B 
5.95 
6.»* 

7.29 


3.85 
6.7A 
8.00 
3.85 


8.19 
3.00 
3.2<. 
3.69 


WSM 


OOCTDRTOWN 
FLEMING 
FOlKSTON  3  SH 
FOLKSTON  9  SN 
FORT  STFWART 

CLENNVIllE 
JESUP  8  S 
NAMUNTA 

patterson 
sa^elo  island 

savannah  usda  pl  gron 
savannah  wso  ap 
savannah  bealh 

SURRENCY  2  M'lM 
HAYCRDSS  «  Nf. 


3.30 

3.05 
3.AB 
7.A2 
5.93 
2.95 


1.52 
3.30 
5.85 


.36 
.15 
.04 


.<.2 
.13 
.09 


1.09 
.18  .16 


.5<i 

.01 

.03 

.10 

.77 

45 

!06 

!04 

.81 

!32 

82 

.31 

1.31 

65 

.38 

.03 

.10 

T 

.62 

94 

.U 

T 

1.00 

.50 

.35 

.50 

12 

.04 

.02 

.13 

.10 

.15 

.19 

.53 

30 

.34 

.10 

'.zl 

6! 

.90 

16 

.lu 

.02 

.80 

.34 

2.35 

47 

.63 

.05 

" 

.04 

.66 

1.92 

.60 

1 

47 

'' 

.14 

!o4 

!29 

.45 

3!ol 

.02 

1 

05 

lot 

.16 

.16 

• 

4.02 

.04 

1.44 

42 

T 

.15 

T 

.40 

2.63 

.04 

.40 

48 

T 

.32 

1.66 

3.81 

.14 

63 

.15 

•  2<^ 

1.08 

3.69 

2.80 

30 

T 

.18 

1.20 

.49 

.48 

2.93 

.57 

04 

.22 

.06 

.32 

1.98 

.07 

.62 

1 

04 

.30 

.07 

.64 

.68 

2.45 

T 

.30 

57 

.03 

.49 

.15 

1.70 

2.21 

1.35 

05 

.31 

!l( 

!lO 

1,78 

!25 

2.00 

15 

.  12 

.02 

.11 

2.19 

1.54 

04 

.82 

.48 

.01 

.17 

.82 

.98 

2.00 

11 

.72 

.76 

.01 

1.04 

1.66 

1 .36 

.23 

1.30 

.U 

.70 

.30 

1.10 

.05 

10 

.20 

.69 

3.32 

.12 

1 

70 

.13 

.24 

.65 

.14 

2.12 

.41 

1 

73 

.55 

.02 

.07 

1.22 

.55 

14 

.36 

.05 

.39 

.57 

.57 

02 

.90 

.10 

.10 

.18 

.08 

1.41 

T 

1 

52 

.19 

^82 

.01 

.72 

1.02 

ilic 

i52 

2 

7; 

.09 

.02 

.08 

.15 

!74 

2.20 

i!i< 

loi 

.31 

1 

06 

.29 

.89 

.30 

2.09 

.16 

04 

1.20 

1 

50 

.10 

.12 

T 

.0] 

.04 

.13 

1.4! 

T 

.02 

7< 

.03 

.29 

T 

.03 

.30 

.09 

.12 

1.65 

.22 

76 

1.28 

138 

i07 

!2B 

2 

7( 

!" 

T 

.21 

.15 

.21 

.30 

.25 

1.14 

1 

72 

.22 

.60 

1 

90 

.29 

.03 

.47 

.25 

1 

05 

.05 

.41 

.84 

.76 

4 

94 

.06 

.30 

."12 

.38 

.79 

1.14 

2 

16 

.41 

BE 

.02 

.67 

.37 

1 

04 

.53 

T 

.57 

.51 

77 

1.17 

.12 

1.20 

1.00 

3 

52 

.78 

.79 

.79 

3 

55 

T 

.09 

.02 

.16 

.06 

.04 

.31 

1 

53 

.22 

.04 

.37 

.21 

35 

.13 

.09 

.01 

T 

.08 

.  19 

.19 

24 

.16 

.27 

.06 

66 

.10 

.10 

1.16 

.37 

1 

06 

.25 

.92 

.26 

1.02 

3 

30 

.13 

Sm  mImmm  bo(m  following  Suttoa 
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DAILY  TEMPERATURES  oeorcu 


Station 

Day  of  Month 

a> 
Ol 
m 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7   1  8 

9 

10 

12 

13  1 

14 

IS 

16 

17  j 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Avei 

«         •  » 

NORTHWEST 

01 

ALLAT0DN4  DAM  2 

MAX 

MIN 

61 
43 

79 
54 

73 
61 

68 
40 

71 
39 

73 

40 

70 
66 

75 
56 

70 
57 

77 

52 

64 
53 

86 
54 

78 
47 

72 
45 

74 
47 

69 
40 

73 
42 

71 
39 

73 
44 

64 

56 

72 
50 

78 
51 

85 

64 

85 

60 

78 
54 

62 
55 

65 
64 

82 
63 

81 
59 

78 
55 

81 
65 

76.4 
51.1 

CALHOUN  EXP  STATIO^J 

MAX 
MIN 

S 1 
53 

8 1 
63 

75 
63 

71 
40 

72 
37 

73 
42 

76 
56 

79 
63 

80 
53 

65 

60 

85 
63 

77 
55 

74 
49 

74 
43 

74 
53 

72 
38 

71 
46 

71 
36 

70 
45 

76 
57 

80 
49 

84 

50 

66 
64 

82 
61 

83 

52 

84 
58 

84 
63 

83 
6! 

65 
57 

63 
54 

63 
52 

78.6 
52.6 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

79 
58 

77 
62 

71 
61 

69 
38 

71 
35 

71 
42 

75 
57 

75 
61 

77 
53 

84 
48 

86 
60 

65 
56 

74 
45 

71 
42 

70 
51 

68 
36 

69 
47 

69 
34 

66 
46 

74 
56 

77 
47 

84 
46 

84 
62 

79 
60 

84 
50 

83 
69 

83 
64 

81 
66 

80 
58 

81 
52 

80 
51 

76.7 
51.8 

CED4RT0HN 

MAX 
MIN 

8 1 
51 

78 
62 

75 
60 

71 
40 

74 
36 

73 
43 

76 
54 

79 
70 

79 
55 

67 
50 

69 
61 

62 
47 

83 
51 

74 
42 

71 
50 

73 
38 

72 
47 

74 
37 

71 
46 

75 
54 

79 
49 

85 
50 

87 
62 

84 
61 

80 
52 

84 
59 

84 
63 

84 
62 

60 
57 

64 
53 

83 
53 

79.1 
52.1 

DALLAS   7  NE 

MAX 
MIH 

80 
42 

79 
53 

74 
S3 

69 
44 

70 
34 

72 
40 

74 
50 

76 
54 

75 
53 

77 
44 

66 
50 

87 

50 

81 
44 

72 
44 

76 
40 

70 
37 

70 
37 

70 
35 

72 
40 

66 
47 

73 
48 

77 
47 

63 
49 

84 

65 

76 
52 

60 
58 

61 
60 

64 
60 

80 
57 

77 
53 

81 
53 

76.! 
47.8 

OALTON 

MAX 
MIN 

80 

82 

74 

66 

71 

72 

73 

76 

76 

84 

87 

62 

75 

73 

73 

69 

74 

70 

73 

66 

77 

77 

83 

87 

73 

60 

85 

78 

84 

78 

64 

76.8 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

70 
49 

80 
53 

70 
60 

67 
37 

71 
34 

73 
42 

70 
46 

75 
55 

78 
51 

60 
47 

86 

62 

85 
55 

76 
44 

75 
41 

74 
44 

70 
36 

73 
40 

70 
36 

69 
43 

67 

50 

78 
47 

78 
49 

83 
63 

85 
60 

75 
b2 

60 
56 

84 
64 

80 
62 

65 
56 

85 
51 

63 
49 

76.6 
48.8 

ROME 

MAX 
MIN 

81 
52 

78 
62 

73 
61 

72 
44 

73 
39 

70 
44 

76 
57 

79 
62 

78 
66 

85 

51 

85 
61 

76 
56 

73 
47 

73 
45 

7l 
53 

72 
40 

72 
46 

72 
3« 

73 
46 

74 
47 

78 
51 

92 
51 

84 
63 

77 
60 

81 
53 

83 
59 

84 
62 

82 
63 

82 
59 

8  1 
53 

8  1 
53 

77.5 
52.7 

ROME  MSO  AP 

»          •  • 

MAX 

MIN 

82 
51 

77 
62 

70 
47 

75 
38 

77 
38 

73 
43 

76 
57 

79 
63 

80 
54 

86 
49 

88 
57 

80 
52 

76 
48 

74 
46 

70 
60 

73 
39 

72 
47 

72 

37 

70 
45 

77 
56 

80 
50 

86 
50 

86 
63 

74 
59 

31 
52 

85 
59 

85 

64 

67 
64 

78 
57 

84 
53 

83 
52 

78.6 
51  .7 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPH4RETTA  5  SSH 

MAX 
MIN 

77 
40 

77 
52 

72 
57 

71 
39 

69 
36 

73 
36 

68 

40 

75 
52 

73 
69 

77 
49 

83 
49 

85 
55 

75 
46 

7o 
42 

74 
42 

69 
37 

69 
37 

70 
35 

69 
34 

63 

48 

73 
50 

76 
47 

82 
47 

62 
59 

72 
51 

80 
51 

63 
51 

62 
61 

81 
60 

78 
63 

80 
52 

75.1 
47.3 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

79 
52 

73 
58 

73 
51 

72 
43 

74 
41 

65 
44 

77 
54 

69 
61 

79 
62 

84 
55 

88 
59 

78 
57 

73 
51 

76 
52 

73 
47 

72 
41 

73 
49 

71 
39 

69 
46 

74 
57 

79 
52 

83 
50 

65 

62 

78 
60 

61 
56 

62 
59 

63 
61 

63 
66 

79 
64 

82 
57 

81 
58 

77.0 
53.7 

ATLANTA   HSO  AP 

MAX 
MIN 

76 
54 

72 
58 

73 
50 

70 
42 

73 
43 

70 
46 

74 
54 

73 
62 

78 
67 

64 
55 

66 
57 

76 
56 

71 
53 

74 
50 

69 
49 

70 
39 

72 
50 

69 
41 

65 

47 

7» 

55 

79 
54 

83 
54 

83 
65 

76 
59 

80 
55 

80 
60 

64 

62 

65 
65 

60 
61 

82 
58 

81 
57 

76.2 
53.8 

BLAIRSVILLE  6XP  STA 

MAX 
MIN 

77 
40 

73 
53 

68 
59 

65 
40 

63 
31 

67 
34 

66 
38 

69 
57 

65 
52 

74 
42 

61 
46 

79 
50 

69 
38 

68 
35 

69 
39 

62 
30 

66 
3) 

62 
26 

69 
33 

67 
41 

70 
44 

71 
41 

80 
45 

60 
67 

66 
61 

76 
51 

76 
64 

73 
61 

76 
55 

74 
47 

77 
44 

71.0 
44 .  ? 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

78 
55 

74 
60 

68 
53 

68 
38 

71 
33 

69 

40 

72 
58 

70 
62 

77 
52 

81 
45 

60 
61 

72 
52 

71 
42 

69 
38 

65 

50 

70 
32 

60 
46 

69 
32 

68 

40 

73 
55 

75 
42 

79 
43 

81 
62 

72 
60 

79 

50 

78 
65 

78 
60 

80 
63 

81 
58 

80 
60 

80 
55 

73.7 
50 . 1 

COMMERCE  i,  NNW 

MAX 
MIN 

78 
42 

78 
50 

74 
57 

70 
42 

73 
40 

78 
42 

65 
62 

76 
53 

73 
62 

79 
51 

65 
51 

88 
55 

82 
49 

74 
42 

78 
45 

74 
38 

72 
40 

72 
37 

76 
37 

68 
52 

76 
49 

80 
46 

64 
47 

85 

58 

75 
54 

82 
55 

81 
62 

86 
64 

82 
63 

72 
54 

82 
54 

77.4 

DAHL0N6GA 

MAX 
MIN 

78 
42 

77 
52 

72 
58 

72 
44 

69 
39 

74 
39 

66 
45 

73 
55 

68 
53 

78 
51 

64 
62 

87 
55 

77 
47 

75 
43 

77 
44 

69 
38 

72 
39 

69 
34 

71 
34 

62 
44 

74 
47 

79 
48 

64 
49 

84 
64 

69 
62 

79 
52 

67 
67 

75 
62 

80 
60 

78 
52 

80 
52 

75.3 
48.9 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

78 
50 

78 
56 

70 
62 

68 
42 

68 
37 

76 
43 

67 
48 

73 
56 

69 
57 

76 
51 

81 
56 

65 
55 

76 
47 

71 
43 

73 
48 

69 
39 

69 
45 

68 
37 

68 
43 

63 
50 

73 
48 

75 
48 

80 
53 

81 
59 

71 
53 

78 
58 

60 
63 

76 
66 

79 
59 

76 
54 

79 
52 

74.0 
50.9 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

77 
57 

75 
52 

71 
58 

69 
35 

73 
31 

66 
36 

71 
48 

70 
59 

79 
61 

86 
45 

84 
53 

74 
51 

74 
41 

77 
40 

73 
54 

73 
35 

68 
39 

71 
30 

70 
35 

73 
54 

78 
44 

82 
45 

63 

58 

83 
68 

80 
49 

80 
5! 

73 
62 

79 
62 

79 
57 

81 
46 

80 
48 

75.9 

47.9 

JASPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

76 
56 

72 
>  60 

68 
61 

67 
39 

71 
38 

65 
42 

72 
59 

72 
61 

76 
57 

62 
57 

64 
59 

73 
55 

70 
46 

72 
45 

69 
53 

69 
39 

67 

47 

69 
32 

62 
44 

72 
54 

74 
56 

81 
47 

82 
63 

73 
59 

79 
51 

61 
56 

77 
56 

77 
65 

75 
55 

79 
52 

78 
51 

73.7 
52.1 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
57 

75 
61 

70 
44 

75 
42 

75 
44 

77 
55 

74 
61 

79 
64 

86 
54 

89 
68 

79 
57 

77 
52 

78 
52 

72 
52 

73 
42 

73 
49 

72 
39 

72 
46 

73 
56 

79 
54 

83 

60 

65 

68 

83 
63 

62 
56 

62 
6P 

63 

60 

63 
65 

81 
64 

82 
57 

62 
59 

78.4 
54.9 

WINDER  I  S5E 

•          *  • 

MAX 
MIN 

79 
48 

77 
50 

73 
58 

71 
40 

75 
38 

74 
43 

77 
53 

70 
59 

79 
61 

85 
52 

68 
68 

66 
54 

75 
60 

76 
50 

75 
53 

71 
38 

70 
43 

70 
35 

73 
40 

79 
55 

63 
50 

84 
46 

81 
63 

8  1 
58 

81 
51 

84 

68 

82 
68 

79 
65 

62 
61 

82 
53 

62 
64 

78.2 
61.8 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  I  SSW 

MAX 
MIN 

79 
46 

77 
50 

70 
58 

71 
37 

69 

30 

71 
37 

68 
45 

67 

56 

79 
52 

83 
47 

65 
50 

60 
50 

73 
40 

72 
43 

7l 
51 

70 
37 

67 
38 

68 

30 

68 
36 

71 
52 

78 
42 

81 
48 

80 
67 

78 
56 

80 
46 

78 
50 

67 

60 

74. 1 
46.1 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

76 
49 

74 
55 

71 
55 

68 
36 

74 
36 

73 
35 

72 
52 

69 
58 

80 
52 

83 
47 

85 
57 

76 
53 

75 
42 

76 
40 

74 
48 

68 
35 

68 
45 

69 
32 

66 
42 

73 
48 

78 
45 

81 
47 

84 
64 

81 
57 

80 
51 

8l 
54 

74 
52 

78 
62 

76 
60 

80 
50 

80 
49 

75.6 
48.6 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

79 
47 

7? 
53 

76 
56 

73 
38 

75 
33 

72 
38 

78 
60 

77 
60 

61 
63 

86 
49 

89 
56 

62 
54 

60 
44 

77 
57 

76 
46 

72 
35 

75 
38 

73 
32 

71 
37 

75 
55 

81 
48 

84 
44 

86 
60 

85 
59 

82 
54 

65 
53 

80 
58 

8? 
66 

80 
63 

83 
55 

83 
53 

79.2 
50.1 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

80 
50 

75 
52 

70 
50 

69 
40 

75 
42 

75 
47 

80 
60 

74 
60 

80 
58 

86 
48 

90 
60 

76 
54 

82 
42 

77 
53 

75 
54 

77 
40 

73 
44 

74 
35 

72 
42 

71 
48 

75 
46 

80 
53 

87 
53 

80 
55 

82 
60 

80 
60 

60 
64 

60 
66 

84 
69 

83 
60 

62 
60 

78.3 
51.8 

TDCCOA 

MAX 
MIN 

80 
56 

74 
56 

73 
60 

73 
46 

76 
42 

76 
43 

75 
50 

73 
58 

83 
65 

87 
49 

89 
55 

84 
56 

75 
49 

77 
47 

76 
57 

72 
36 

71 
42 

70 
37 

74 
43 

77 
56 

81 
49 

84 
49 

67 
60 

84 
59 

62 
57 

63 
68 

79 
52 

62 
55 

80 
62 

82 
55 

83 
52 

76.8 
51.6 

WASHINGTON 

•          •  • 

MAX 
MIN 

76 
44 

77 
48 

75 
53 

79 
45 

73 
39 

75 
39 

73 
44 

74 
48 

70 
68 

60 
48 

86 
60 

90 
58 

76 
54 

77 
56 

79 
49 

75 
53 

73 
46 

75 
37 

7  1 
37 

75 
47 

76 
45 

80 
51 

6  1 
51 

83 
65 

79 
57 

82 
68 

64 
59 

74 
54 

64 
63 

80 
58 

82 
55 

77.9 
60.7 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

MAX 
MJN 

BO 
54 

75 

50 

78 
5 

78 

80 

75 
43 

78 
46 

77 

83 
64 

90 

91 

87 

81 

83 

76 
58 

75 

47 

80 
50 

60 
45 

79 
47 

60 

85 

65 

60 

88 
68 

86 
67 

86 

63 
65 

62 

66 

62 
67 

B6 
63 

83 
63 

87 
65 

62.0 

CARRQLLTON 

MAX 
MIN 

80 
51 

78 
51 

76 
59 

70 
39 

75 
36 

73 
41 

76 
52 

76 
61 

79 
57 

87 
47 

86 
68 

64 
55 

74 
49 

73 
43 

72 
53 

72 
36 

72 
42 

73 
36 

72 
43 

76 
54 

80 
48 

85 
49 

67 
62 

63 
59 

82 
56 

61 
57 

82 
68 

78 
63 

79 
59 

83 
53 

84 
53 

76.4 
51.0 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

82 
56 

79 
65 

77 
57 

75 
48 

77 
43 

71 
46 

78 
56 

75 
66 

82 
62 

66 
56 

90 
62 

84 

60 

73 
57 

77 
56 

75 
64 

74 
45 

78 
47 

74 
44 

79 
49 

60 
61 

85 
69 

8! 

60 

89 
71 

81 
63 

77 
59 

63 
66 

87 
66 

88 
67 

79 
66 

84 
62 

66 
62 

80.3 
57.6 

EXPERIMENT 

MAX 

MIN 

78 
56 

78 
58 

75 
60 

74 
43 

72 
44 

75 
48 

71 
54 

78 
58 

73 

62 

60 
54 

84 
59 

87 
57 

78 
55 

72 
53 

74 

52 

70 
41 

71 
49 

75 
41 

70 
48 

68 
54 

77 
53 

80 
54 

84 

57 

87 
00 

78 
57 

60 
62 

80 
63 

83 
64 

85 
56 

78 
58 

81 
58 

77.3 
54.5 

Sa*  R»l«t«oc«  Not*!  foUowlng  Stalion  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


HtY  1973 


Station 

Day  of  Monlh 

« 

0) 

<a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

u 

12 

13  1 

14 

15 

le 

17 

18 

1 

.9| 

.  1 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

GREENVtLLE  2  NN*. 

MAX 
MIN 

Li  GK'NCE 

MAX 

MIN 

60 
51 

79 
61 

78 
61 

72 
39 

76 
36 

76 
41 

77 
41 

76 
64 

80 
64 

86 

50 

90 
61 

89 
55 

78 
52 

78 
48 

79 
49 

73 
38 

76 
44 

75 
38 

73 
44 

70 
57 

82 
53 

87 
52 

86 
52 

87 
62 

81 
53 

83 
63 

66 

62 

87 
64 

64 
63 

64 
55 

85 
56 

80>9 
52.9 

H1RSH41.LVILLE 

MAX 

MIN 

60 
50 

77 
45 

63 
50 

61 

80 
49 

84 

60 

89 
58 

89 
55 

94 

71 

91 
69 

84 
62 

86 
65 

85 
63 

89 
69 

65 

66 

86 
63 

68 

62 

NEWN4N 

MAX 
MIN 

81 

55 

78 
60 

77 
59 

72 
41 

76 
42 

75 
45 

76 
55 

77 
61 

64 

58 

88 
52 

91 
60 

78 
55 

74 
51 

76 
47 

73 
53 

73 
39 

75 
45 

74 

39 

72 
48 

79 
55 

82 
53 

86 
5* 

87 
69 

79 
59 

82 
59 

83 
51 

86 
61 

86 
57 

61 
61 

89 
55 

65 
55 

79.7 
53.1 

SUNNVSIDE 

MAX 

MIN 

78 
5« 

74 
57 

76 
62 

72 
44 

76 
41 

71 
45 

75 
53 

72 
62 

81 
65 

86 
54 

68 
64 

78 
57 

75 
54 

76 
52 

66 

53 

72 
42 

75 
49 

72 
41 

67 
47 

78 
55 

81 
55 

64 

53 

67 

67 

76 
60 

60 
57 

81 

62 

83 
62 

65 
64 

80 
65 

83 
58 

84 
56 

77.9 
59.2 

TALBOTTON  I  NE 

MAX 

MIN 

81 
52 

79 
62 

80 
5S 

73 
47 

77 
36 

73 
40 

80 
52 

78 
47 

83 

70 

88 

52 

91 
61 

as 

56 

79 
57 

79 
59 

74 
54 

75 
39 

61 
47 

75 
45 

75 
47 

64 
53 

85 
53 

85 
50 

69 
69 

81 
63 

80 
53 

85 
60 

86 
66 

66 
74 

84 
56 

83 
56 

84 
56 

81.2 
54.9 

TALL4P0DS4  2  N 

MAX 
MIN 

79 
50 

77 
61 

73 
59 

70 
35 

74 
31 

76 
39 

53 

64 

79 
53 

87 
45 

88 
58 

83 
55 

75 
45 

73 
39 

70 
46 

71 
33 

71 
41 

73 
33 

77 
42 

75 
53 

79 
47 

69 
49 

66 
61 

79 
59 

79 
48 

83 
57 

85 
62 

81 
61 

60 
56 

82 
49 

82 
50 

76.2 
49,4 

TH0H4ST0N  I  S 

MAX 
MIN 

BO 
51 

78 
58 

78 
57 

77 
47 

79 
44 

77 
43 

79 
42 

75 
61 

85 
65 

88 
51 

90 
60 

68 
57 

79 
54 

80 
50 

78 
51 

77 
43 

79 
42 

77 
41 

74 
44 

80 
47 

65 
53 

69 
53 

90 
65 

86 
62 

81 
53 

84 
59 

66 
57 

87 
64 

85 
62 

85 
57 

87 
57 

62.0 
53.2 

WEST  PniNT 

•          •  • 

MAX 
MIN 

♦  5 

50 

52 

42 

45 

39 

72 
50 

78 
50 

52 

82 
60 

55 

91 
57 

79 
55 

70 
49 

79 
50 

75 
40 

76 
40 

60 
40 

45 

72 
53 

80 
42 

65 
45 

68 
55 

69 
60 

60 
50 

61 
55 

63 
64 

68 
65 

88 
64 

83 
62 

66 
58 

60.3 
51.3 

C6NTR4L 

05 

4ILEV 

MAX 

MIN 

80 
55 

60 

83 
48 

73 
45 

76 
48 

57 

92 
63 

89 
61 

83 
60 

Bo 
53 

79 
47 

62 

.47 

62 
48 

51 

84 
59 

56 

87 

60 

9o 
69 

94 

70 

65 

60 

68 
63 

66 
67 

88 
75 

90 

66 

65 
67 

84. 1 
98.4 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

80 
5« 

74 
58 

75 
59 

71 
44 

75 
41 

75 
44 

79 
55 

74 
61 

80 
64 

85 
55 

87 
61 

85 
57 

74 
53 

77 
51 

74 
52 

73 
41 

75 
46 

73 
39 

73 
45 

76 
56 

80 
54 

85 
52 

65 

67 

64 
59 

62 
54 

62 
60 

64 
61 

64 

67 

79 
64 

63 
56 

83 
58 

76.9 
54.5 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

46 

55 

59 

46 

43 

45 

78 
49 

82 
58 

65 

53 

55 

62 

60 

82 
58 

62 
52 

80 
45 

47 

43 

45 

46 

57 

56 

90 
58 

66 

56 

58 

62 

90 
66 

73 

65 

63 

84.1 
55.4 

Eastman  i  w 

MAX 

MIN 

51 

55 

56 

50 

48 

46 

76 
49 

82 
57 

64 

56 

56 

61 

62 

60 

53 

48 

47 

48 

79 
46 

50 

57 

60 

61 

67 

60 

62 

62 

75 

70 

66 

66 

82.4 
57.2 

fORSVTH  1  S 

MAX 
MIN 

8* 

52 

83 

51 

80 
55 

75 
47 

75 
42 

72 
43 

76 
53 

77 
63 

82 
66 

66 
53 

90 
62 

90 
58 

76 
58 

78 
54 

74 
53 

62 
54 

84 
39 

76 
39 

72 
43 

79 
57 

80 
57 

67 
53 

9o 
61 

68 

60 

64 

54 

64 
58 

6  5 
61 

85 
67 

64 

84 
56 

85 
59 

81.8 
54.6 

HAHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

<,! 

6 1 
55 

80 
60 

84 

47 

80 
46 

45 

75 
50 

82 
59 

72 
66 

85 
55 

55 

92 
62 

90 
56 

84 
59 

84 
52 

81 
46 

76 

46 

83 
47 

82 
47 

81 
51 

8  3 
56 

89 
59 

66 

61 

93 
65 

83 
57 

66 

65 

63.7 
54.8 

IRHINTQN  t  HNH 

MAX 
MIN 

77 
46 

77 
48 

82 
47 

83 
46 

85 
43 

84 
41 

79 

77 

83 

86 

92 

90 

83 

80 

76 
46 

75 
47 

81 
46 

80 
47 

64 
48 

86 
50 

86 
44 

MACON  JSD  4P 

MAX 
MIN 

80 
56 

81 

60 

84 

56 

76 
47 

78 
44 

75 
45 

82 
55 

74 
66 

86 
62 

88 
54 

93 
66 

87 
58 

77 
58 

8l 
55 

76 
50 

76 
43 

82 
49 

75 
45 

76 
46 

83 

60 

87 
57 

89 
57 

95 

71 

83 
63 

85 
57 

85 
64 

89 
63 

66 
72 

62 
69 

86 
64 

8  B 
62 

62.9 
57.2 

nilledgevule 

MAX 
MIN 

81 
*! 

78 
51 

77 
56 

82 
44 

74 
38 

76 
38 

72 
41 

80 
50 

71 
65 

8! 

51 

86 
51 

92 
56 

84 
57 

75 
51 

80 
48 

77 
42 

75 
40 

79 
39 

74 
36 

73 
42 

81 
52 

84 
46 

86 
55 

92 
60 

81 
52 

64 
55 

65 
57 

67 
65 

86 
66 

80 
59 

85 
59 

So. 8 
50.5 

honticellq 

MAX 

81 
47 

80 
55 

75 

58 

80 
44 

73 
46 

77 
53 

75 
56 

79 
60 

72 
63 

82 
56 

86 
60 

90 
60 

82 
52 

80 
54 

75 
52 

74 
44 

74 
46 

77 
40 

73 
44 

75 
55 

76 
56 

62 
55 

87 
57 

68 
60 

80 
55 

64 
58 

60 
62 

66 
64 

86 
65 

80 
57 

85 
59 

80.0 
54.7 

SANDERSVllLE 

MAX 
MIN 

78 
54 

77 
58 

82 
60 

72 
45 

74 
40 

74 
44 

80 
55 

77 
64 

63 
65 

85 

55 

90 
64 

69 
68 

62 
59 

79 
55 

76 
50 

74 
45 

78 
46 

77 
40 

74 
45 

80 
56 

83 
56 

86 
54 

91 
68 

90 
64 

83 
58 

84 
60 

86 
62 

66 

75 

65 
66 

64 
61 

85 
59 

81.9 
56.2 

SIL04H 

•          •  • 

MAX 
MIN 

78 
53 

75 
56 

78 
59 

72 
43 

75 
39 

71 
44 

79 
55 

74 
63 

81 
64 

81 
54 

69 
63 

82 
56 

76 
54 

79 
51 

75 

48 

74 

42 

77 
47 

72 
39 

73 
44 

77 
56 

61 
55 

65 

52 

69 
68 

78 
60 

62 
55 

83 
60 

83 
60 

83 
66 

62 
65 

83 
59 

76.9 
54.4 

E4ST  CENTR41. 

06 

4PPLIN0  1  Nh 

MAX 
MIN 

79 
<iB 

78 
50 

77 
56 

81 
44 

74 
39 

75 
40 

69 
47 

81 
56 

70 
62 

83 
53 

67 
55 

90 
58 

82 
56 

70 
50 

79 
48 

76 
42 

74 
44 

38 

73 
40 

78 
45 

52 

63 

50 

67 
52 

87 

62 

83 
58 

85 
55 

86 
57 

69 
64 

67 

80 
59 

64 
60 

6o.O 
51.6 

4UCUST4  WSO  4P 

MAX 
MIN 

49 

77 
54 

83 
55 

74 
46 

7  5 
39 

7 1 
42 

83 
56 

73 
63 

84 
59 

87 
54 

90 
59 

84 
59 

73 
57 

54 

76 
52 

75 
44 

BO 
44 

40 

45 

58 

83 
54 

67 
54 

89 
65 

6  5 
69 

6  9 
56 

86 
55 

64 

9 1 
74 

60 
66 

64 

59 

81.2 
55.1 

BROOKLET  1  H 

MAX 
MIN 

78 
5A 

60 

84 
61 

82 
51 

80 

50 

75 
46 

79 
57 

79 
64 

85 
65 

87 
59 

9  3 
61 

91 
64 

86 
63 

62 

82 
55 

79 
49 

82 
49 

49 

85 

50 

62 
60 

60 

9 1 
59 

95 
69 

8  8 

70 

8  6 
61 

86 
63 

65 

90 
75 

67 

66 

66 

84.9 
59.7 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

79 
49 

78 
58 

84 

62 

82 
44 

74 
43 

75 
44 

83 
59 

81 

62 

84 
64 

87 
56 

9  1 
62 

90 
56 

84 
59 

81 
56 

81 
51 

77 
44 

79 
46 

79 
43 

81 
45 

60 
54 

65 
55 

89 

59 

92 
66 

93 
66 

85 
58 

86 
59 

87 

64 

91 
74 

69 
66 

88 
66 

67 

83.9 
56.9 

H6TTER 

MAX 
MIN 

MIDVILLE  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

79 
52 

79 
58 

83 
64 

82 
47 

73 
49 

75 
49 

82 
57 

79 
66 

82 
65 

87 
62 

91 
65 

91 
63 

89 
61 

62 
59 

62 
52 

77 
45 

60 
48 

79 
46 

6  1 
49 

83 
59 

85 
57 

68 
57 

93 
68 

93 
71 

65 
58 

87 
61 

87 
64 

91 
76 

91 
66 

86 
66 

68 
62 

84.2 
58.6 

MILLEN  I.  N 

MAX 

MIN 

80 
47 

76 
67 

80 

81 
45 

78 

79 

82 

75 
65 

85 
68 

86 
66 

91 

90 
59 

87 
57 

81 
55 

76 
47 

77 

74 

62 

60 

83 
57 

90 
49 

91 
57 

94 
63 

91 
67 

69 

53 

82 
61 

67 

91 
79 

89 
61 

89 
67 

68 
58 

84.0 

NEKINGTON  2  NE 

MAX 

MIN 

78 
55 

79 
60 

80 
62 

80 
52 

77 
48 

75 

50 

78 
60 

79 
60 

86 
68 

88 

53 

95 
65 

94 
66 

65 
65 

60 
63 

63 
55 

62 
49 

83 
49 

76 
51 

85 
54 

82 
63 

83 
53 

90 
66 

96 
73 

88 
66 

89 
65 

64 
66 

86 
68 

94 
74 

92 

75 

90 
70 

89 

66 

84.7 
»l.l 

Sn4IN$B0<>0 

MAX 
MIN 

81 
54 

80 
59 

84 

61 

82 
48 

76 
55 

75 
44 

83 
56 

77 
56 

82 
61 

86 
54 

91 
56 

91 
60 

87 
61 

62 
60 

68 
50 

79 
44 

81 
44 

79 
46 

82 
48 

62 
50 

65 
51 

89 
59 

94 
66 

91 
69 

90 
56 

87 
61 

87 
66 

92 
76 

67 
66 

87 
64 

67 
67 

84.7 
57.1 

!*4RRENT0N 

MAX 
MIN 

83 
46 

83 
52 

78 
59 

84 
46 

76 
45 

79 
40 

78 
50 

82 
56 

71 
64 

86 

55 

69 
52 

92 
58 

91 
59 

71 
54 

82 
50 

82 
48 

76 
45 

76 
42 

77 
43 

75 
47 

80 
55 

84 
59 

89 
55 

90 
61 

62 
57 

85 
57 

66 
59 

67 
59 

86 
67 

81 
61 

85 
60 

62.2 
53.5 

HAVNESBORQ  2  NE 

•          •  • 

MAX 

MIN 

72 
48 

73 
52 

77 
53 

83 
46 

78 
41 

75 
41 

72 
44 

71 
57 

72 
58 

63 
53 

63 
57 

56 

59 

55 

51 

41 

42 

40 

39 

43 

53 

83 
53 

69 
54 

91 
67 

90 
58 

8 1 
50 

66 

51 

86 

63 

90 
61 

65 

60 

52.0 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  J  SE 

MAX 

MIN 

80 
51 

82 
58 

80 

60 

82 

50 

76 
44 

76 
47 

76 
49 

80 
63 

74 
65 

84 
56 

67 
56 

91 
62 

90 
63 

62 
62 

80 
55 

77 
46 

75 
47 

82 
50 

76 
50 

85 
53 

65 

60 

86 
62 

89 
66 

90 
64 

83 
62 

85 

62 

84 
69 

86 
74 

88 
74 

86 
64 

83 
64 

82.7 
56.3 

S*«  B*t*r*oc«  Nolva  roUowtng  SuUon  Ind«K 


-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


HtY  1973 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4  1 

5 

g 

7  j  8 

g 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

IB 

19 

1 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26  1 

27 

26 

29  j 

30 

31 

Avei 

AMERICUS  <>  ENE 

MAX 
MIN 

80 
5B 

78 
59 

82 
59 

76 
46 

78 
47 

74 
49 

79 

76 

82 
65 

86 
58 

91 
63 

86 
62 

80 
60 

80 

56 

80 
51 

76 
46 

82 
92 

77 
49 

83 
49 

81 
63 

86 
59 

89 

59 

91 
67 

86 
62 

81 
61 

83 
64 

69 

64 

89 
79 

82 
65 

82 
65 

86 
65 

62.0 
58.7 

BAINnmoCE 

MAX 

MIN 

87 
53 

83 
61 

89 

56 

78 
48 

79 
43 

4S 

63 

81 

6  8 
64 

89 
57 

96 
58 

94 
69 

90 
63 

63 
63 

79 
53 

79 
47 

86 
47 

81 
52 

88 

51 

88 

64 

89 
64 

92 
68 

95 

71 

86 
65 

91 
65 

87 
62 

68 
65 

90 
75 

90 
69 

83 
68 

90 
64 

66.9 
59,7 

Blskely 

MAX 
MIN 

81 
<>8 

84 
55 

80 
59 

80 
49 

76 
45 

78 
45 

76 

60 

74 
65 

85 
59 

89 
59 

93 
60 

91 
61 

82 
60 

61 
54 

76 
48 

77 
48 

B3 
SO 

79 
53 

86 
53 

86 
64 

86 
64 

91 
68 

91 
62 

80 
62 

65 

87 

86 
65 

85 
66 

83 
65 

83.0 
57.4 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

83 
56 

83 
62 

82 
58 

79 
50 

78 
50 

79 
46 

81 

84 

87 
59 

93 
62 

92 
60 

91 
60 

84 
55 

76 
55 

Bo 
50 

82 
46 

82 
46 

86 
47 

65 
47 

87 
53 

87 
50 

89 
67 

92 
6B 

64 
65 

68 
69 

85 
64 

8? 
64 

87 

72 

68 
66 

88 
64 

86 
63 

85.0 
57.8 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

85 
56 

82 
62 

84 
59 

77 
50 

78 
45 

81 
46 

84 

78 

86 
63 

88 
57 

99 
59 

93 
63 

85 

61 

81 
62 

79 
52 

78 
47 

85 

48 

81 
5* 

68 
52 

89 
63 

69 
63 

90 
69 

94 
68 

88 
62 

90 
63 

8^ 
65 

87 
64 

86 

76 

68 
66 

86 
66 

88 
65 

89.6 
59.6 

CQLOUITT  2  E 

MAX 

81 
52 

84 
59 

81 
58 

83 
48 

76 
45 

7  j 
48 

80 
63 

62 

74 
65 

87 
56 

69 
60 

95 
65 

92 
64 

82 
63 

82 

54 

78 
48 

78 
43 

64 
55 

84 

52 

87 
69 

89 
64 

89 
68 

94 
63 

93 
63 

80 
61 

68 
65 

85 
65 

87 
69 

86 
68 

88 
67 

84 
66 

64.6 

59  •  A 

CUTHBERT 

MAX 

83 
55 

82 
62 

82 
57 

79 
47 

79 
45 

79 
45 

56 

79 

85 
65 

89 
68 

93 
58 

93 
66 

87 
61 

81 
57 

61 
52 

78 
48 

82 
47 

80 
49 

66 
50 

86 
62 

87 
59 

68 
66 

91 
66 

91 
62 

63 
61 

64 
65 

86 
59 

87 
68 

86 
64 

85 
64 

69 
65 

84.6 

FORT  CAINES 

MAX 
MIN 

81 
56 

79 
61 

79 
60 

74 
48 

78 
44 

46 

78 
59 

77 
65 

64 

85 
59 

92 
61 

90 
67 

64 
59 

78 
55 

77 
53 

79 
48 

81 
50 

80 
47 

64 
51 

89 
66 

85 
62 

90 
67 

89 
70 

88 
62 

81 
63 

80 
63 

65 
65 

64 
71 

81 
65 

82 
65 

81 
66 

62.0 
59.4 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

81 
51 

80 
58 

80 
55 

79 
42 

78 
46 

77 
39 

80 
57 

78 
60 

63 
64 

87 
59 

92 
55 

87 
66 

83 

56 

80 
51 

76 
46 

79 
47 

81 
44 

79 
41 

78 
42 

89 

63 

SB 
52 

67 
58 

89 
65 

87 
62 

81 
55 

82 
58 

85 

60 

87 
63 

65 
61 

65 
61 

87 
66 

82.5 
54.9 

MORGAN  1  W 

MAX 

Mm 

PLAINS   SW  CA   EXP  STA 

MAX 

5<. 

80 
59 

60 

80 
46 

74 
47 

77 
46 

72 

76 

72 
62 

8 1 
56 

62 

92 
62 

61 

57 

80 
50 

76 
46 

74 
50 

82 
47 

49 

85 
57 

8 1 
60 

87 
59 

64 
62 

8B 
63 

61 

80 
64 

84 
65 

84 
67 

65 

6 1 
65 

82 
64 

80.6 
57.6 

THOMASVtLLE  «  SE 

*          •  • 

MAX 

85 
52 

84 
61 

84 
56 

84 
51 

80 
47 

61 
44 

64 
56 

64 
64 

85 
62 

88 
58 

93 
58 

93 
59 

84 
57 

84 
61 

83 
55 

78 
50 

83 
47 

87 

53 

69 
52 

90 
61 

91 
63 

91 
69 

88 
63 

69 
68 

65 

67 

89 
69 

86.0 
57.7 

SOUTH  CENTRAL  OB 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 

81 
54 

80 
60 

82 
59 

82 
48 

SO 
47 

76 
5B 

63 

61 

64 
54 

68 
58 

90 
60 

92 
58 

90 
58 

63 
64 

78 
56 

76 
91 

62 
48 

81 
95 

85 

52 

66 
59 

87 
60 

87 

60 

92 
67 

90 
65 

85 

60 

85 
64 

85 
64 

86 
75 

84 
67 

84 
64 

87 
67 

64.3 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 

78 
55 

80 
62 

77 
62 

82 
50 

82 
49 

75 
46 

73 

62 
55 

71 
64 

64 
60 

66 

60 

91 
66 

62 
60 

82 
62 

60 
55 

76 
91 

76 
50 

82 
51 

78 
51 

60 
62 

81 
61 

85 
67 

91 
68 

62 
64 

84 
64 

85 
63 

82 
70 

86 

71 

87 
69 

65 
67 

83 
67 

81.6 

CORDELE 

MAX 

82 
5B 

82 
61 

84 
60 

81 
49 

76 
45 

47 

64 

61 

65 
65 

68 
55 

93 
62 

93 
62 

69 
63 

62 
62 

82 
53 

78 
47 

83 
47 

62 

50 

69 
49 

83 
59 

87 
61 

87 
62 

92 
68 

91 
65 

6! 
61 

67 
64 

SB 
79 

86 
66 

85 
64 

69 
66 

65.2 
59.0 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 

80 
<>8 

80 
50 

79 
56 

84 
52 

75 
55 

76 
57 

74 
59 

83 
6 1 

74 
63 

85 
59 

87 
62 

93 
64 

91 
60 

62 
62 

60 
57 

78 
53 

75 
46 

62 
46 

79 
51 

85 
54 

64 
56 

68 
61 

65 
68 

93 
69 

89 
63 

66 
63 

65 
65 

88 
69 

90 
67 

83 
65 

85 
65 

63.0 

FITZGERALD 

MAX 

81 
58 

81 
62 

82 
62 

81 
51 

76 
50 

74 
53 

62 
60 

80 
64 

84 
64 

86 
62 

92 
67 

92 
68 

69 
63 

81 
63 

79 
57 

76 
92 

62 
54 

80 
93 

84 
56 

84 
62 

86 
63 

86 
67 

92 
71 

91 
68 

86 
69 

67 
65 

86 
65 

86 
70 

67 
69 

66 
66 

66 
67 

84.2 
61.8 

HOMERVILLE  3  WSH 

MAX 

82 
52 

79 
59 

84 
61 

81 
53 

77 
48 

78 
47 

83 
5  8 

82 

86 
62 

87 
60 

93 
59 

92 
59 

89 
61 

86 
65 

61 
55 

77 
92 

82 
46 

80 
52 

86 

52 

69 

63 

87 
60 

87 
67 

92 
66 

89 
66 

en 
63 

86 
63 

87 
64 

88 
79 

65 
74 

82 
67 

89 
65 

84.9 

LUMBER  CITY 

MAX 

82 
47 

80 
55 

80 
58 

84 
48 

76 
48 

78 
46 

77 
46 

83 
56 

79 
64 

89 
57 

86 
56 

92 
62 

90 
60 

83 
60 

82 
53 

80 
50 

77 
47 

83 
47 

80 
49 

89 
50 

82 
59 

88 
60 

86 
62 

94 
69 

86 
62 

86 
63 

86 
62 

68 
66 

90 
76 

84 
66 

85 
66 

83.9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 
59 

B4 
58 

79 
51 

78 
49 

80 
47 

64 
57 

78 
63 

68 
62 

89 
59 

94 
61 

94 
61 

90 
60 

83 
61 

80 
55 

78 
50 

84 
49 

81 
57 

66 
49 

86 
61 

90 
61 

39 
67 

94 

70 

92 
66 

90 
62 

86 
61 

86 
62 

88 

73 

68 
65 

86 
65 

86 
63 

65.7 
59.3 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

82 
53 

81 
59 

83 
58 

81 
52 

77 
46 

77 
46 

63 
57 

61 
64 

66 
62 

67 
59 

93 
59 

92 
62 

90 
61 

86 
64 

80 
53 

77 
50 

82 
46 

81 
53 

64 
50 

69 
61 

68 
59 

89 
67 

92 
67 

90 
67 

86 
62 

86 
64 

86 
64 

88 
74 

85 
68 

86 
65 

88 
65 

84.9 
59.3 

OUITMAN  2  Sw 

MAX 
MIN 

80 
50 

82 
58 

82 
60 

82 
53 

75 
50 

78 
50 

80 
55 

81 
61 

75 
63 

89 
62 

67 
60 

93 
62 

90 
61 

66 
60 

80 
59 

79 
94 

76 
50 

82 
51 

63 
54 

89 
55 

?5 
63 

90 
64 

91 
68 

91 
69 

82 
65 

86 
66 

89 

64 

87 
69 

68 
75 

68 
56 

80 
64 

83.9 
59.7 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

57 

60 

62 

50 

49 

76 
50 

76 

83 

74 
65 

85 
59 

62 

92 
62 

90 
63 

84 
63 

81 
53 

78 
49 

76 
48 

82 
54 

52 

89 

60 

89 
61 

88 
67 

88 
69 

91 
64 

84 
62 

87 
6! 

86 
65 

85 
69 

8  6 
69 

87 
68 

82 
65 

63.2 

60  •  l 

VALOOSTa  3  E 

•          •  • 

MAX 

B6 
54 

85 

57 

S3 
59 

82 
52 

81 
45 

83 
46 

84 
54 

81 
60 

67 
62 

89 
60 

92 
60 

91 
62 

66 
61 

81 
62 

78 
54 

77 
50 

80 
46 

81 
51 

90 
54 

86 
66 

88 
61 

89 
63 

89 
64 

91 
1)5 

86 
65 

87 
63 

86 
64 

66 
74 

86 
72 

84 
68 

88 
65 

65.3 
59,3 

SOUTHEAST  09 

ALMA    FAA  AP 

VIAX 

79 
54 

78 
60 

85 
63 

78 
53 

79 
50 

74 
46 

63 

78 

66 
65 

68 
60 

92 
62 

92 
63 

69 
63 

81 
64 

79 
55 

76 
51 

82 
47 

81 
54 

86 
50 

82 
60 

68 
62 

66 
65 

'2 
69 

6! 
69 

67 
62 

86 
64 

88 
67 

89 
77 

83 
68 

64 
69 

86 
68 

83.9 

blackbearo  island 

MAX 

79 
51 

79 
52 

74 
50 

78 

79 

60 
67 

86 
65 

87 
64 

94 
66 

91 
66 

86 
61 

84 
57 

80 
51 

83 
52 

74 
56 

60 
61 

64 
64 

68 
65 

90 
68 

93 
69 

62 
66 

89 
59 

89 

63 

82 
66 

66 
62 

82 
66 

83.7 

BRUNSWICK 

MAX 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

77 
62 

79 
67 

79 
64 

7* 
54 

72 
52 

77 
50 

77 

79 

67 
66 

65 
67 

96 
67 

94 
67 

84 
66 

81 
68 

85 
63 

79 
55 

65 
53 

71 
57 

61 
56 

66 
64 

69 
65 

90 
66 

90 
69 

66 
69 

66 
68 

84 
64 

82 
66 

95 

74 

84 
67 

84 
67 

67 
67 

83.5 

Fleming 

MAX 

77 
50 

79 
59 

84 
59 

83 
53 

77 
44 

75 
43 

76 
57 

79 
65 

66 
61 

87 
60 

93 
59 

92 
61 

91 
62 

84 
64 

62 
52 

82 
54 

83 

50 

80 
55 

85 
50 

89 
61 

67 
57 

90 
62 

94 
66 

93 
69 

88 
62 

86 
62 

86 
67 

93 
73 

66 
66 

84 

62 

69 
64 

85.7 
59  •  1 

FOLKSTON  9  sw 

MAX 

82 
50 

81 
58 

87 
59 

86 
54 

85 
48 

8 1 
47 

86 
58 

64 

88 
65 

90 
64 

96 
60 

92 
63 

91 
64 

83 
63 

83 
59 

83 
56 

64 
46 

63 
56 

67 

55 

SB 
59 

90 
63 

91 
67 

93 
67 

86 
66 

89 
67 

9l 
64 

91 
62 

93 
72 

86 
68 

94 
65 

90 
64 

87.2 
60.4 

FORT  STEWART 

MAX 

78 
51 

80 
60 

66 
62 

89 
53 

78 
50 

78 
48 

79 
57 

78 
66 

67 
66 

69 
63 

96 
62 

94 
62 

94 
62 

84 
61 

84 
59 

79 
54 

84 

50 

60 
54 

66 
53 

69 
53 

69 
53 

92 
62 

95 
64 

87 
67 

89 
63 

6n 

63 

90 
64 

93 
64 

90 
64 

65 
64 

90 
66 

86.2 
59.4 

glennville 

MAX 
MIN 

80 
55 

80 
60 

85 
6'' 

61 
53 

78 
50 

76 
50 

81 
59 

78 
65 

87 
65 

90 
60 

93 
6! 

92 
64 

90 
64 

82 
62 

83 
57 

79 
52 

83 
51 

60 
53 

87 
53 

65 
64 

87 
62 

91 
64 

96 
66 

90 
69 

69 
64 

69 
63 

88 
67 

91 
74 

68 
70 

85 

64 

90 
64 

65.6 
61.2 

JESUP  S  $ 

MAX 
MIN 

81 
52 

81 
58 

86 
60 

89 

52 

78 
46 

77 
44 

62 
58 

81 
63 

87 
64 

87 
59 

94 
59 

94 
61 

89 
61 

80 
63 

82 
58 

83 
48 

82 
45 

83 
52 

87 
50 

87 
61 

86 
61 

90 
64 

99 
67 

93 
66 

88 
61 

86 
63 

91 
66 

93 
71 

92 
66 

64 
67 

90 
64 

86.3 
59.0 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

80 
53 

80 
57 

89 
60 

82 
53 

79 
47 

76 
45 

84 

57 

62 
64 

86 
66 

88 
61 

93 
58 

92 
62 

89 
64 

86 
64 

82 
59 

78 
51 

81 
45 

60 
55 

84 

51 

85 
63 

87 
64 

87 
67 

91 
68 

90 
69 

66 
66 

85 
63 

89 
65 

90 

72 

90 
63 

82 
67 

66 
67 

85.0 
60.2 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

75 
63 

85 
66 

78 
70 

75 
56 

76 
58 

75 
54 

77 
61 

78 
68 

85 
67 

84 
66 

93 
64 

92 
72 

87 
65 

60 
66 

63 
63 

80 
51 

82 
54 

82 
56 

79 
61 

84 
64 

87 
65 

68 
66 

92 
69 

86 
71 

82 

6'! 

65 

65 

62 
66 

92 
74 

91 
66 

81 
66 

86 
68 

63.4 
64.4 

S««  HelaraDC*  Notak  roUowUig  StaUon  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


CEORCIl 
MAY 


Slalion 


Day  of  Month 


10     11     12     13     U     15     IS     17    IS     19  I  20    21     22    23    24    2S    2S    27    2S    29  30 


SAVANNiH  USD!  PL  CRON 
SAVANNAH  hSO  AP 

Savannah  beach 
surrency  2  mnw 
kaycrdss  ♦  ne 


MAX 

MIN 


MAX 
MOI 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


79 
58 


it  93  93 
61     SI  63 


93 
65 


90  S« 
63  6<. 


85  80 
65  65 


83  80 
67  67 


46     42  «9 


79  83 
52  51 


78  85  SO 
59     59  6'. 


67     93  94 


65  64 

54  62 


80  77 
95  98 


84  82 
43  49 


78  83 
45  49 


69  88 

70  65 


89 
66 


74     76  66 


66.2 
98.7 


84.9 
62.9 


81.3 
64.2 


86.1 
57.7 


89.3 
58.4 


S*«  R«l«r«BC»  NolM  FoUo«lA9  SuU< 
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Ion  lnd«i 


SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
MAY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  fium 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

uns©t 

1.0 

c 

D 
O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50-.99 

o- 

iver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

(U  Q- 
00 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

0 1 

U  1 

1 3 

1' 

Trace 

o 

Q 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Totol 

A  T  U  C  M  C     l.r  C  n  AD 

24 

3.9 

7.5 

23++ 

18 

27 

80 

83 

53 

58 

1 

3 

4 

2 

1 

1 

12 

w 

5.7 

ATi  amta     iicn  AD 
AltANTA    W5U  AH 

26 

4.4 

9.6 

42 

W 

19 

78 

81 

55 

59 

4 

2 

4 

2 

2 

1 

15 

69 

6.2 

Allf^llCTA     i.icn  AD 

AUbUs  1  A    WjU  Ar 

24 

3.5 

7.7 

28  +  + 

30 

11 

76 

77 

46 

56 

3 

2 

5 

0 

1 

0 

11 

6.1 

COLUMBUS  WSO  AP 

26 

1.9 

7.1 

36++ 

36 

11 

85 

84 

53 

55 

3 

4 

4 

1 

2 

0 

14 

5.8 

MACON  WSO  AP 

25 

3.3 

8.6 

33 

NW 

19 

82 

86 

52 

55 

0 

3 

4 

1 

0 

1 

9 

73 

6.1 

ROME  WSO  AP 

2 

2 

7 

0 

1 

2 

14 

SAVANNAH  WSO  AP 

23 

3.8 

7.4 

39 

W 

29 

81 

82 

47 

60 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

68 

5.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORCIi 

HAY  1973 


i  Depth 

<U 

Day  of  month 

O 

Station 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

C4LHQUN  ExP  STiTtON 

HI^ 

67 
60 

68 
6* 

67 
67 

69 
64 

67 
62 

66 
61 

63 
62 

66 

63 

67 
65 

71 
65 

73 
66 

74 

70 

73 
67 

72 
67 

71 
66 

71 
65 

71 
64 

72 
65 

71 
64 

66 
64 

69 
64 

72 
66 

73 

57 

75 
71 

72 
59 

72 
69 

74 

70 

73 
72 

76 
72 

75 
72 

76 

72 

65.3 

EXP6RIHENT 

HI^ 

se 

60 

8$ 
62 

78 
6'i 

80 
55 

84 
54 

90 
59 

77 
58 

77 
60 

74 
65 

8S 
62 

92 

62 

96 
66 

84 
65 

62 
61 

94 
61 

93 

57 

94 

57 

90 

,17 

94 

57 

76 
62 

84 
68 

85 
63 

68 

63 

93 
60 

61 
55 

65 
65 

88 
70 

82 
70 

65 
70 

64 

61 

91 

67 

62.2 

<i 

MA) 

60 

8C 

6'! 

75 

65 

57 

79 
57 

84 
59 

75 
58 

74 
62 

7^ 
67 

83 
64 

6E 
64 

93 
66 

8C 
65 

8C 
62 

6G 
61 

86 
62 

8E 
60 

64 

61 

67 
61 

7j 
64 

7^ 
65 

79 
64 

6! 
55 

90 
70 

7( 
65 

6  ] 
66 

7C 

7( 
70 

6  ] 
72 

60 
64 

81 
68 

81.5 

g 

Nl^ 

76 

7<1 
66 

72 
66 

71 

7- 

77 
6 1 

77 
6 1 

7C 

69 
6'i 

77 
67 

ec 

65 

7C 

76 

67 

74 

67 

79 

79 

67 

80 
65 

78 
67 

79 
65 

7C 

74 

74 

67 

78 
57 

62 

72 

75 
6£ 

75 
6f 

75 

7f 

73 
7  J 

76 
72 

76 

70 

80 
5y 

76.0 
66.6 

HAMKINSVKLE 

MI^ 

7« 

7'! 

73 

75 

75 

61 

75 

76 
67 

T: 

7C 

76 

61 

80 
6' 

SO 
74 

eo 

7C 

77 
7 1 

77 

7t 

80 
69 

79 

76 

69 

7( 

7( 

78 
7[ 

7i 

61 
74 

79 

- 

- 

- 

- 

81 
7i 

84 
74 

69.0 

HONERVILLE  3  WSW 

MAX 

MIN 

63 
62 

82 

76 

67 

62 

62 

62 

78 
67 

8; 

73 
69 

85 
69 

88 
70 

89 
69 

90 
72 

68 
73 

83 

85 

85 
65 

ee 

6$ 
67 

90 
6C 

81 

6! 

6! 

91 

6i 

69 

62 

65 
75 

79 
74 

83 
74 

84.4 
69.1 

MIOVILLE   EXP,  ST4TIDN 

MAX 
MI^ 

7S 
6t 

75 
68 

8C 
68 

80 
64 

79 
62 

70 
51 

81 
66 

71 
69 

80 
69 

85 
66 

87 
71 

87 
71 

64 
75 

82 
72 

85 
72 

85 
67 

80 
68 

85 
67 

83 
66 

81 
69 

80 
68 

68 
65 

69 
76 

83 
76 

84 
72 

84 
72 

83 
75 

80 
76 

80 
75 

87 
76 

90 
75 

62.  1 
69.5 

PLAINS  Sh  OA  EXP  ST4 

MAX 
MI^ 

63 

90 
69 

61 
71 

en 

65 

68 
63 

92 
65 

78 
69 

83 
59 

74 
72 

64 
69 

93 
66 

97 
73 

97 
76 

94 
73 

94 
72 

90 
69 

91 
69 

90 
69 

94 
69 

92 
71 

88 
75 

94 
75 

69 
77 

96 
76 

84 
73 

85 
71 

90 
73 

8? 
73 

63 
77 

84 
75 

89 
75 

68.5 
71.1 

TIFTQN  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

91, 
5« 

9<i 

61 

99 
6S 

95 
5B 

95 
57 

97 
57 

81 
59 

90 
62 

72 
66 

90 
65 

96 
64 

102 
66 

101 
68 

101 
68 

95 
64 

97 
62 

96 
60 

95 
61 

99 
64 

96 
64 

93 
67 

100 
66 

97 
72 

102 
72 

101 
67 

95 

57 

99 
69 

61 
70 

65 
72 

87 

70 

68 
68 

93.7 
64.7 

<i 

MAX 

Hit. 

87 
60 

86 

66 

64 
69 

es 
6: 

87 
64 

90 
64 

78 
65 

84 

67 

72 
70 

87 
69 

90 
68 

95 
71 

94 
74 

94 
74 

89 

70 

91 
69 

90 
68 

90 
66 

92 
70 

91 
70 

87 
72 

92 
71 

91 
75 

95 
75 

95 
72 

88 
72 

90 
73 

80 
73 

83 
75 

84 

75 

66 
73 

68.  1 
70.0 

8 

MAX 

Mit. 

7( 

63 

76 
66 

75 

69 

79 
6t 

79 
67 

80 
67 

72 
68 

76 
67 

70 
70 

79 
69 

60 
69 

84 
72 

84 
74 

64 
74 

eo 
72 

82 
71 

82 
70 

el 
70 

"3 

72 

62 
72 

60 
72 

63 
72 

83 
75 

86 
79 

66 
74 

60 
72 

60 
72 

77 
73 

78 
75 

79 
76 

60 
75 

79.9 
71.1 

Sec  Reference  Notes  Following  Station  index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MAY  1973 


Day 

Of  Month 

3  01 

Statton 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      •  « 

NORTHWEST  01 

4LLAT0DNA  DAM  2 

EVAP 

.20 

.21 

.0; 

.08 

.24 

.14 

.09 

.10 

.13 

.17 

.24 

.13 

.17 

.22 

.2C 

.18 

.n 

.1! 

. 

.05 

.2C 

.19 

.18 

.08 

.14 

.07 

_ 

.IC 

.1! 

.25 

4. 726 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

■  2( 

•  15 

•  1' 

•  26 

,24 

.  0' 

.  26 

.4! 

•  li 

.27 

.29 

■  35 

.24 

.25 

.18 

.01 

.27 

.  1 ! 

.2C 

*  Ol 

W1N[ 

2" 

4; 

( 

( 

■ 

4* 

39 

Ij 

^, 

i; 

12 

24 

5^ 

1: 

3C 

C 

c 

22 

s 

e 

89 

IS 

2e 

; 

2; 

6' 

57 

2) 

*2 

"'l 

632 

MAX 

8' 

8j 

T 

7( 

71 

6( 

6C 

8! 

gj 

8f 

8f 

82l  80 

82 

8( 

6 . 

81 

75 

87 

9C 

9C 

81 

81 

8C 

61 

8' 

9C 

92 

63.4 

HIN 

62 

bit 

69 

53 

91 

90 

91 

91 

91 

92 

52 

92 

96 

37 

54 

51 

51 

91 

56 

9" 

61 

63 

7B 

68 

62 

98 

67 

6" 

67 

6t 

64 

98.9 

•      •  • 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  GA  PlT  science  FH 

EVAP 

•  0' 

.Of 

.  1; 

36 

20 

•  12 

.13 

.22 

.  3S 

.31 

.26 

.02 

.22 

.26 

.16 

.23 

.31 

.27 

.25 

.14 

.  17 

.41 

.44 

7  •  006 

WIND 

3( 

5; 

64 

lis 

3" 

2  ] 

'  St 

9] 

63 

32 

8' 

8] 

63 

47 

97 

43 

91 

33 

32 

ei 

68 

39 

76 

116 

6: 

25 

72 

141 

63 

63,  58 

2031 

MAX 

6j 

6] 

7* 

7j 

60 

7S 

8c 

7"; 

6' 

6S 

9] 

8' 

80 

87 

79 

85 

80 

81 

75 

77 

64 

61 

87 

85 

81 

8i 

67  87 

MIN 

96 

61 

62 

47 

46 

50 

57 

62 

66 

59 

65 

60 

95 

94 

93 

45 

52 

49 

55 

97 

99 

56 

68 

63 

91 

61 

65 

6^ 

6( 

62 

63 

98.4 

WEST  CENTRAL  0« 

EXPERIMENT 

EVAP 

1 3] 

•  26 

•  12 

.  23 

•  2" 

.  0( 

.32 

,07 

.31 

•  27 

2{ 

.  38 

.21 

.  14 

.26 

.  2{ 

.21 

.17 

.28 

.24 

.52 

.  20 

.24 

.  16 

.38 

.20 

.27 

7.69B 

WIND 

7( 

92 

80 

80 

60 

30 

35 

109 

100 

*S 

55 

at 

60 

15 

48 

92 

40 

75 

30 

65 

39 

30 

63 

112 

100 

30 

75 

160 

95 

63 

27 

2019 

MAX 

82 

78 

7< 

7J 

78 

82 

78 

7! 

72 

68 

9C 

92 

82 

76 

8C 

82 

68 

83 

85 

68 

90 

60 

65 

63 

81 

89 

83 

89 

61.6 

MIN 

5- 

4; 

9G 

61 

6 1 

61 

96 

96 

9^ 

4' 

56 

97 

6: 

62 

62 

62 

6( 

51 

66 

6" 

64 

65 

98.7 

•      •  • 

CENTRAL  05 

AIlEY 

EVAP 

•  23 

.31 

•  38 

.13 

.17 

'20 

.27 

.  33 

.  17 

.21 

.  19 

.13 

.  13 

.22 

•  31 

.  1  { 

■  2( 

.15 

.  2  J 

.34 

HIND 

16 

«3 

* 

52 

* 

« 

* 

« 

* 

172 

12 

6 

'11 

21 

38 

16 

16 

26 

32 

7 

25 

46 

34 

17 

23 

64 

« 

91 

13 

783 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

•  21 

.  2 1 

•  1* 

.24 

.22 

.21 

.  06 

.31 

00 

28 

3G 

.27 

.27 

.42 

.30 

.32 

.26 

.23 

.21 

.24 

.  19 

.32 

.14 

.14 

.17 

.  2C 

.  24 

.17 

.17 

6.67 

WINC 

16 

41 

14 

56 

45 

21 

31 

45 

23 

• 

41 

91 

48 

'  31 

95 

40 

66 

32 

99 

4S 

2S 

46 

74 

6  ] 

36 

43 

126 

40 

41 

MAX 

92 

9C 

91 

93 

67 

9C 

76 

68 

71 

9S 

97 

96 

95 

92 

87 

87 

86 

87 

9] 

93 

8E 

94 

94 

9- 

St 

92 

96 

8* 

8S 

90 

90 

90^0 

MIN 

5* 

59 

62 

94 

91 

50 

94 

58 

63 

62 

62 

64 

63 

60 

96 

51 

50 

53 

53 

97 

64 

64 

69 

66 

63 

63 

66 

66 

71 

70 

68 

60.2 

*      •  • 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  HSO  AP 

EVAP 

.17 

.11 

.24 

.32 

.28 

.18 

.29 

.21 

.20 

.30 

.37 

.37 

.29 

.13 

.34 

.31 

.39 

.31 

.27 

.29 

.13 

.38 

.30 

.18 

.37 

.35 

.22 

.40 

• 

.33 

.27 

8.22 

WIND 

92 

56 

89 

101 

91 

37 

77 

124 

92 

42 

78 

64 

47 

96 

97 

43 

62 

87 

45 

109 

91 

47 

106 

135 

66 

65 

91 

161 

125 

112 

73 

2421 

MAX 

SI 

78 

89 

82 

83 

78 

80 

80 

90 

92 

93 

94 

91 

82 

65 

89 

85 

84 

88 

62 

90 

92 

94 

87 

89 

92  91 

92 

67 

69 

92 

86.7 

MIN 

98 

62 

64 

56 

90 

52 

99 

64 

66 

66 

63 

66 

66 

64 

63 

53 

94 

53 

56 

61 

62 

66 

66 

68 

63 

65 

68 

72 

69 

66 

66 

62.2 

» 

i 

I 

! 

i 
j 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCDX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

: 

MRS.   MARY  E.  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

00^(1 

01 

BARTDW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

: 

JACK  W  BIRD 

AOEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

CQDKE  CQ.   FORESTRY  UNIT 

AILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

11 

82 

34 

233 

8A 

8A 

SA 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHA   EXP  STATION 

0131 

08 

BERRI  EN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  Ei  HOLLAND 

A  1  0 
u  1  H  y 

07 

DOUGHERTY 

^ 

3  1 

9  C 

84 

0  8 

1  RCS 
1  o  U 

7  A 
'  ft 

7A 

TQMMIE  BRANTLEY 

ALLATOONA   DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  GF  ENGINEERS 

ALMA   FAA  AP 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

: 

TEDDY  R.   WALKER/  SR. 

AMERICUS  'i  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

: 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY. 

APPLING  1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

CtOb 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J,  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

09 

BRANTLEY 

1 

1  s 

3  1 

8  \ 

49 

7ri 

'  \J 

7  A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  BDLTQN 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA   WSQ  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHFR  SERVICE 

AUGUSTA  WSQ  AP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

145 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRIOGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

: 

H 

MRS,   MARY  E.   H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1100 

7A 

MRS,   ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE 

0746 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

8A 

MRS.   H,   E.  WARMACK 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

U 

32 

09 

81 

58 

185 

: 

MRS   GRACE   F  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTDSH 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U.S.  FISH  t  WLOLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

1 IKI  T  nw 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

uCUKuiA     nilN(     CAT*  jlM» 

D  1   A  V  C  1  V 

0979 

07 

EARLY 

3  \ 

7  3 

84 

57 

J  u  w 

7  A 

7A 

H 

LQWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

p.  B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GARNETT  H,  BARTON 

BROOKLET   1  M 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.  C.  CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

9P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

9P 

: 

H 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

: 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNW 

1463 

07 

GRADY 

6 

30 

54 

84 

13 

265 

6P 

6P 

H 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

1  474 

n  1 

GORDON 

34 

7  9 

64 

58 

O  7 

6P 

6P 

NW  GA,   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

: 

JOHN  T.  HQLBROOK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKLIN 

14 

34 

26 

83 

14 

900 

7A 

: 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

carrolltqn 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

: 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

cartersville 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE   3  SW 

1670 

01 

BARTDW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE   SPGS  li  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

: 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

LnAliWUKIM 

1856 

0 1 

MURRAY 

1 2 

46 

Q  A 

Oh 

4  7 

765 

7  A 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

: 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

9P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS,   FANNIE  M.   Q  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE   4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

D  r  w  P 

^*  1  IS  c 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

COOL lOGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

: 

C,    W.    ELLINGTON/  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK   L.  CHAPMAN 

GUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

MILES  M,  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS,  AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  QF  CUTHBERT 

DAHLQNEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS,   JOE  W.  WOODWARD 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E,  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7A 

c 

H 

L    DOUGLAS  GRIrrlTH 

DALTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS   ANNA  C  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL  T,  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

3«. 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.   THELMA  F.  COX 

OOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.   C.  THOMPSON 
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u 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83  53 

256 

: 

MRS.   SARA  L.  HILL 

DDNiLSDNVlLLE   I  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

64  53 

135 

8A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

31 

82  51 

240 

7A 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84  45 

1219 

8A 

LEONA  61  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81  43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82  54 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

L AUKENS 

10 

32 

32 

82  54 

190 

: 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83  12 

400 

8A 

8A 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84  44 

305 

C 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82  52 

540 

5P 

7A 

A.  D.  MC  CLAIN 

ELLIJAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

42 

84  30 

1440 

7A 

ALFORD  C.  DOVER 

EMBRY 

3U7 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84  59 

1200 

8A 

MISS   JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

lOA 

GH 

U.   OF  GA,   EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84  42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82  34 

115 

: 

ST.  REGIS  PAPER  CD. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83  15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

1    T  Q  C  D  T  U 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81  25 

20 

4P 

4P 

:  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTQN  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82  02 

30 

8  A 

LOTT  W,  TURNER 

FOLKSTQN  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82  08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83  57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85  03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.    MAYME   R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

11 

31 

52 

81  37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83  52 

490 

6P 

H 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85  05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83  51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

11 

33 

1^ 

82  36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

CI   C  M  M  V/  T  1   1  C 

3754 

09 

T  A  T  T  M  A  1  1 

(ATI  InAL  L 

1 

31 

56 

81  55 

170 

6P 

6P 

H 

DUN   Pa  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

lui  n  n  AM 

MURGAN 

10 

33 

28 

83  27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MER I  WETHER 

6 

33 

03 

84  43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  A  W 

4033 

04 

HARR I S 

3 

32 

45 

84  56 

660 

7A 

: 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84  34 

840 

: 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82  55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D,  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83  28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82  36 

250 

: 

K,  BYRON  SANDERS 

HELEN  1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83  43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER   L.  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82  48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTuN  H  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83  14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83  51 

430 

: 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84  27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84  26 

1512 

: 

AMICALDLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81  53 

100 

: 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81  53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  e  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84  15 

1310 

: 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAJD 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84  21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83  47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85  22 

850 

7A 

TVA-722 

K I NGSTQN 

4854 

01 

BARTPW 

5 

34 

14 

84  56 

730 

7A 

MRS,   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTc 

4941 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85  17 

820 

8A 

8A 

:  H 

CHARLES  M,  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85  01 

715 

5P 

7A 

:  H 

RAY  J,  RELIHAN 

LEXINGTON  1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83  08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  A,  CAREY 

LINCDLNTQH 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82  28 

510 

8A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

11 

32 

56 

82  24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCQCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82  41 

120 

7A 

7A 

H 

MRS,   NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84  47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T,  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83  39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

MACON 

^ 

•5  C 

i  1 

ts  D 

3  P 

1^ 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSV I  LLC 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

63  34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

5811 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

82  04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

midville 

5858 

06 

BURKE 

11 

32 

50 

82  14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE   EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32 

53 

82  12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA,   BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83  15 

360 

7A 

7A 

H 

H.   LOUIS  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

11 

32 

52 

81  58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81  30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

597^ 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83  43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84  01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLB 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83  41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84  37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB,   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84  38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLOUITT 

16 

31 

10 

83  45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNQN  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82  38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES! 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

U 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  PULK 

NEWNAN 

6335 

04 

CnwETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES   Ol    HARDINi  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7A 

MRS   MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATI/  T  M  C  n  M 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

c 

/"nit  MTV  A/»CMT 

CUUINTT  AGfcNl 

PLAINS   SW   GA   EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8  A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7  A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  SW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

46 

83 

34 

180 

7A 

7A 

H 

LAMAR  K  HAYES 

RESACA 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

596 

6P 

8A 

H 

WILLIAM  M,  TOWERS/  III 

ROME   8  SW 

R 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP 

R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

Ml*  TMTnCU 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

II       Pa        MaDTMC     QTn  iaq 

U.    bA.    MAKINE    BiU.  LAD. 

SAVANNAH  USDA   PL  GRON 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

8  1 

16 

22 

8  A 

8  A 

H 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WSD  AP 

R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

8  1 

12 

46 

MID 

MIO 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILDAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS,  MABEL  C.  CRUMPTDN 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

11 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

: 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMDRE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

255 

7A 

JESSE  W,  RAUTON 

SUMMERVILLE  1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  0,  BOWMAN 

SUNNYS I DE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBRDOKS 

SURRENCY   2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBDRO 

8496 

06 

EMANUEL 

11 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO   STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34 

58 

84 

13 

1800 

TVA-129 

SYLVAN  I  A 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32 

45 

8  1 

39 

254 

LLOYD  H,  BAZEMORE 

TALBQTTON  1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TALLAPOOSA  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33 

46 

85 

18 

980 

6P 

6P 

H 

JACK  CROCKER 

TAYLQRSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

"'lO 

7A 

THOMAS  F,  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

: 

CECIL  HARRIS 

THOMASTDN  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  ^  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTDN  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

28 

83 

31 

360 

8A 

8A 

«A 

GH 

GA.CSTLtPLAIN  EXP.  STA. 

TOCCQA 

8740 

03 

iTcfHfcNS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HcNRY  nCUUNALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

: 

TV A- 15^ 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UN IV  QF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDQSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO   STATION  WJEM 

VALDOSTA  A  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE   Bi  SMITH 

WARRENTQN 

9141 

06 

WARREN 

11 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  Ci   WHEELER*  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

W I LKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T,  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  Ng 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

11 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  8.   LANIER/  JR. 

WINDER  1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

: 

H 

CECIL  H,  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8A 

ALVIN  A,  SIMS 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 

*  DRAINAGE  CODE: 


1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT  7-HIWASSEE 
8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE     11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA  13-SATILLA 
14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Calhoun  Exp  Station 

Experiment 

Hawkinsville 

Homerville  3  WSW  : 
Midville  Exp  Station 
Plains  SW  Ga  Exp  Station; 
Tifton  Exp  Station 


Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 
feet  around  thermometers .     Direc tions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 
temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 
meters  unknown. 

Gray  sand  soil,  cover  unknown.  Slope  1-2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 
Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 
Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.   Model  1120. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 


D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^  


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801 .       Attn:     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Center 
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us.  MAIL 


FIRST  CLAS 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


GEORGIA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HI..HFST  TEMPPRATURf 
SAV^^NNAH  USaA  PL  GRDN  99       DATE  16 

LOWEST  TFKPERATUKE 
TGCCOA  47       DATF  01 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
DDUGLaS   2   N;mE  1 3.09 

LE-cST  tqtaL  PRECIPITATION 
biJENA  V)5TA  1.04 


GREATEST   1   DAY  PKECIPITATION 
APEL   ?   S  5,34     DATE  11 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  "o«ou 


SlaUoa 

Temperature 

Precipitation 

'J 
5  1 
**■ 

s,i 

Average 

Departure 
From  Normal 

ja 

2 

Dale 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1. 00  or  More 

-si 

"1 

*       *  * 

NORTHWEST  01 

ALLATDONA   DAM  2 

86.0 

65.5 

75.8 

91 

22  + 

59 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

7.36 

1.85 

6 

.0 

0 

10 

6 

2 

CALHOUN  EXP  STATION 

87.7 

65.0 

76.4 

93 

19 

59 

29 

0 

5 

0 

0 

0 

5.20 

2.12 

6 

.0 

0 

5 

4 

2 

C ARTER5V I LLE 

66  ■  0 

6*, .  5 

75,3 

93 

19 

56 

24 

0 

2 

0 

0 

0 

5*07 

2.05 

5 

.0 

0 

6 

3 

2 

CEDARTOWN 

87.2 

64.6 

75,9 

91 

19 

59 

24  + 

0 

Q 

7.16 

1,76 

7 

.0 

0 

10 

5 

2 

DALLAS   7  NE 

85.2 

62.9 

74,1 

92 

20 

55 

1 

0 

1 

0 

0 

8 

2.61 

.74 

22 

.0 

0 

7 

1 

0 

DALTON 

87.0 

M 

M 

92 

22  + 

0 

8 

0 

0 

0 

5.97 

1,25 

16 

.0 

0 

10 

5 

2 

LA  FAYETTE 

ROME 

Si,, 9 

65,1 

75.0 

-  2.6 

89 

19 

60 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

6.35 

2.38 

1,72 

20 

.0 

0 

9 

5 

2 

ROME  WSO  AP 

R 

88.6 

67.0 

77.9 

1.5 

94 

19 

62 

29  + 

0 

15 

0 

0 

5.40 

1 .64 

2,03 

6 

.0 

0 

10 

5 

1 

DIVISION 

75.8 

-  1.2 

5.65 

1.90 

.0 

*       •  « 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 

64.5 

62.5 

73.5 

89 

20 

52 

\ 

0 

0 

0 

0 

0 

4.45 

1.53 

29 

.0 

0 

7 

2 

2 

ATHENS   WSD  AP 

85.', 

66,2 

75,6 

-  1,6 

90 

18  + 

59 

\ 

0 

2 

0 

0 

0 

3.18 

-  .70 

.92 

6 

.0 

0 

e 

1 

0 

ATLANTA  WSD  AP 

R 

84.5 

66,6 

75.6 

-  1.0 

69 

18 

63 

25  + 

0 

0 

3.35 

-  .48 

1.41 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

blairsville  exp  sta 

60.  1 

59.3 

69.7 

-  1.2 

85 

19 

49 

3 

0 

8 

0 

0 

7.51 

3.74 

1.62 

1  7 

.  0 

1 1 

6 

2 

BLUE  RIDGE 

62.0 

60.9 

71,5 

67 

20  + 

50 

} 

1 

0 

0 

0 

0 

7.57 

1.62 

5 

.0 

0 

13 

5 

2 

COMMERCE   4  NNW 

86.1 

63,5 

74,8 

92 

27 

57 

0 

4 

0 

0 

0 

6.63 

1,60 

20 

.0 

0 

u 

5 

2 

OAHLDNEGA 

83. i. 

62.1 

72,8 

-  1.5 

88 

19  + 

53 

\ 

0 

0 

8.34 

4.60 

3.  16 

6 

.0 

0 

14 

4 

2 

GAINESVILLE 

81.9 

64,3 

73,1 

-  2.5 

86 

19  + 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

3.84 

.06 

1,08 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

HELEN  1  ESE 

82.1 

60,6 

71,4 

89 

19  + 

52 

0 

0 

0 

0 

0 

7.45 

1,82 

1  2 

.  0 

0 

1 1 

7 

2 

JASPER  1  NNW 

62.8 

63.6 

73,2 

69 

17 

55 

\ 

0 

0 

6 

0 

0 

5.56 

1  ,40 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

U  OF  GA  PlT  science  FM 

65.9 

65,9 

75,9 

91 

18+ 

60 

0 

2 

0 

0 

0 

4.79 

,83 

19 

.0 

0 

11 

5 

0 

WINDER  1  SSE 

81,. <, 

63.6 

74,0 

90 

19  + 

57 

0 

3 

0 

0 

0 

7.18 

2,30 

6 

.0 

0 

10 

5 

2 

DIVISION 

73,4 

-  2.4 

5.84 

2.09 

.0 

*       *  a 

NORTHEAST  03 

CLAYTON   1  SSW 

82, 2M 

60. 3M 

71. 3M 

.6 

67 

17 

1 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

CORNELIA 

62.3 

61.7 

72.0 

-  2.3 

89 

18 

54 

24 

0 

0 

0 

0 

0 

6.12 

1.80 

1,28 

6 

.0 

0 

12 

5 

2 

ELBERTQN  2  N 

66.8 

63.2 

75.0 

92 

17 

55 

1 

0 

6 

0 

0 

0 

4.79 

1 , 30 

6 

.  0 

0 

10 

3 

1 

HARTWELL 

86. i. 

66,9 

76.7 

-  1.3 

93 

23 

64 

26  + 

0 

5 

8 

0 

0 

6.70 

3.35 

3.0! 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

TOCCOA 

64.6 

62,7 

73.8 

-  2.9 

9 1 

18 

47 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

5.16 

1,12 

,93 

6 

.0 

0 

11 

4 

0 

WASHINGTON 

86.3 

63,6 

75.0 

-  3,4 

93 

16 

57 

4 

0 

4 

0 

0 

6.56 

2.78 

1.77 

29 

.0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

74,0 

-  2,1 

5.87 

1.85 

.0 

*       *  * 

WEST  CENTRAL  0« 

BUENA  VISTA 

91.2 

66,6 

79,0 

98 

16 

57 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

1 .04 

.79 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

CARRDLLTDN 

87.0 

63,5 

75,3 

92 

19 

56 

24 

0 

5 

0 

0 

8 

2.37 

.46 

8 

.0 

0 

7 

0 

0 

COLUMBUS   WSO  AP 

R 

86,3 

69.0 

76,7 

-  ,7 

93 

30 

63 

26 

0 

U 

6 

0 

8 

4.42 

.74 

1.68 

17 

.0 

0 

9 

3 

1 

EXPERIMENT 

65.2 

66.3 

75.8 

9  1 

20 

60 

26 

0 

2 

8 

0 

0 

3.26 

1.03 

21 

.0 

0 

9 

1 

1 

GREENVILLE   2  NNW 

LA  GRANGE 

66.6 

64,8 

75.8 

91 

30  + 

58 

26+ 

0 

4 

0 

0 

0 

4.62 

1.12 

4 

.  0 

0 

10 

3 

2 

MARSHALLVILLE 

89.2 

68,1 

78.7 

94 

:  t, 

53 

30  + 

0 

14 

0 

0 

0 

3 . 87 

1.35 

19 

.  0 

0 

7 

3 

2 

NEWNAN 

67,6 

64.9 

76,3 

-  1.3 

93 

30 

50 

25  + 

0 

8 

0 

0 

8 

3.52 

■  43 

.66 

13 

.0 

0 

1 1 

2 

0 

SUNNYSIDE 

76,0 

-  1,9 

9  1 

30 

59 

26 

0 

6 

6 

0 

0 

1.93 

-  2.22 

,55 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

TALBOTTON  I  NE 

86.1 

64)7 

76,4 

94 

19 

55 

26+ 

0 

14 

6 

0 

8 

1.46 

,dO 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

TALLAPOOSA   2  N 

65 . 3 

62.6 

74 . 1 

,6 

90 

19 

54 

24 

0 

1 

8 

0 

8 

7.00 

3,22 

2,22 

20 

.  0 

0 

6 

2 

THOMASTON  2  S 

68.3 

64.8 

76.6 

94 

30+ 

59 

26 

0 

13 

8 

0 

8 

3.14 

1,27 

10 

.  0 

0 

8 

2 

1 

WEST  POINT 

66.3 

64,5 

76.4 

-  2,0 

93 

20 

58 

1 

0 

U 

8 

0 

0 

2.30 

-  1,44 

,42 

15 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

76.6 

-  1,4 

3.26 

-  ,54 

.0 

*       «  « 

CENTRAL  05 

r  •>- 

AILEY 

68. 9M 

66, OM 

78. 5M 

94 

23  + 

61 

30 

0 

8 

0 

0 

6.23 

2.07 

7 

.0 

0 

COVINGTON 

86. 1 

66.3 

76.2 

- 1,8 

91 

30 

59 

26 

0 

2 

0 

0 

0 

4.87 

1,33 

1.48 

4 

.0 

0 

9 

4 

1 

DUBLIN  3  S 

90.6 

67.2 

76,9 

- 1,1 

98 

11 

58 

30 

0 

20 

8 

0 

0 

8.54 

4,68 

3.81 

6 

.0 

0 

9 

4 

2 

EASTMAN   1  W 

69 . 2 

67.4 

76,3 

-  2,7 

93 

30  + 

62 

3  + 

0 

14 

0 

0 

0 

4.26 

,56 

1  . 60 

9 

.8 

0 

10 

2 

1 

FORSYTH   1  S 

67.5 

y6<k.5 

76,5 

91 

2B  + 

60 

29  + 

0 

9 

0 

0 

0 

3.61 

,94 

10 

.0 

0 

7 

3 

0 

HAWKINSVILLE 

i 

'*^0 .  3M 

6WDM 

79, 2M 

-  ,8 

94 

19  + 

0 

8 

0 

0 

6.11 

1,86 

1.74 

13 

.0 

0 

7 

6 

3 

IRWINTON  WNW 

^9.1 

^i*>4" 

94 

16 

0 

13 

0 

0 

0 

4.47 

1.20 

10 

.0 

0 

5 

5 

1 

UAfnM    uCn  An 
nACUN    Wou  AH 

R 

69.7 

69,0 

—  1,3 

95 

28  + 

52 

30 

0 

16 

8 

0 

0 

3.29 

,05 

.97 

22 

.  0 

7 

MILLEDGEVILLE 

87.9 

65, 1 

94 

18 

59 

30+ 

0 

8 

0 

0 

0 

3.02 

-  ,29 

1.05 

7 

.0 

0 

6 

2 

1 

MDNTICELLO 

•jB7  .  6 

65,8 

76.^ 

94 

20 

51 

1 

0 

B 

a 

0 

0 

4.54 

.92 

22 

,0 

0 

9 

5 

0 

SANDERSVILLE 

67.1 

77,2 

93 

17 

60 

2 

0 

6 

6.22 

1.29 

9 

.0 

0 

u 

6 

2 

SILOAM 

87,  a 

66.0 

76,6 

-  1,7 

92 

17 

60 

26 

0 

6 

6 

0 

6 

4.29 

1,12 

1.23 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

DIVISION 

77.6 

-  1.7 

5.13 

1.42 

.0 

*       •  * 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

67,8 

65.4 

76.6 

93 

IB 

56 

1 

0 

11 

6 

0 

8 

5.26 

1.75 

7 

.0 

0 

8 

5 

1 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

67,5 

67.2 

77.4 

-  1.5 

94 

17 

59 

1 

0 

7 

e 

0 

8 

7.28 

4,24 

1.68 

9 

,0 

0 

11 

5 

3 

BROOKLET   1  W 

67.5 

66.1 

77.8 

-  2.0 

94 

17 

63 

1 

0 

8 

8 

0 

0 

8.97 

4,53 

1.91 

25 

.0 

0 

16 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  "o^'^i* 


SUUon 

Temperature 

Precipitation 

.1 

5.2 
S  ^ 

<s 

Average 

Average 

S  5 

%  a 

e  2 

HlgheM 

a 

Lowell 

a 

a 
t 

t 

1 

No.  ol  Day* 

■a 

H 

Departure 
From  Nonnal 

>< 

Q 
• 
• 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Day* 

Max. 

Mln. 

Tolal 

Max.  Depth 
OD  Ground 

• 

a 

.10  or  More 

« 

1 

0 

° 

? 
o 

- 

-d 

s  * 

hi 

o  * 

hi 

-oJ 

LOUISVILLE   3  S 

90  •  1 

72.4 

81,3 

1.3 

95 

23 

60 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

8.67 

5.15 

2.07 

23 

.0 

0 

12 

10 

3 

METTER 

12 

1 

MIDVlLLE   EXP  STA 

89. 1 

67.8 

78.5 

93 

18  + 

61 

30 

0 

13 

0 

0 

0 

6.13 

1.07 

9 

.0 

0 

3 

MILLEN  <.  N 

89.  2 

66 . 5 

77  ■  ? 

-  2.5 

93 

16  + 

56 

4  + 

0 

15 

0 

0 

0 

7.48 

3.00 

1 . 60 

13 

.0 

0 

15 

6 

2 

NEWINGTON  2  NE 

88.2 

70.5 

79.4 

95 

17 

63 

6+ 

0 

10 

0 

0 

0 

8.18 

1.94 

9 

.0 

0 

12 

5 

3 

SWAINSBDRO 

88.9 

68.3 

78.6 

94 

21  + 

63 

1 

0 

13 

0 

0 

0 

13.46 

3.72 

23 

.0 

0 

14 

7 

5 

WARRENTQN 

88.8 

66.6 

77.7 

-  1.0 

95 

19  + 

60 

1 

0 

14 

0 

0 

0 

5 . 26 

1.99 

1 . 20 

7 

.0 

0 

lO 

4 

1 

MiYNESBORO  2  NE 

87. 4 

65.2 

76.3 

94 

18 

58 

1 

0 

8 

0 

0 

0 

10.46 

2.25 

14 

.0 

0 

1 1 

8 

3 

DIVISION 

78.2 

-  1.6 

8.12 

4.36 

.0 

•       •  « 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

88.6 

67.9 

76.3 

-  3.1 

92 

16  + 

60 

26 

0 

U 

0 

0 

0 

5.90 

1.85 

1.45 

7 

.0 

0 

9 

5 

3 

AMERICUS   4  ENE 

BAINBRIDGE 

91.3 

68.2 

79.8 

-  .6 

96 

10 

60 

30 

0 

23 

0 

0 

0 

7.58 

2.96 

2.10 

7 

.0 

0 

8 

BLAKELY 

89.5 

67.3 

76.4 

-  1.7 

94 

20 

62 

30  + 

0 

17 

0 

0 

0 

2.93 

-  1.05 

1.65 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

CAIRO   2  NNM 

89. 8 

67.6 

78.7 

94 

17 

61 

3o 

0 

17 

0 

0 

0 

5.45 

.61 

1  ■  60 

6 

.0 

0 

9 

5 

1 

CAMILLA 

89 . 7 

68.7 

79.2 

94 

28  + 

62 

30 

0 

21 

0 

0 

0 

6.11 

2.10 

21 

.0 

0 

9 

3 

2 

COLQUITT  2  E 

90. * 

68.1 

79.3 

95 

30 

60 

30 

0 

20 

8 

0 

0 

1.68 

.79 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

CUTHBERT 

90.3 

67.5 

76.9 

94 

28 

57 

6 

0 

21 

0 

0 

0 

1.86 

1.24 

13 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  OAINES 

87.  1 

67.6 

77.4 

-  2.7 

9  1 

28  + 

62 

30 

0 

4 

0 

0 

0 

4.05 

-     .  20 

1.96 

13 

.0 

0 

6 

2 

2 

LUMPKIN  2  SE 

89.2 

63.7 

76.5 

94 

28 

55 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

2.12 

.80 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

MORGAN   1  M 

PLAINS  SM  CA  EXP  STA 

66.8 

67.5 

77.2 

92 

18  + 

61 

30 

0 

7 

e 

0 

0 

5.06 

2.64 

22 

.0 

0 

7 

3 

1 

THOMASVILLE   *  SE 

89. 9M 

63. 9M 

76. 9M 

-  2.6 

95 

1« 

60 

1 

e 

0 

0 

0 

8.37 

3.43 

3.49 

12 

.0 

0 

8 

5 

2 

DIVISION 

76.2 

-  2.2 

4.65 

.22 

.0 

*       •  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

88. 5M 

66. 4M 

77. 5M 

-  1.9 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

5.05 

.60 

2.52 

20 

.0 

0 

9 

3 

1 

ASHBURN  3  ENE 

88.2 

68.6 

78.4 

92 

16 

63 

30  + 

0 

7 

6 

0 

0 

6.54 

2.47 

29 

.0 

0 

11 

5 

1 

COROELE 

90 .  8M 

66. 4M 

79. 6M 

95 

17  + 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

4.84 

.92 

15 

.0 

0 

12 

0 

DOUGLAS  2  NNE 

87.5 

67.3 

77.4 

92 

18 

63 

30+ 

0 

9 

0 

0 

0 

15.09 

2.60 

19 

.0 

0 

16 

10 

5 

FITZGERALD 

89. 1 

69,7 

79.4 

-  1.3 

93 

18  + 

64 

30+ 

0 

1 1 

Q 

3.78 

.28 

.65 

17 

.  0 

^ 

1 1 

1 

0 

HQMERVILLE   3  WSW 

89.0 

68.6 

76.6 

93 

30  + 

63 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

7.60 

1.96 

23 

.0 

0 

12 

LUMBER  CITY 

88.4 

67.8 

78.1 

93 

16 

62 

30 

0 

9 

0 

0 

0 

9.25 

4.56 

1.66 

5 

.0 

0 

16 

7 

3 

MOULTRIE   2  ESE 

68.7 

67.  1 

77.9 

-  2.6 

95 

17 

61 

30 

0 

14 

0 

0 

6.92 

2.49 

1.53 

1 1 

.0 

0 

10 

6 

3 

NASHVILLE   5  SSE 

89,7 

67.2 

78.5 

93 

29  + 

62 

30  + 

0 

19 

0 

0 

4.13 

2.20 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

QUITMAN  2  SM 

89. 3M 

69. 2M 

79 .  3M 

-  .9 

94 

17  + 

0 

17 

0 

0 

0 

4.00 

-   1 .04 

1.10 

7 

.  0 

0 

8 

^ 

^ 

TIFTON  EXP  STATION 

88.4 

68.7 

78.6 

-  1.1 

93 

16 

62 

30 

0 

9 

6 

0 

0 

4.54 

.43 

.  63 

27 

.0 

0 

1 1 

5 

0 

VALOOSTA   3  E 

69.8 

68.4 

79.1 

94 

17 

63 

26+ 

0 

21 

0 

0 

0 

9.10 

3.17 

18 

.0 

0 

8 

4 

4 

DIVISION 

78.6 

-  1.5 

6.74 

2.26 

.0 

*       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

88.0 

69.3 

78.7 

93 

30+ 

64 

30+ 

0 

11 

0 

0 

0 

11.43 

1  .79 

23 

.  0 

0 

14 

8 

5 

BLACK8EAR0  ISLAND 

89. OM 

70. IM 

79. 5M 

95 

30 

65 

9 

0 

0 

0 

0 

8.36 

2.84 

19 

.0 

0 

6 

7 

4 

BRUNSWICK 

88.2M 

72.  IM 

80. 2M 

.6 

93 

16+ 

0 

9 

0 

0 

0 

8.44 

2.95 

2.90 

12 

.0 

0 

11 

6 

2 

BRUNSWICK  FAA  AP 

86.7 

71.7 

79.2 

94 

14 

66 

27+ 

0 

5 

0 

0 

0 

9.85 

3.33 

9 

.0 

0 

10 

7 

4 

FLEMING 

87.4 

68.4 

77.9 

93 

17  + 

60 

4 

0 

7 

0 

0 

0 

13.38 

2  •  36 

22 

.0 

0 

15 

7 

6 

FOLKSTON  9  SW 

90.5 

68,4 

79.5 

96 

16 

64 

4  + 

0 

19 

0 

0 

0 

9.63 

2.69 

17 

.0 

0 

10 

6 

3 

FORT  STEWART 

88.2 

68.6 

78.4 

94 

16 

62 

5 

0 

11 

0 

0 

0 

6. OS 

2.06 

1 1 

.0 

0 

10 

6 

4 

GLENNVILLE 

JESUP   8  S 

88.8 

66.4 

7B.6 

94 

16 

63 

3  + 

0 

16 

0 

0 

0 

6.10 

1.95 

9 

.0 

0 

12 

4 

2 

NAHUNTA 

87,4 

69,1 

78.3 

92 

16 

64 

3 

0 

8 

0 

0 

0 

6.90 

2.50 

11 

.0 

0 

13 

4 

1 

sapelo  island 

86.3 

71,8 

79.1 

92 

15 

66 

3 

0 

6 

e 

0 

0 

5.26 

.99 

17 

.0 

0 

11 

4 

0 

SAVANNAH  USOA   PL  GRDN 

89. 8M 

68. 6M 

79. 2M 

.6 

99 

16 

59 

3 

0 

0 

0 

0 

6.08 

.28 

.0 

0 

10 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

87.9 

70,6 

79.3 

-  .4 

93 

17 

64 

3 

0 

7 

0 

0 

0 

9.19 

4.10 

3.29 

11 

.0 

0 

6 

2 

SAVANNAH  BEACH 

85. 4M 

72. 2M 

78. 6M 

91 

17 

62 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

7.01 

2.76 

11 

.0 

0 

10 

5 

2 

SURRENCY  2  WNW 

89.6 

66.5 

76.1 

94 

18  + 

60 

30 

0 

li 

0 

0 

0 

6.71 

1 .65 

19 

.0 

0 

11 

5 

2 

WAYCR0S5   4  NE 

89.3 

68.3 

76.8 

-  1.5 

95 

17 

61 

3  + 

0 

18 

0 

0 

0 

7.35 

2.38 

1.36 

12 

.0 

0 

12 

6 

2 

DIVISION 

76.9 

-  .9 

8.25 

3.13 

.0 

See  Reference  Notei  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


sw 


NOBTHhEST 

aoiirsville 

ALLATODNA  OAH  i 

BEAVEKOALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTEKS 


CARTEftSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEDARTOWN 
CMATSWORTH 
CHICKAMAUCA  PARK 

CURRYVILLE  2  H 

OALIAS  7  NE 

OALTON 

EHSRV 

FAIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCCOlO 

ROHE 

ROME  WSO  AP 
SUHHERVILLE   1  SS 
TAYLORSVILLE 


6.52 
2.61 
5.97 
3.95 


5.40 
4.29 
3.00 


1.17 
.78  2.12 
1.2e 


.31  .06  T 

1.26  .t«  .02 

.33  .10 

.30  ,11 


NORTN  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSw 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  MSD  AP 
BALL  CRGUNO 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  4  NNH 

CUMMING  2  NNE 
DAHLONECA 
DAHSONVILLE 
ELLI JAY 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNH 
MAYSVIllE 
MONROE 

NGRCROSS  3  NM 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 
WAlESKA 
HINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


3.  U 
3.23 
3.35 

4.  '•6 


4.30 
7. 18 
3.55 


1.70 

1.10 
3.16 
2.00 
1.12 
1.08 

.65 


.36     ,01  .01 


.01  T 

,0B 


.05     ,29  1.30 


,09  1,63 
.23 

,47 


1,64 
,33 
,62 


,57 


1.28 
.06 
,50 

,04 
,02  1,12 

.18  ,07 
,60  .22 
.60 
.21  1.01 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON   1  SSH 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTHELL 
LEXINGTON  1  NH 
LlNCOLNTOH 
TOCCOA 
HASHINCTQN 


6.70 
4.64 
11.11 


.50     .04  .01 


.09 
.06  1.95 
.01  .03 


HEST  CENTRAL 

8UENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  HSO  AP 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNH 
HAMILTON  4  H 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEMNAN 

SUNNYSIDE 
TALBOTTON  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 


7.22 
2.37 
4.42 
1.68 

3.07 
3.28 
4.27 

3.94 

3.45 
4.82 
3.67 
3.86 
3.52 

1.93 
1.46 
7.00 
3.14 
2.30 


.40     .02  .21 


.10 
.12 


.72  1.22 
,05  .09 
.40 


.19 
.11  .03 


■  46 
.10 


T  ,55 
2,22 


,09 

T  T 
.17 

.24  ,26 

,18  ,04 

T 

,12  ,05 
.15 


,08  ,15 
.34 
.03  ,21 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  M 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
COOFREV  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  HNH 

JULIETTE 

HACON  HSO  AP 

HILLEOCEVILLE 

MDNTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  HNH 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NH 


7.68 
6.11 
4.47 


6.22 
4.29 
6.73 


2.07  T 
.67 

.25   1.14  2.00 


.10  .33  .28 

.50  .25 

T  .66  1.36 

,60  .68 


1.07 
.73 
,05 


,61  1.29 
.02  1,23 
,30  1,24 


,20  ,22 
.51  1.03 


1.06  .30 


Sm  r«l«r*nc«  n 


«  lolkming  Suilon 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


22     23  24 


2S     26  27 


EiST  CENTRAL 

APPLING  1  NM 
AUGUSTA  MSO  AP 
BKOOKLET  1  W 
[>QVER 
GItSON 

LOUISVILLE  3  S 

NETTER 

HIOVILLE 

MIOVILLF   EXP  STA 
mLLEN  4  N 

HILLMAVEN-WADE  2  SE 
NEwINCTON  i  NE 
STILLNORE 
SHAINSBDRO 
HARRENTON 

WAYNESSORQ  2  NE 


9.26 
7.28 
6.97 
10.31 
6.22 

6.67 

10.00 
6.13 
7.46 

8.02 
8.18 
11. »3 
13. ♦» 
9.28 

10.48 


.78 
1.10 


1.99 
1.09 


1.64 
1 .99 
1.30 


2.30 
1.94 
2.30 
3.02 


1.12 
.26 

.36 


.38 
.29 
.63 


.24 

1.66 
1.03 


.39  .29 
.01  1.69 
.38  .19 


.28 
1.31 


.13 
.21 
1.96 
.30 


.32 
2.29  2.06 


1.91 
.  16 
1.94 


.30  2.98 
.39 

.13  .32 


4.90 
.79  3.72 
.12 


.02 
.09 


SOUTHWEST  0 

ALSANT  3  SE 
AKERICuS  4  ENE 
eAINBRIDGE 
PLAKtLY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLQUITT  2  E 
CUTH6ERT 
DAUSON 

DONALSONVILLE   1  S 

FORT  GAINES 

LUHPKIN  2  SE 

HORCAN  1  M 

MORGAN  9  NM 

PLAINS  SM  OA  EXP  STA 


7.98 
2.93 
9.49 


1.00 
.97 


1.26 
.33 
.09 


.09  .09 
2,10 


.01  .96 

.98 
.66  .20 


2.64 

12  .08 


SOUTH  CENTRAL 

A8BEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

OOUGLAS  2  NNE 
EITZGERALO 
HOMERVULE   3  WSN 
LUM6ER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NAShvULE  9  SSE 
QUITMAN  2  SW 
TIFTON  EXP  STATION 
VAlDOSTA  3  E 


11.36 
9.09 
6.54 


.04 
.30 


.20     .37  1.79 


.49  I.IO 
.69 


2.80     .60  .94 


.20 
.09 
.73 


.13 
2.47 


.12  .43 
T         .23  T 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
8LACKBEAR0  ISLAND 
BRUNSMICK 
BPUNSMICK  FAA  AP 

DOCTORTOMN  1  mSH 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SM 
FOLMSTON  9  SM 
FORT  STEWART 

CIENNVILLE 
JESUP  6  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLANO 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 
MAYCROSS  4  NE 


13.38 
11.91 
9.63 
8.09 


6.90 
9.40 
9.26 


.06  1,23 
.20  1,10 
1.00  ,99 


1.47 
.47  2.33 
.02  1.09 


1.04  .21 


.26  1.93 
2.33  .09 
2.06  .13 


.30  .U 

.47  2.90  .24 

1.63  .64  1.10 

.24  .91 

1.81  .83  1.32 

.73  3.29 

.11  2.76  1.30 

.02  .19 

.39  .17  1.38 


.31 
.09 
.05 


,29     .07  .96 


.49 
.16  ,U 
.19  1.66 

.69 

1.42  T 


,21 
.03 


DAILY  TEMPERATURES  «.»ou 

 JUNE  1973 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*          *  * 

NORTHWEST 

01 

ALL4TQ0N4  OAH  2 

MAX 

MIN 

83 

°o 

87 

87 

85 

88 
65 

77 
65 

82 
67 

85 
67 

80 
67 

86 
66 

87 
69 

85 
68 

86 
66 

87 
69 

91 
69 

86 
67 

89 
69 

91 
67 

90 
66 

84 

70 

91 
65 

85 
62 

86 
60 

87 
64 

66 
63 

99 
65 

67 

81 
6  1 

65 
63 

66.0 
65.5 

C4LHDUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

93 

87 

88 

88 

86 

SB 

82 
65 

86 
66 

83 

69 

69 

90 

67 
69 

87 

69 
67 

88 
68 

90 
69 

91 

93 
66 

86 
67 

89 
67 

85 
68 

86 

60 

89 

89 

90 

99 

66 

87 
59 

68 
64 

87.7 
65.0 

CtRTERSVILLE 

MAX 
MIN 

B<. 

61 

86 
59 

86 

60 

86 
65 

65 
69 

85 
65 

60 
62 

66 
65 

85 
67 

85 
65 

85 
64 

85 
69 

86 
67 

96 
65 

87 

66 

87 
67 

89 

67 

89 

70 

93 
64 

92 
69 

87 
68 

86 
67 

84 

60 

85 

56 

86 
64 

87 
60 

96 
64 

64 
66 

81 
56 

86 
64 

66.0 
64.9 

CEDARTOWN 

MAX 
MIN 

8? 

86 
59 

89 

89 

89 
65 

85 

82 
63 

84 
64 

85 

88 

87 

86 

86 

89 

86 

°6 

90 

89 

91 

68 

90 

65 

86 

68 

87 

89 

86 

89 

65 

89 
65 

87.2 
64.6 

DALLAS  7  NE 

MAX 
MIN 

81 

81 
57 

87 

89 

86 

86 

77 
64 

81 
62 

63 

76 

86 

88 

84 

66 

66 

66 

68 

88 

69 

92 

63 

66 

62 

65 

87 

66 

88 

89 

83 
99 

63 
65 

85.2 
62.9 

UAL  TLIN 

MIN 

81 

83 

88 

91 

90 

69 

77 

64 

69 

64 

69 

89 

82 

85 

85 

85 

9C 

91 

91 

92 

89 

92 

84 

86 

87 

86 

90 

68 

87 

63 

87.0 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

ROME 

MAX 
MIN 

81 
62 

67 
60 

88 
61 

87 
61 

88 
65 

85 
65 

79 
65 

63 
64 

79 
68 

85 
67 

85 
66 

81 
69 

85 
68 

86 
65 

86 
66 

87 
69 

66 
69 

86 
69 

69 
66 

87 
66 

67 
66 

86 
68 

64 
62 

85 
61 

84 
65 

86 
63 

86 
64 

84 
67 

62 
61 

64 
64 

84.9 
69.1 

ROME  WSO  AP 

*          t  t 

MAX 
MIN 

82 

89 

90 

86 

86 

80 

84 
64 

89 
64 

S6 

91 

90 
67 

86 

90 

90 

69 

93 

92 

93 

94 

68 

91 
69 

91 

86 

68 

90 

90 

91 

89 

86 

86 

90 
66 

88.8 
67.0 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

MAX 
MIN 

80 

79 

87 

84 

84 

86 

74 
63 

80 
63 

83 

83 

65 
65 

85 

85 

85 

87 

68 

67 

66 

68 

69 

62 

87 

63 

85 

86 

66 

86 

87 

65 

60 
60 

84.5 
62.9 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

79 

84 
62 

86 

85 

66 

76 

82 
65 

82 
65 

77 

84 

83 

65 

66 

87 

67 

68 

90 

90 
68 

89 

66 

67 

88 

65 

86 

67 

87 

86 

86 

63 

67 
64 

85.4 
66.2 

ATLANTA  USD  AP 

MAX 
MIN 

79 

84 

86 

S3 

66 

79 

62 
63 

62 
66 

76 

82 

85 
69 

84 

63 

87 

87 

86 

°9 

°e 

66 
68 

64 

67 

85 

85 

65 

65 

65 

66 

67 

82 

87 
65 

84.9 
66.6 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
49 

75 
55 

82 
55 

82 
58 

60 
59 

74 
6 1 

75 
56 

79 
59 

81 
64 

77 
62 

60 
63 

84 
64 

60 
6  3 

61 
64 

63 
63 

82 

60 
6 1 

84 
6 1 

65 

60 

64 
62 

78 
65 

81 
6  3 

79 
5  8 

60 
50 

62 
53 

62 
56 

83 
58 

80 
60 

80 
55 

76 
56 

80.1 
59.3 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

78 
50 

78 
60 

84 
55 

83 

6  1 

75 
62 

75 

60 

SO 
60 

84 

62 

60 
65 

62 
64 

65 
65 

S3 
63 

84 
63 

84 
63 

81 
61 

87 
64 

85 
64 

95 
62 

66 
58 

67 
62 

60 
65 

62 
64 

61 
56 

62 
53 

S3 
58 

65 
6 1 

81 
62 

80 
65 

79 
55 

80 
64 

82.0 
60.9 

COMMERCE  «  NNW 

MAX 
MIN 

83 

57 

80 
58 

86 
60 

66 
60 

85 
62 

64 
63 

77 
63 

82 
64 

62 
65 

82 
66 

65 

66 

94 
66 

87 
69 

88 
68 

89 
67 

68 
66 

89 
65 

90 

91 
66 

89 
66 

88 
65 

68 
67 

90 
65 

89 
60 

69 
6 1 

84 
59 

92 
60 

86 

83 
62 

66 
60 

66.  1 
63.5 

UAHLUNEGA 

MAX 
MIN 

85 
53 

79 

84 
59 

85 

85 

81 

75 
63 

80 
63 

82 
65 

75 

64 
65 

85 

85 
67 

86 

86 

87 

86 

66 

88 

87 

81 

65 

83 

84 

65 

84 

84 

83 

80 
59 

80 
59 

63.4 
62.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

76 

78 

82 

84 

81 

78 

75 
63 

79 
66 

80 

79 

81 

83 

80 

82 

84 

86 
66 

85 

85 

86 

85 

84 

85 

81 

82 

64 

63 
6 1 

94 

63 

80 

60 
62 

81.9 
64.3 

MIN 

78 
52 

64 
53 

84 
56 

82 
56 

80 
61 

75 
61 

60 

63 

77 
66 

81 
66 

82 
60 

81 
64 

64 
64 

84 
62 

82 
62 

82 
67 

67 
62 

69 
60 

69 
63 

78 
66 

78 
67 

83 
64 

65 

61 

85 
53 

84 
54 

84 
57 

93 
59 

80 
65 

80 
56 

56 

6  2.1 
60.6 

JASPER  1  NNW 

MAX 

78 
55 

84 
59 

84 
61 

61 
64 

83 
67 

75 
64 

79 
64 

61 
66 

76 
67 

81 
64 

84 

64 

84 
66 

85 
66 

85 
65 

85 
65 

85 
66 

89 
66 

86 
66 

66 
64 

61 
66 

63 
67 

81 
65 

63 
62 

85 
57 

85 
61 

85 
61 

93 
63 

80 
66 

79 
57 

85 
60 

62.8 
63.6 

U  DF  OA  PlT  SCIEf^CE 

FM 

MAX 
MIN 

81 
60 

86 
61 

86 
63 

86 
63 

66 
66 

79 
65 

83 
65 

82 
65 

77 
68 

S4 
69 

64 
67 

66 
69 

66 
66 

89 
68 

87 
66 

69 
68 

91 
66 

91 
66 

69 
66 

65 
69 

89 
69 

67 
69 

66 
66 

86 
62 

86 
64 

87 
61 

98 
63 

69 
69 

83 
64 

86 
63 

85.9 
65.9 

HINDER  1  SSE 

•          •  • 

MAX 
MIN 

81 
57 

85 
59 

87 

60 

84 

6 1 

63 

62 

79 
62 

82 
64 

81 
63 

72 
67 

84 
69 

83 
67 

86 
66 

68 
66 

66 
67 

68 
6  5 

68 
65 

90 
63 

90 
66 

90 
65 

62 
66 

85 
67 

66 
65 

86 
65 

66 
59 

63 
6 1 

84 
5  8 

85 

6 1 

82 
67 

6? 
60 

85 
60 

84.4 
63.6 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  I  SSH 

MAX 

Mm 

82 
61 

81 
61 

79 
62 

76 
63 

63 

61 
60 

82 

84 
6 1 

81 
63 

83 
65 

87 
62 

84 

56 

64 

82 

81 

84 

85 
6 1 

65 

64 

63 

84 

80 
62 

76 

81 
54 

82.2 
60.3 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

79 
55 

81 
56 

84 

61 

60 

75 
6 1 

79 
60 

79 
66 

78 

82 

82 
65 

82 

85 

85 

82 

82 

88 

°o 

87 

8| 

82 

62 

64 

86 

82 

83 

92 

BO 

82 

65 
58 

82.3 
61.7 

ELBERTON  2  N 

MIN 

83 
55 

66 
5V 

67 
57 

66 
56 

86 
59 

82 
65 

8  3 
65 

64 
61 

67 

84 
68 

84 
63 

85 
60 

90 
67 

90 
64 

88 
66 

90 
68 

92 
66 

91 
64 

69 
65 

87 
69 

66 

70 

90 
68 

88 
67 

87 
61 

88 
62 

87 
59 

98 
59 

97 
67 

64 
61 

6  7 
60 

86.8 
63.2 

HARTHELL 

MAX 

85 
65 

87 
66 

90 
65 

85 
67 

64 

65 

85 
65 

S2 
66 

84 
69 

78 
66 

83 
66 

83 
68 

85 

70 

90 
71 

89 
69 

90 
70 

89 
66 

86 
67 

84 
66 

87 
66 

89 
67 

87 
66 

90 
66 

93 
69 

88 
67 

88 
65 

85 
64 

98 
65 

65 
64 

64 
66 

86 
66 

96.4 
66.9 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

80 
47 

65 
57 

87 
60 

86 
59 

82 
60 

78 
63 

82 
63 

83 
63 

78 
62 

83 
66 

84 

67 

85 
65 

87 
67 

66 
66 

86 
65 

67 
67 

90 
69 

91 
63 

86 
67 

85 
69 

84 
67 

67 
66 

66 
64 

65 

61 

84 
58 

88 
56 

86 
60 

83 
64 

83 
59 

85 
59 

94.8 
62.7 

WASHINGTON 

•          •  * 

MAX 
MIN 

S4 

82 

87 

86 

68 

87 

S3 

65 

62 
63 

85 

82 

63 

84 

86 

67 

90 

91 
67 

89 

93 
63 

90 

86 

85 

83 

69 

65 

67 

86 

85 

87 

69 

85 
65 

66.3 
63.6 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 

Mm 

90 
60 

89 
60 

90 
6^ 

91 
68 

91 
67 

92 
65 

91 
68 

90 
67 

89 
65 

90 
66 

92 
66 

93 
69 

93 
67 

93 
67 

92 
68 

98 
72 

95 
75 

92 
66 

90 
7  1 

91 
65 

90 
67 

89 
65 

90 
66 

92 
70 

91 
69 

90 
60 

92 
69 

91 
69 

90 

70 

69 
57 

91.2 
66.9 

CARROLLTDN 

MAX 

Mm 

83 
61 

87 
60 

89 
60 

88 
61 

87 
64 

81 
65 

61 
60 

83 
62 

80 
67 

86 
69 

67 
64 

86 
66 

67 
65 

68 
64 

69 
66 

69 
65 

90 
66 

90 
66 

92 
64 

69 
66 

90 
66 

85 
62 

87 
60 

86 
56 

87 
62 

86 
60 

89 
63 

86 
67 

66 
61 

91 
62 

97.0 
63.9 

COLUMBUS  wSO  AP 

MAX 

Mm 

81 
67 

87 
64 

88 
68 

88 
67 

90 
70 

84 
69 

83 
68 

62 
68 

S3 

71 

84 
70 

86 
71 

87 
72 

87 

70 

90 
72 

91 
71 

91 
71 

91 
71 

90 
69 

92 
72 

86 
71 

90 
69 

90 
71 

B9 
67 

91 
69 

89 
67 

90 
63 

90 
70 

92 
74 

69 
69 

93 
64 

68.3 
69.0 

EXPERIMENT 

MAX 

Mm 

62 
61 

79 
62 

85 
69 

86 
67 

84 
69 

86 
66 

S3 
64 

82 
64 

SO 
66 

76 
70 

82 
69 

85 
66 

85 
67 

83 
67 

68 
68 

68 
69 

89 
70 

69 
66 

90 
69 

91 
69 

86 
67 

67 
69 

87 
63 

87 
61 

87 
69 

96 
60 

67 
69 

85 

70 

88 
65 

84 
69 

85.2 
66.3 

S«*  R*t«r«iic«  Not«f  ToUowlng  Station  Ind*x 


-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1973 


Slalion 

Day  of  Monlh 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

« 
< 

OREENVILUE  2  NNW 

MAX 
MIN 

LA  CKANGE 

MAX 

MIN 

B4 
64 

87 
61 

87 
61 

65 

63 

89 
64 

77 
65 

62 
63 

62 
65 

80 
68 

84 
69 

87 
67 

86 
69 

84 

69 

89 

66 

90 
67 

90 
68 

89 

76 

89 
64 

91 
66 

SB 
66 

69 
64 

69 
66 

67 

60 

67 
58 

67 
58 

68 
58 

69 
64 

89 
69 

69 
64 

91 
63 

86*8 

64,8 

M4RSH4LLVULE 

MAX 
MIN 

86 
67 

88 
67 

89 
66 

69 
66 

69 

74 

68 
68 

83 
64 

83 
65 

85 
70 

88 
72 

85 
72 

68 
71 

89 
66 

94 
70 

92 
74 

92 
70 

93 
70 

92 
71 

92 
67 

66 
69 

90 
66 

92 
70 

90 
66 

90 
63 

67 
64 

89 
63 

90 
67 

93 
71 

91 
68 

92 
63 

89,2 
68,  1 

NEUN4N 

MAX 
MIN 

84 

63 

87 
61 

68 
64 

68 
63 

91 
66 

66 
65 

86 
63 

63 
65 

76 
67 

84 
69 

86 
69 

86 
69 

85 
64 

90 
66 

90 
65 

90 
67 

91 
68 

91 
63 

92 
67 

68 
67 

89 
64 

85 
65 

67 
62 

69 
60 

67 
63 

89 
60 

69 
65 

89 
69 

84 
63 

93 
64 

87,6 
64,9 

SUNNVSIOE 

MAX 
MIN 

81 
63 

86 
62 

86 
66 

65 
63 

86 
68 

81 
65 

62 
63 

81 
64 

73 
68 

61 
69 

85 
68 

84 
66 

90 
67 

89 
68 

89 
68 

90 
79 

90 
67 

90 
67 

90 
67 

85 
68 

68 
66 

87 
68 

87 
63 

89 
60 

86 
64 

87 
59 

66 
64 

88 

70 

85 
65 

91 
64 

65,9 
66.0 

TALBOTTON   1  NE 

MAX 
MIN 

83 
62 

86 
66 

67 
72 

91 
63 

^1 
67 

65 
66 

82 
63 

77 
66 

78 
68 

80 
69 

85 
67 

83 
69 

89 
66 

93 
70 

93 
66 

93 
69 

93 
68 

93 
65 

94 
67 

89 
68 

91 
64 

90 
66 

69 
61 

90 
55 

87 
58 

69 
55 

90 
56 

92 
62 

69 
68 

92 
57 

68,1 
64,7 

Tallapoosa  i  N 

MAX 
MIN 

83 
5<> 

86 

58 

88 
58 

86 
61 

86 
62 

76 
60 

61 
62 

81 
62 

80 
68 

85 
65 

87 
62 

82 
66 

85 
67 

87 
64 

87 
64 

89 
66 

89 
67 

89 
69 

90 
61 

86 
64 

86 
64 

82 
64 

86 
66 

84 
54 

86 
63 

67 
59 

67 
62 

64 

67 

82 
59 

89 
62 

85,3 
62,8 

thdnaston  2  s 

MAX 
MIN 

84 

63 

89 
61 

69 

61 

88 
60 

68 
66 

85 
65 

64 
64 

81 

76 
69 

84 

62 

69 
69 

86 
66 

85 
66 

92 
67 

9 1 
68 

66 

88 
67 

66 

90 
66 

85 
68 

66 

68 

64 

66 

60 

59 

63 

66 

64 

61 

68,3 
64,8 

HEST  POINT 

«  * 

MAX 

MIN 

69 
SB 

88 

62 

8! 

61 

89 
65 

89 
68 

89 
65 

85 
65 

83 

65 

61 
65 

62 
65 

85 
64 

89 
64 

69 
69 

88 
65 

91 
65 

91 
65 

92 
69 

91 
65 

92 
65 

93 
65 

85 

70 

86 
66 

90 
62 

89 
60 

90 
68 

85 

62 

69 
62 

90 
62 

90 
65 

91 
63 

88,3 
64.5 

CENTRAL 

05 

AILEV 

MAX 

69 
64 

86 
65 

67 

86 
66 

89 
67 

90 
70 

89 

68 

67 

70 

69 

66 
71 

66 
71 

89 
70 

91 
71 

91 
70 

94 

94 

71 

67 
68 

69 

67 

87 
64 

87 
65 

88 
70 

90 
71 

90 
61 

88,9 
68.0 

COVINOTDN 

MAX 

83 

62 

86 
62 

68 
64 

86 
63 

85 
67 

85 
65 

83 
66 

81 

74 
69 

84 

70 

86 
69 

85 
71 

85 
69 

90 
68 

88 
68 

88 

70 

69 
68 

69 
67 

69 
68 

87 
70 

68 
70 

86 
68 

87 
64 

88 
63 

87 
65 

86 
59 

87 
64 

87 
69 

84 
64 

91 
63 

86.  1 
66.3 

DUBLIN  3  S 

MAX 

MIN 

90 
64 

88 
62 

92 
64 

92 
65 

91 
67 

93 
69 

89 
64 

86 
65 

83 
68 

86 

70 

96 
70 

88 

71 

90 

70 

92 
71 

94 
69 

93 

66 

94 

70 

93 
68 

94 

70 

92 

70 

90 
70 

99 

70 

91 
70 

88 
66 

91 
65 

89 

61 

90 
64 

89 
66 

91 
69 

90 
58 

90.6 
67,2 

EASTMAN  1  H 

MAX 

62 

63 

62 

91 
64 

90 
68 

90 
70 

64 

88 
66 

80 
70 

74 

89 

70 

68 

70 

70 

70 

68 

70 

69 

92 
70 

71 

68 

71 

68 

66 

64 

63 

63 

65 

66 

68 

69,2 
67.4 

FORSYTH  I  S 

MAX 

80 
62 

87 
62 

88 
62 

88 
62 

66 
67 

87 
65 

80 
63 

82 
64 

75 
66 

85 

70 

86 

70 

91 
68 

87 
68 

68 
61 

91 
67 

90 
67 

89 

70 

89 
67 

69 
70 

90 
66 

90 
68 

69 
67 

89 
64 

86 
63 

88 
65 

89 
69 

90 
60 

91 
61 

90 
60 

90 
68 

87,5 
65,5 

HAH<INSVILLE 

MAX 

88 
68 

92 

70 

69 
67 

90 
64 

84 
67 

67 

70 

90 

70 

90 
71 

89 

70 

90 
70 

93 

70 

93 
69 

92 
69 

94 

70 

94 
69 

91 

70 

89 

70 

91 

70 

92 
68 

91 
67 

91 
65 

87 
63 

90 
64 

69 
66 

90 
68 

91 
63 

90,3 
68,0 

IRUINTON  <>  HNM 

MAX 

87 

89 

90 

91 

90 

69 

90 

82 

84 

86 

87 

38 

89 

92 

92 

94 

93 

92 

90 

90 

89 

90 

89 

89 

88 

69 

69 

89 

67 

90 

89,1 

MACON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

83 
67 

90 
64 

91 
63 

91 
66 

91 

70 

69 
66 

66 
67 

84 
67 

84 

71 

88 

72 

88 

71 

89 
73 

90 
71 

95 
71 

94 

71 

92 

70 

95 

73 

93 
70 

91 
71 

66 
72 

91 
71 

90 
71 

90 
67 

90 
67 

83 
65 

69 
66 

88 
68 

95 

73 

90 
68 

93 

62 

89.7 
69,0 

nilleoceville 

MAX 

Mm 

87 
59 

82 
61 

88 
61 

88 
62 

89 
63 

88 
67 

68 
65 

85 
63 

80 
65 

80 
68 

85 
70 

87 

70 

88 
69 

89 
66 

92 
68 

92 
69 

92 
67 

94 
66 

93 
67 

90 
69 

88 
67 

87 
67 

90 
65 

86 
65 

89 
61 

86 
61 

87 
62 

69 
61 

90 
65 

88 
59 

87,9 
65.1 

"ONTICElLO 

MAX 
MIN 

85 

61 

81 
65 

87 
63 

65 
65 

88 
65 

87 
64 

86 
63 

83 
64 

83 
63 

80 
62 

85 
68 

88 
68 

89 
67 

90 
68 

92 
66 

90 
70 

89 

70 

91 
66 

93 
68 

94 
69 

89 
68 

90 
66 

89 
64 

88 
66 

89 
67 

86 
62 

88 
64 

89 
67 

90 
65 

82 
68 

87.6 
65.8 

SANDERSvILLE 

MAX 

62 

87 

60 

65 

88 
63 

88 
66 

89 

70 

64 
64 

83 

76 
69 

70 

86 
69 

71 

71 

92 
69 

90 
69 

69 

70 

69 

90 
69 

85 

70 

69 
70 

69 

71 

65 
68 

6! 

64 

64 

87 
64 

69 

86 
68 

89 
61 

87.2 
67.1 

SILOArt 

•  » 

• 

MAX 

ao 

61 

87 
61 

87 
65 

67 
64 

86 
67 

82 
65 

84 
64 

84 

80 
68 

66 

70 

86 
66 

88 

70 

89 
70 

91 
66 

88 
67 

88 
68 

92 
67 

91 
67 

91 
69 

89 
68 

90 
70 

87 
67 

85 
68 

69 
65 

67 
64 

68 
60 

89 
64 

89 
68 

85 
64 

90 
62 

87.  2 
66.0 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLINC   1  Nh 

MAX 

85 
58 

83 
59 

88 
62 

91 
61 

90 
66 

91 
65 

90 
63 

66 
65 

63 
68 

78 
69 

64 
67 

85 

70 

88 

70 

69 
68 

91 
67 

88 
67 

87 
67 

93 
67 

92 
66 

90 
68 

87 

70 

88 
70 

90 
67 

85 
64 

88 
64 

68 
61 

86 
60 

90 
67 

90 
65 

87 
61 

67,8 
65,4 

AUGUSTA  WSC  AP 

MAX 
MIN 

83 
59 

89 
61 

90 
62 

90 
61 

91 
65 

91 
67 

85 
67 

83 

80 
69 

84 

71 

87 
70 

85 
72 

88 
72 

90 
69 

89 

70 

67 
69 

94 
69 

92 

70 

64 

70 

88 
72 

87 

72 

86 

72 

85 

68 

68 
65 

69 
67 

88 
65 

86 
64 

89 
68 

87 
64 

89 
60 

87,5 
67,2 

BROOKLET  1  N 

MAX 
MIN 

90 
63 

88 
6! 

67 
64 

83 
64 

87 
66 

89 
66 

85 
66 

61 

SO 

68 
69 

84 
71 

83 
71 

69 
71 

91 
68 

90 
71 

91 
69 

94 

70 

9> 

70 

86 

70 

88 
72 

88 

70 

87 
73 

65 

71 

88 
67 

87 
64 

85 
65 

68 
66 

69 
66 

90 
73 

90 
64 

87,5 
68,  1 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

ee 

60 

90 
62 

90 
63 

90 
62 

94 
68 

92 
65 

87 
69 

89 

82 

89 
77 

69 
74 

69 

77 

89 
76 

92 
78 

94 
78 

92 
78 

93 

80 

9* 

79 

92 
74 

86 
74 

91 
77 

90 
76 

95 
72 

90 
76 

88 
73 

89 
74 

89 
75 

90 
75 

88 
74 

91 
67 

90,  1 
72.4 

METTER 

MAX 
MIN 

HIDVILLE  E«P  STA 

MAX 
MIN 

87 

62 

92 
69 

91 
75 

91 
62 

92 
65 

92 
68 

87 
65 

87 

80 

86 
71 

90 
69 

69 

71 

86 

70 

92 
69 

93 
68 

90 
72 

92 
75 

93 
69 

92 
70 

87 

70 

67 
69 

85 
70 

88 
64 

89 
67 

89 
63 

69 
64 

91 
65 

89 
67 

87 
69 

89 
61 

89.  1 
67,8 

KILLEN  1.  N 

MAX 
MIN 

67 
58 

91 
61 

91 
60 

89 
56 

62 

9 1 
66 

88 
64 

67 
66 

79 
69 

90 
71 

86 

70 

87 

72 

69 
71 

92 
68 

92 
64 

92 
67 

93 
67 

93 
69 

91 
69 

89 
70 

89 
70 

88 
71 

67 
69 

90 
63 

89 
67 

90 
69 

88 
64 

90 
64 

67 
71 

90 
64 

69,2 
66,5 

NEWINOTON  2  NE 

MAX 

MIN 

88 
63 

89 
66 

88 
64 

89 
67 

88 
68 

90 
63 

87 
66 

78 
69 

84 

70 

89 
73 

82 
73 

64 
74 

69 
74 

91 
71 

89 

70 

92 
72 

95 

73 

9» 
74 

88 
74 

89 
75 

90 
76 

84 
74 

85 

71 

88 
66 

67 
68 

65 
68 

90 
71 

91 
72 

91 
75 

93 
72 

86.2 

70,5 

ShAINSBORJ 

MAX 

MIN 

86 
63 

89 
65 

92 
67 

90 
67 

90 
69 

92 

70 

88 
64 

82 
66 

79 
69 

62 
71 

86 
69 

87 

71 

89 
72 

92 
72 

89 
69 

94 
69 

94 

70 

93 
69 

91 
71 

88 
69 

94 
69 

92 
72 

88 

70 

89 
67 

87 
66 

86 
64 

86 
66 

90 
67 

86 

71 

91 
64 

88.9 
68.3 

HARRENTQN 

MAX 
MIN 

60 

62 

62 

92 
64 

92 
64 

93 
66 

66 

68 
66 

63 
69 

62 

87 
69 

69 

71 

9 1 
69 

90 
67 

68 

70 

95 
68 

95 
68 

89 

70 

88 

70 

86 

70 

67 

70 

80 

70 

89 

71 

90 
62 

90 
63 

91 
64 

89 
63 

91 
64 

86.6 
66,6 

HAVNESBORO  2  NE 
•  • 

* 

MAX 
MIN 

89 
58 

84 
59 

90 
62 

89 
60 

68 
61 

91 
63 

89 
64 

86 
63 

83 
66 

76 
68 

86 
69 

81 
69 

68 

71 

91 
67 

69 
67 

68 
66 

89 
66 

94 
67 

93 
69 

87 

70 

90 
69 

63 

70 

83 
67 

85 
65 

89 
65 

88 
63 

82 
61 

90 
64 

90 
65 

89 
59 

87 . 4 
65.2 

SOUTHWEST 

07 

ALSANV  3  SE 

MAX 
MIN 

69 
66 

83 
65 

69 
63 

86 
66 

69 
69 

69 
72 

88 
66 

86 
66 

80 
69 

87 
66 

90 
70 

88 

70 

86 

70 

89 

70 

91 

70 

92 
70 

92 
72 

92 
67 

91 
71 

90 
72 

66 
69 

89 
70 

90 
69 

88 
68 

69 
65 

88 
60 

86 
66 

90 
67 

90 
70 

90 
61 

88.6 
67.9 

3*«  R»l*t«Dc«  NoUa  roUowtng  Station  Ind*x 
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DAILY  TEMPERATURES  oeorgu 

 JUNE  197a 


StalioD 

Day  of  Month 

a 
Dl 
<fi 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

'i- 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

AMERICUS  <!  ENE 

MAX 
MIN 

31INBRIDCE 

MAX 
MIN 

66 

90 
66 

91 
67 

92 
67 

92 
69 

92 
69 

88 
66 

64 
66 

68 

70 

96 

71 

94 

35 

70 

90 
68 

93 
69 

95 

71 

95 
72 

93 
70 

93 

70 

93 

92 
71 

90 
68 

90 

88 

70 

90 
65 

91 
64 

69 
63 

92 
65 

95 
69 

95 

94 

60 

91.3 
68.2 

blakely 

MAX 

MIN 

69 
65 

85 
63 

86 
64 

89 
67 

89 
67 

90 
69 

85 
67 

87 
66 

62 
66 

89 

90 

91 

71 

68 

90 

70 

91 
70 

92 
7 1 

92 
71 

91 
66 

92 

94 
69 

69 
69 

90 

90 
69 

68 
65 

90 

90 
62 

89 
62 

91 
69 

92 

91 
62 

69.5 
67,3 

CAIRO  2  NNW 

MAX 
MIN 

66 

89 
66 

88 

89 

87 

69 

66 
66 

79 
67 

90 

92 

93 

67 

86 

93 

93 

93 

94 

93 

92 

90 

89 

90 

86 

90 

88 

91 

92 

91 

93 

91 
61 

89,8 
67,6 

CAHIILA 

MAX 
MIN 

66 
68 

90 
67 

90 
63 

91 

92 
69 

91 

86 
66 

80 
66 

66 

90 

91 

84 

72 

67 

92 

92 
71 

9* 

72 

92 

91 
69 

92 

90 

69 

90 

68 

90 

90 

68 

91 

94 

93 

92 
62 

89,7 
68,7 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

67 

85 
65 

68 

89 

89 

90 

90 
67 

87 
67 

85 

90 

92 

92 
7 1 

86 

90 

93 

94 

93 

94 
67 

92 

93 

89 

90 

94 

90 

91 

92 
62 

68 

91 
70 

94 

95 
60 

90,4 
68,1 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

69 
68 

90 
63 

90 
67 

90 
66 

91 
69 

67 
68 

65 
66 

65 
57 

66 

7 1 

90 
69 

89 

70 

67 

7 1 

69 
69 

91 
70 

93 

70 

93 
72 

92 
71 

93 
66 

93 
71 

91 
69 

90 
62 

91 
7 1 

90 
68 

92 
66 

92 
65 

89 
62 

91 
65 

94 

72 

93 
69 

93 
63 

90.3 
67.9 

FORT  OAINES 

MAX 

Mm 

69 

65 
6* 

66 
67 

66 
67 

87 
68 

83 
66 

65 
66 

62 
64 

65 
66 

86 
69 

88 

87 
67 

66 
68 

69 
68 

69 

72 

69 
7 1 

BS 
7  1 

90 
68 

91 
70 

67 
68 

66 
66 

87 

70 

66 
67 

68 
66 

86 
65 

87 
63 

89 
69 

71 

69 
68 

90 
62 

67.1 
67.6 

LUMPKIN  2  SE 

MIN 

67 
63 

66 

66 

86 
62 

89 
61 

90 
65 

86 
66 

63 

60 

66 
69 

88 
65 

69 
65 

89 
68 

67 
66 

90 
65 

91 
65 

90 
68 

93 
68 

91 
66 

93 
65 

66 
67 

90 
63 

90 
67 

89 
64 

90 
56 

90 
57 

90 
56 

91 
60 

94 
68 

90 
61 

55 

69.2 
63.7 

MORGAN  1  M 

MAX 

PLAINS  SH  CA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 
66 

60 
64 

66 
66 

67 
64 

86 
69 

88 

70 

66 
65 

82 
65 

78 
68 

83 
67 

87 

70 

84 
71 

67 

70 

87 

70 

91 

70 

91 
71 

92 
72 

92 
68 

91 
69 

90 
70 

87 
67 

87 
67 

66 
68 

86 
63 

6B 
64 

65 
63 

67 
65 

87 
71 

90 
68 

86 
61 

86.6 
67.9 

THOMASVILLE  *  SE 

*          •  • 

MAX 
MIN 

66 
60 

90 
62 

91 
63 

90 

66 
63 

86 
62 

92 

34 
63 

69 

65 

91 
66 

69 
64 

95 
66 

93 

92 

91 

83 
63 

69 
66 

91 
64 

91 
6  5 

90 
63 

92 
61 

88 
64 

93 

94 
65 

69.9 
63.9 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  ExP  STATION 

MAX 
MIN 

65 

68 
66 

68 

90 
67 

89 
66 

88 
66 

68 
66 

66 
67 

65 
66 

90 
68 

88 

81 
72 

87 

91 
70 

93 

70 

92 
68 

92 
65 

89 
65 

87 
64 

90 
6  3 

69 
64 

90 

69 
61 

88,5 
66,4 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

67 
67 

62 
65 

68 
69 

68 

89 
69 

69 

69 
66 

66 
67 

68 
68 

86 

90 

86 

72 

85 
7 1 

89 
70 

91 
72 

91 
70 

91 
72 

92 
69 

91 

86 
7 1 

66 
69 

88 
69 

69 
69 

66 
68 

69 
66 

87 
63 

87 
65 

89 
69 

68 

90 
63 

86.2 
68.6 

CORDELE 

MAX 
MIH 

SB 

89 
64 

95 

92 

92 

92 

85 
65 

85 
65 

86 

91 

91 

71 

89 

93 

94 
70 

93 
70 

95 

94 

70 

93 

90 

92 

88 

90 

90 

69 

90 

91 
72 

91 

91 
61 

90.3 
66,4 

DOUGLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

68 

66 

68 

68 

90 

69 

65 
66 

67 
68 

60 

87 

87 

66 

82 

67 

91 
7 1 

88 
68 

90 

92 
69 

90 

81 

84 

69 

90 

66 

90 

88 

66 

89 

91 

90 
63 

67,5 
67,3 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

67 

69 
67 

69 

69 

90 

90 

67 
66 

64 
68 

68 

89 

88 

84 

73 

67 

93 
72 

93 
72 

92 
70 

92 

93 
70 

91 

65 

69 

91 
72 

67 

71 

89 
7 1 

69 
68 

89 
64 

88 

90 
71 

69 

90 
64 

69.1 
69.7 

HOMERVtLLE  3  HSW 

MAX 
MIN 

68 

90 
64 

68 
63 

90 
65 

90 
65 

89 
71 

69 
65 

67 
71 

65 

68 

7 1 

66 

60 
7 1 

68 
7 1 

91 
70 

91 
7  1 

93 
71 

91 
71 

90 
69 

69 

67 

70 

90 
70 

66 

70 

88 

70 

90 
67 

91 
67 

69 
66 

90 
65 

90 
68 

92 

93 
64 

69.0 
66.6 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

89 

87 
63 

91 

90 

66 

90 

89 
66 

89 
66 

°9 

85 

86 

88 
7 1 

84 

68 

7 1 

92 
71 

69 
70 

90 

93 

70 

92 

86 
7 1 

87 

70 

69 
72 

90 

88 

69 
67 

68 
63 

86 
63 

89 
69 

69 
69 

90 
62 

68.4 
67.8 

MOULTRIE  2  £SE 

MAX 
MIN 

84 
64 

87 
66 

86 
65 

88 
67 

87 
67 

66 
65 

84 
65 

80 
65 

83 
68 

91 

70 

92 
7  1 

61 

73 

66 
68 

92 
67 

92 
69 

84 

70 

95 
69 

94 
69 

92 
70 

36 

70 

92 
68 

92 
68 

68 
66 

90 
65 

91 
64 

87 
62 

89 
63 

92 
66 

94 

70 

92 
61 

68.7 
67.1 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

66 
64 

90 
65 

90 
64 

91 
65 

90 
65 

69 
69 

89 
65 

86 
66 

85 
6U 

90 
70 

89 
68 

31 

71 

68 
68 

92 
69 

93 

70 

93 
69 

92 
71 

93 
66 

92 
69 

86 

70 

90 
67 

90 
70 

90 
69 

69 
65 

90 
63 

66 

64 

90 
62 

90 
67 

93 
73 

62 

89.7 
67.2 

OUITMAN  2  Sw 

MAX 

MIN 

68 
65 

89 
65 

90 
66 

91 
69 

90 
69 

90 
70 

88 

89 

63 

70 

66 
72 

91 
74 

66 

72 

76 
70 

89 

70 

91 
72 

94 

72 

94 
73 

92 
70 

92 
70 

92 

70 

65 
70 

91 
71 

90 

70 

89 
68 

89 
65 

91 
66 

89 
67 

91 
68 

92 

70 

89.3 
69.  2 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

68 
66 

84 
67 

68 
69 

69 
67 

88 

70 

69 
71 

69 
67 

86 
67 

79 
72 

67 
71 

89 

72 

86 
73 

62 

70 

88 
70 

91 
70 

93 
70 

92 
71 

92 
69 

91 
71 

69 

70 

67 

70 

89 
71 

91 
68 

87 
67 

89 
64 

69 
63 

69 
64 

90 
70 

91 
68 

90 
62 

68. 4 
68.7 

VALnOSTA   3  E 

•          •  » 

MAX 
MIN 

87 
63 

90 
66 

69 
64 

90 
66 

90 
67 

91 
68 

90 
65 

91 
66 

84 

7 1 

92 
7 1 

89 

7  1 

76 

70 

90 

91 
70 

93 
71 

92 
7  1 

94 

71 

92 
69 

92 

92 
70 

90 
72 

90 
69 

89 

70 

60 
6  3 

91 
65 

90 
63 

69 
65 

90 
69 

69 

90 
65 

89.8 
68.4 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
65 

68 
64 

68 
65 

86 
68 

87 
67 

86 

70 

67 
66 

80 
70 

84 

72 

88 
72 

82 

62 
72 

89 
72 

92 
71 

69 
71 

92 
72 

93 
71 

92 

70 

89 
70 

83 
70 

91 
72 

88 
73 

87 

70 

90 
68 

90 
68 

64 
65 

90 
66 

91 
70 

92 

7  5 

93 
64 

88.0 
69.3 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

87 

65 
66 

65 

66 
69 

86 
69 

90 

91 
70 

89 
69 

89 
65 

92 
69 

91 

91 
71 

75 

66 

72 

69 
71 

92 
72 

91 

86 

70 

66 
71 

66 

74 

89 

7 1 

88 

70 

90 
70 

66 

7 1 

90 
7 1 

94 

7  2 

95 

71 

89.0 
70.1 

BRUNSWICK 

MAX 

Mm 

93 
71 

66 
75 

85 
73 

86 

89 
79 

65 

35 

71 

67 
74 

92 
77 

91 
72 

93 
72 

90 
72 

90 
70 

88 
7 1 

67 
72 

87 

71 

86 
71 

86 

72 

87 
69 

88 
7  1 

64 
67 

68 
67 

91 
72 

91 

91 
72 

66.2 
72.1 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

Mm 

87 
69 

83 
69 

65 
68 

66 
74 

85 
76 

66 
75 

85 
75 

82 
73 

84 
69 

67 
72 

84 
73 

87 
74 

89 
74 

94 
71 

67 
72 

68 
73 

92 
73 

92 
72 

87 

70 

65 

70 

87 
73 

65 
73 

83 

70 

65 
70 

88 
70 

84 
68 

86 
68 

90 
73 

91 
75 

88 
70 

66.7 
71.7 

FLEMING 

MAX 

Mm 

69 

67 
62 

66 
64 

6! 
60 

87 
63 

89 
64 

88 
66 

85 
69 

86 

67 
71 

78 
7 1 

62 
72 

86 

72 

90 
70 

69 
71 

93 

71 

93 
72 

90 
71 

88 
69 

87 
71 

89 
71 

67 

72 

65 

71 

67 
67 

87 
68 

82 
66 

86 
66 

90 
70 

90 
74 

90 
64 

87.4 
68.4 

FOLKSTDN  9  SW 

MAX 

Mm 

89 
64 

88 
64 

66 
64 

69 
64 

90 
65 

92 
66 

68 
66 

66 

71 

68 
70 

93 
70 

90 

y  1 

05 

70 

91 
69 

94 
70 

93 
72 

96 

70 

92 
69 

93 
69 

92 
70 

66 
69 

90 
69 

91 
72 

90 
70 

68 
68 

90 
69 

69 
66 

92 
66 

93 
69 

93 
68 

95 

70 

90.5 
68.4 

FORT  STEWART 

MAX 

Mm 

90 

66 
64 

66 
63 

64 

66 
62 

68 
67 

68 
67 

85 
71 

86 

90 
70 

82 
69 

82 
69 

89 
69 

83 

71 

93 
71 

94 
71 

92 
71 

91 
72 

66 

66 

70 

90 
72 

87 
74 

67 

70 

69 
68 

68 
66 

85 
65 

*0 
65 

93 

72 

91 
73 

92 
66 

88.2 
68.6 

OLENNVILLE 

MAX 

Mm 

JESUP  8  S 

MAX 

Mm 

90 
64 

68 
63 

68 
63 

67 
65 

88 
65 

90 
66 

68 
66 

67 

70 

67 
69 

91 
71 

65 

71 

81 
71 

91 
71 

91 

71 

92 
71 

94 
70 

90 
69 

90 

70 

90 
68 

89 
68 

91 
69 

86 

73 

67 

71 

90 
68 

88 
69 

79 
65 

90 
65 

93 
70 

91 

76 

93 
65 

68.8 
66.4 

NAHUNTA 

MAX 

MIN 

87 
66 

66 
66 

67 
64 

66 
67 

87 
66 

69 
69 

87 
67 

64 

71 

87 

72 

90 
70 

86 
69 

77 
70 

87 

71 

90 
71 

90 
72 

92 
70 

91 
71 

89 
69 

67 
69 

68 
69 

68 
71 

61 
73 

65 
72 

68 
66 

89 
68 

84 
66 

68 
65 

91 
70 

90 
76 

91 
68 

87.4 
69.1 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

Mm 

87 
67 

63 
68 

69 
66 

64 

72 

64 
75 

64 
75 

64 
75 

83 
72 

63 

70 

85 
75 

84 

73 

86 

73 

65 
74 

91 
72 

92 
72 

86 
71 

90 
72 

91 
72 

69 
70 

84 
71 

66 

73 

85 

72 

84 
73 

64 
69 

66 
74 

86 
69 

65 
69 

69 
73 

90 
75 

90 
71 

86,3 
71.6 

S«*  R*f«r*DC*  Notts  ToUowing  Sution  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CEORCU 
JUNE 


Station 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     IS     19  i  20     21     22     23     24     25     26     27     2S     29     30  31 


SiViNNAH  USOS  PL  GRDN 
SAVtNNAH  HSO  AP 

Savannah  seach 

SURftENCr  2  NNH 
HAVCKQSS  <•  m 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MW 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIH 


67     66  66 


88  90  80 
70     70  71 


91  92 
68  70 


92  92 
69  69 


99  98  96 

76  76  77 

92  93  90 

72  73  72 


89     69  90 


68 

86 

89 

92 

91 

68 

64 

69 

66 

72 

68 

89 

89 

91 

91 

66 

67 

66 

72 

7<. 

87 

8<i 

«6 

69 

90 

71 

70 

71 

74 

74 

90 

88 

69 

91 

90 

66 

62 

63 

67 

71 

90 

92 

68 

92 

92 

70 

66 

69 

6S 

70 

S««  R«f»r«DC«  Holes  rollowlng  SUUon  [nd*> 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
JUNE  1973 


(Sp 

WincJ 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1  in  Qf>t 

1° 

c 

« 

O) 

ion  of 
>t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

&■ 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Fasfe- 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

o 

O; 

o 
>o 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

6 

0.6 

5.3 

17  +  + 

29 

28+ 

89 

91 

61 

75 

4 

3 

7 

1 

0 

0 

15 

6.B 

ATLANTA  WSO  AP 

30 

0.6 

7.2 

36 

SW 

28 

88 

90 

60 

71 

7 

3 

5 

1 

1 

0 

17 

66 

6.4 

AUGUSTA  WSO  AP 

9 

0.9 

5.8 

20++ 

3 

16 

84 

84 

56 

68 

3 

4 

6 

2 

3 

0 

18 

6.9 

COLUMBUS  WSO  AP 

36 

1.0 

5.8 

37++ 

18 

35 

92 

91 

56 

68 

5 

0 

6 

2 

1 

0 

14 

6.1 

MACON  WSO  AP 

7 

0.4 

6.4 

27 

W 

06 

91 

90 

61 

71 

6 

6 

3 

4 

0 

0 

19 

68 

7.0 

ROME  WSD  AP 

0 

2 

5 

4 

0 

1 

12 

SAVANNAH  WSO  AP 

19 

1.7 

6.3 

25 

E 

18 

89 

89 

63 

74 

7 

2 

4 

4 

1 

1 

19 

42 

7.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORCU 

JUNE  1973 


J3 
V 

Q 

(IN) 

Day  of  month 

e 

Station 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

< 

MA) 

MI^ 

7( 
71 

77 
7< 

7f 
7< 

8C 

7: 

71 
7( 

7? 
7< 

7< 

T. 

77 

T, 

79 
7< 

78 

77 

8C 
77 

80 
77 

80 
78 

80 
78 

61 
79 

80 
79 

81 
79 

83 
80 

S3 

80 

84 
81 

63 
61 

64 
61 

62 
60 

61 
79 

82 
79 

89 
60 

83 
60 

63 
79 

81 
79 

62 
79 

60.5 
77.8 

2 

MA> 
MU 

94 
61 

87 
70 

9* 

70 

9( 
72 

94 
71 

9C 
73 

96 
72 

93 
72 

87 
71 

80 
76 

69 
75 

94 
74 

93 

75 

95 
74 

98 
75 

101 
77 

101 
77 

102 
76 

103 
76 

107 
78 

107 
7S 

95 
76 

97 
74 

102 
74 

102 
75 

98 
72 

103 
72 

100 
77 

98 
73 

98 
73 

96.7 
73.7 

<i 

MA) 
HU 

91 
66 

83 
71 

88 
7C 

92 
72 

92 
72 

91 
7« 

90 
73 

89 
73 

83 
7* 

77 
75 

84 
7S 

90 
75 

88 
75 

92 
75 

95 

76 

95 
77 

93 
77 

94 
76 

98 
76 

99 
80 

99 
76 

91 
77 

94 
75 

98 
76 

96 
78 

92 
74 

96 
74 

96 

77 

92 
74 

94 

74. 

91.9 
74.6 

i 

HA) 
MU 

83 
71 

76 
7i 

8C 
71 

83 
72 

8* 
73 

84 
7f 

83 
7<i 

83 
7« 

77 
75 

75 

7: 

79 
74 

83 
75 

82 

77 

84 

75 

67 
77 

88 
78 

86 
78 

67 
76 

9C 
77 

91 

80 

91 
78 

66 

78 

67 
77 

89 
77 

9C 
80 

86 
78 

90 
76 

69 
79 

87 
77 

67 
77 

85.0 
76.0 

HAWKINSVILLE 

MA) 
MR 

8< 
7< 

- 

I 

I 

8! 
7f 

8! 
7f 

8! 
7( 

83 
79 

8C 
7( 

82 
8C 

85 
7S 

63 
76 

82 
7! 

88 
76 

85 
78 

85 
80 

84 

77 

88 
79 

89 

60 

92 
61 

8J 

80 

86 
81 

86 
76 

87 
81 

86 
81 

83 
76 

64 
76 

84 

77 

84 

78 

86 
76 

85.1 
76.4 

HOMEBVILLE  3  WSW 

< 

MA) 
MU 

91 

73 

8: 

7< 

9C 
73 

8e 

75 

91 
7" 

9C 
7< 

8S 
75 

91 
75 

83 
76 

St 
78 

92 
78 

86 
73 

82 

77 

89 

77 

91 
77 

90 
78 

94 
79 

93 
73 

94 
79 

93 
79 

89 
78 

89 
78 

93 
79 

69 
78 

91 
78 

92 
78 

90 
77 

92 
76 

92 
77 

93 
78 

89.9 
76 . 6 

MIDVILLE  EXP.  5T4TIQN 

HA) 
MU 

B! 
7( 

8C 

77 

9! 
7! 

9C 

77 

9t 
7? 

8! 

7? 

8S 
75 

79 
76 

80 
7i 

9C 
75 

85 
77 

87 
78 

88 

77 

93 
79 

92 
79 

90 
80 

91 
6C 

96 
79 

86 
62 

87 
79 

67 
79 

66 
80 

82 
80 

92 
80 

62 

80 

88 
76 

91 
79 

90 
69 

89 
77 

90 
76 

88 . 2 
76.5 

Plains  sm  ga  exp  sta 

^ 

MA) 

9! 
7! 

8i 
T. 

97 
T. 

101 

ec 

102 
8C 

10< 
82 

98 
79 

92 
76 

82 
77 

91 
77 

98 
79 

98 
62 

99 
82 

95 
81 

102 
81 

101 
62 

103 
83 

106 
82 

107 
83 

99 
84 

100 
81 

99 
80 

97 
81 

97 
79 

104 
78 

99 
60 

103 
80 

104 
83 

103 
64 

106 
63 

99.0 
80.2 

TIFTQN  EXP  STATION 

MA) 
MR 

9( 
61 

93 
7C 

9! 
7( 

lo; 

71 

lo: 

72 

10! 
7' 

101 
72 

96 
72 

8« 
72 

93 
7< 

94 

74 

9C 
75 

85 
73 

95 
73 

99 
73 

104 
74 

104 
74 

107 
75 

101 
75 

99 
76 

95 
74 

96 
74 

102 
74 

100 
74 

103 
72 

103 
72 

105 
71 

98 
71 

91 
73 

98 
71 

98.1 
72.8 

< 

HA) 
HR 

91 
73 

8! 
7! 

9( 
7! 

97 
7" 

97 
77 

9f 

7! 

9< 
7t 

9C 
T. 

82 
7( 

9C 
76 

9C 
78 

87 
79 

84 

77 

91 
77 

9! 
78 

9S 
79 

99 
79 

101 
79 

9( 
79 

92 
79 

89 
78 

92 
78 

96 
78 

95 
78 

97 
77 

97 
77 

97 
76 

93 
75 

88 
77 

95 
75 

93.0 
77.1 

HA) 

Hit 

83 
7« 

81 

7: 

83 
T. 

87 
8C 

8! 

8C 

8( 

7? 

85 
75 

83 
7: 

79 
7t 

8< 
77 

85 
76 

82 
78 

80 
77 

8« 
77 

87 
78 

89 
79 

90 
80 

92 

79 

89 
79 

85 

80 

83 
80 

86 
78 

88 
79 

68 
60 

68 
80 

67 
80 

88 
78 

85 
78 

83 
78 

87 
78 

85.6 
78.0 

S«e  R«f«r«nc«  Notes  Following  Slalion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CEORCU 
JUNE 


Of  Month 


9     10    11     12    13     U    IS  I  16     17    IS     19    20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTHWEST  0 
4LLATD0NA   04M  2 

CALHOUN  EXP  STATION 


NORTH  CENTRAL  02 
U  OF   OA  PLT   SCIENCE  FM 


WEST  CENTRAL 
EXPERIMENT 


SOUTH  CENTRAL 
TIFTDN  EXP  STATION 


SOUTHEAST  09 
SAVANNAH  WSD  AP 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.20 

17 
100 
70 


.21 

12 

.27 

7 

101 
75 


.27 

23 


AO 
98 

71 


98 
72 


.26 

25 
95 
71 


.28 

«5 
89 
68 


.23 

30 
105 
72 


105 
71 


.19 

14 
102 
72 


.26 

2<i 
100 
71 


.23 

0 

.39 

26 
97 
72 


.21 

15 
95 
69 


.18 

7 


.30 

60 
92 


.29 

80 


.25 

13 


.24 

2 


.17 

23 
93 
66 


.30 

35 
93 
67 


5.57 

4208 

6.699 

401 
94. 1 
72.0 


6.60 
856 
93.5 
69.8 


7.008 
1235 
90.7 
68.8 


.21  .26 

28  16 

97  102 

73  69 


96 
68 


684 
97.6 

70.5 


1868 
91.2 
70.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPOP.TS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


No.  ol  Day* 


Precipitation 


No.  of  Dtys 


•3-0 
19 


•    *  * 

JULY  1972 


BLUE  RlnCE 


*       •  • 

SUCUST  1972 


BLUF  RIDC6 


•       *  • 

SEPTEHBEB  1972 


BLUF  RIDGE 


*       •  * 

OCTOBER  1972 


AILFV 

BLUF  RIOtE 


*       *  * 

NOVEMBER  1972 

AILFY 

BLUE  RIUGE 
MDNTICELLO 


•       *  • 

DECEMBER  1972 

AILFY 

MONTICELLO 
THDMASVILLE   4  SF 


*       *  • 

JANUARY  1973 

AILEY 

ASHRURN  3  ENE 
BLUF  RIOGF 


*       •  * 

FEBRUARY  1973 


83.0 


BLUE  RIDGE 


*       *  * 

MARCH  1973 


82.5 


80. 7M 

M 


71  .6M 
5^.7M 
62.2 


59,1 
70.5 


57.2 
51.1 


54.1 


72. 5M 


54. 9M 

M 


47. OM 
41. 5M 
38.6 


39.1 
45.0 


38.1 
29,9 


59.  3M 
50.6M 
50.4 


49.1 
57.8 


47.7 
40.5 


30 


21< 


432 
436 


4B5 
262 


531 
749 


637 


2.08 
3.39 


5.17 
3.76 
3.60 


3.80 
5.20 
3.26 


1.06 


1.05 
2.20 


.96 
1.B6 
.8? 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


JULY 

6I.UE  Rince 


AUGUST 
BLUE  RIOCF 


SEPTEMBER 
8LUF  RIOCE 


OCTOBER  1972 


HUFY 

BLUE  RIDGE 
CONCDRO 


NOVEMBER  19T2 


IILEV 
BLUE  RIOGF 
MONTICELLO 


december  h72 

«:lev 

monticello 
th0m4svilie  4  s£ 


JANUARY  1973 

AILEY 

ASKBURN  ?  ENE 
BLUE  RIDGE 
WOODBURY 

«       •  • 

FEBRUARY  1973 
BLUE  RIOGE 


MARCH  1973 


Day  of  Month 


12  3 


4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14     IS      16     17     18     19    20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     X  31 


,11  .o« 


2. OB 
3.39 


5.17 
3.76 
3.60 


5.20 
3.26 
5.95 


1.S6     .5?  .10 
.02  .49 
.35     .35  .15 


.11  .02  .01 
.29  .15  .13 
.10  .35 


1,10  .01 


.30  ,04 
.04  .05 


T         .98  .15 


.01     .02  T 


.04  ,04 


Sm  f*lw*nca  no.«i  loUowing  Siiilon  1 
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.43     .45  T 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

5  1  6 

7  1  S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

Avei 

* 

* 

• 



JULY 

1972 

BLUE  HOOE 

MAX 
MIN 

80 
55 

85 
59 

85 
65 

80 
65 

72 
63 

75 
51 

78 
47 

74 
52 

80 
54 

83 

60 

84 
57 

97 
60 

66 

60 

84 
60 

65 
68 

84 
67 

79 
67 

82 
64 

84 

67 

87 
67 

90 
60 

89 
59 

90 
69 

91 
67 

90 
69 

87 
67 

60 

70 

80 
69 

80 
68 

78 
67 

84 

65 

63.0 
62, 1 

• 

* 

AUCUS  T 

BLUE  R I DC£ 

MAX 
MIN 

8t> 
62 

80 
6T 

89 
64 

88 
67 

84 
68 

82 
70 

86 
6B 

82 
64 

87 
60 

82 
64 

80 
65 

85 
60 

86 
64 

87 
69 

86 
62 

84 
64 

87 
60 

86 
64 

87 
64 

85 
64 

81 
65 

89 
62 

89 
63 

89 
60 

87 
59 

86 
64 

68 
67 

64 
58 

85 
98 

87 
96 

82 
96 

64,6 
6390 

• 

* 

• 

SEPTEMBER 

1972 

Blue  ridce 

MAX 
MIN 

89 
60 

85 
S'^ 

S3 
55 

84 

62 

78 
62 

77 
52 

80 
52 

81 
50 

80 
60 

82 
5! 

84 

52 

85 

50 

85 
52 

8! 

55 

86 
58 

87 
59 

85 
65 

85 
63 

83 

60 

84 
61 

89 

60 

82 
58 

89 
92 

60 
63 

82 
68 

78 
67 

68 
67 

60 
69 

80 
65 

71 
48 

62.9 
98.4 

• 

* 

• 

DCT06EK 

1972 

AI  LEY 

MIN 

74 
52 

75 
58 

81 
59 

80 
62 

86 
59 

83 
56 

83 
54 

49 

83 
44 

87 
57 

80 
56 

82 
51 

84 
53 

83 
58 

87 
64 

88 
59 

88 
60 

91 
62 

90 

40 

61 
40 

48 

62 
58 

69 
66 

70 
49 

74 
49 

72 
61 

63 

76 
93 

79 
56 

78 
56 

60.7 
54.9 

h  1  1 1  c  &  I  n  f.  c 

Mm 

75 
35 

73 
42 

72 
40 

71 
43 

70 
41 

71 
42 

70 
38 

66 

58 

68 
58 

63 
43 

69 
40 

59 
53 

61 
53 

69 
45 

73 
45 

67 
57 

« 

* 

NOVEMBER 

1972 

AILEY 

MAX 
MIN 

81 
56 

82 
63 

83 
64 

86 
66 

82 
45 

75 
56 

70 
5  1 

39 

75 

76 
59 

76 
51 

79 
60 

82 

42 

62 

35 

60 
32 

66 
51 

67 
48 

62 
34 

60 
42 

57 
39 

52 
24 

68 
32 

73 
44 

71.6 
47,0 

Blue  rioce 

MIN 

76 
50 

74 
65 

74 
5! 

69 
45 

72 
33 

bi 
43 

59 
53 

58 
42 

68 
32 

65 
42 

62 
48 

72 
37 

66 
55 

62 
49 

52 
37 

50 
30 

51 
31 

50 
26 

52 
46 

46 
39 

48 
35 

42 
33 

)9 
26 

59.7 
41,9 

MIN 

75 
49 

69 
48 

71 
63 

80 
54 

75 
46 

7C 
42 

68 
45 

56 
45 

68 
33 

72 
32 

72 
40 

72 
42 

68 
42 

67 
51 

68 
35 

60 
34 

48 
36 

56 
29 

52 
31 

54 
32 

52 
37 

55 

40 

49 

30 

59 
24 

55 
27 

48 

30 

50 

30 

64 

32 

66 
40 

54 

39 

62.2 
36.6 

• 

• 

* 

OECEHBER 

1972 

AILEY 

MAX 
MIN 

50 
33 

SO 

65 

30 

8 1 

6 1 
61 

77 
33 

47 
25 

43 
25 

56 
26 

31 

69 

69 

31 

65 
42 

71 
53 

MONT  I  CELLO 

MIN 

44 

30 

96 

30 

S5 
32 

64 
32 

66 
41 

72 
55 

70 
32 

60 
34 

51 
46 

70 
49 

75 
56 

67 
49 

55 
50 

65 
52 

64 

47 

54 
26 

41 

17 

42 
20 

53 

22 

63 
28 

65 
52 

63 
50 

56 
49 

58 
47 

60 
46 

59 
39 

47 
28 

52 
30 

67 
34 

63 
44 

59 
48 

S9,l 
39.  1 

thdmaSville 

4 

Sfc- 

MIN 

59 
35 

60 
30 

66 
39 

77 
46 

79 
58 

76 
66 

68 
57 

68 
59 

74 
62 

80 
60 

82 
55 

81 
56 

83 
65 

80 
63 

80 
67 

70 
34 

56 
26 

63 
26 

71 
34 

73 
39 

74 
40 

65 
55 

69 
47 

67 
39 

67 
42 

68 
38 

se 

32 

66 
31 

70 
39 

70 
38 

72 
36 

70.9 
^5<0 

• 

• 

* 

J4NJ4RY 

1973  . 

AILEY 

MAX 

MIN 

66 

40 

68 
47 

56 
44 

44 

32 

35 
29 

33 

29 

67 
32 

70 
52 

73 
55 

70 
39 

72 
47 

70 
57 

70 
44 

67 
39 

62 

30 

63 
44 

64 

42 

37 

54 

22 

53 

27 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

64 

60 

67 

52 

55 
47 

61 
47 

70 
43 

62 
44 

51 
40 

47 
32 

37 
31 

39 
32 

38 
33 

41 
31 

41 
2* 

44 
23 

53 
29 

64 
32 

61 
30 

67 
35 

73 
53 

67 
43 

65 
45 

67 
47 

67 
46 

67 
42 

58 
33 

56 
36 

52 
42 

61 
44 

61 
37 

62 
24 

59 
25 

97.2 
38.1 

BLUE  RIOCE 

MAX 
MIN 

60 
41 

65 
3" 

51 
3B 

61 
38 

48 

35 

51 

36 

49 
32 

47 

32 

39 
2' 

31 

20 

36 

20 

33 
16 

43 
9 

50 
14 

54 
33 

60 
2'> 

62 

20 

64 

37 

59 

40 

63 
32 

55 
48 

59 
48 

57 
39 

57 
26 

59 

20 

52 
35 

48 
39 

50 
38 

40 

20 

38 

10 

48 
24 

51.1 
29.9 

• 

• 

FEBRUASY 

1973 

BLUE  RIOCE 

MAX 
MIN 

59 
45 

59 
47 

47 
39 

61 
22 

62 
29 

60 
48 

64 
35 

58 
38 

47 
18 

49 
12 

52 
8 

45 
20 

46 

26 

52 
42 

52 
37 

41 
22 

40 
22 

47 
16 

55 
14 

56 
25 

53 
23 

52 
23 

59 
36 

58 
29 

69 
40 

62 
47 

68 
»9 

57 
35 

94.1 
29.8 

• 

• 

• 

H4HCH 

1973 

AILEY 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MW 

MAX 

MIN 

MAX 

Mm 

37 

67 
47 

74 
58 

77 
52 

83 
59 

77 
62 

73 
57 

72 
63 

76 
61 

69 
61 

69 
61 

81 

50 

84 
62 

86 
64 

83 
47 

58 

40 

72 
40 

76 
53 

61 
53 

34 

69 

69 
41 

71 
54 

66 
52 

68 
48 

71 
52 

69 
49 

69 
57 

72.5 
92,4 

S«*  n«f«r*nc*  Nolst  FoUowtug  Suilon  Index 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIt 


Station 

Day 

Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

J4 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

OCTOBER 

1972 

AI  LEY 

EVAP 
WIND 

•  13 

16 

•  12 

17 

■  14 

10 

.11 

13 

.18 

5 

.11 

11 

.19 

1« 

• 

,3( 
23 

.  \i 
3 

.  1" 

19 

.  l- 
9 

16 
& 

.01 

: 

.18 

10 

.15 

8 

.17 

16 

* 

44 

.  17 
15 

.22 

22 

• 

.18 

13 

.11 

4 

.04 
4 

• 

■  1' 

45 

.  0" 

5 

.  1 1 

4 

'"ill* 

«       *  * 

NOVEHRER 

1972 

AILEY 

EVAP 
WIND 

•  1  ] 
5 

,09 

18 

.  08 
I* 

.10 

10 

.  I* 

9 

.11 

« 

.09 
32 

* 

.  1 C 

18 

10 

.  1! 
8 

06 

e 

* 

78 

• 
* 

.07 

26 

.12 

U 

.02 

25 

.08 

32 

.07 

12 

,05 
4 

.05 
4 

.06 
4 

* 

* 

.11 

71 

* 

37 

IB 

^470" 

•       *  * 

JANUARY 

1973 

AILEY 

EVAP 
WIND 

* 

* 

• 

* 

18 

.07 

12 

.03 
6 

22 

28 

* 
* 

• 
• 

• 
• 

* 
* 

* 
• 

.31 

93 

.04 

12 

.OS 

1 

.07 

24 

.  14 

38 

.09 

10 

« 

* 

.22 

94 

.13 
21 

.14 

8 

.00 
* 

.00 

37 

.06 

12 

.07 

84 

.05 
14 

.04 

8 

i.9ie 

542 

•       •  • 

MARCH 

1973 

AILEY 

EVAP 
WIND 

.09 

7 

,06 
6 

.07 
35 

.09 

5 

.U 

20 

.10 
12 

.04 

19 

.04 

7 

.09 
14 

.03 

9 

.03 

17 

• 
• 

.17 

41 

.17 
9 

1 
1 
1 

.48 

102 

.23 

100 

.21 

88 

.20 

45 

.14 

13 

.01 
17 

• 
• 

.27 

69 

.16 

13 

.18 

70 

.03 

26 

.14 

50 

.14 

17 

.11 

23 

• 

.25 

35 

3.67 
869 

S«»  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORCIi 


Slation 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  • 

J4NU4-.y  H73 

BLUE  RIOCE  SNQHFAlL 
SN  ON  GNO 

•  •  • 

FEBBU4RY  1973 

Blue  rioce  Snowfill 

SN  ON  GNU 

T 

Sm  Ralcranc*  NoIm  Following  SUUon  Indac 

-  17  - 


CORRECTIONS 


DATE 

MARCH  1972 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  & 
DIVISIONAL  DATA 


OIVIS ION 
CENTRAL  05 


STATION 
DIVISION 


GEOBGIA 

CORRECTION 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.99 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

1    (SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0010 

08 

wi lcox 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS.   MARY  E,  CAMPBELL 

ADAIRSV  I  LIE 

01 

D ARTQW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

C 

JACK  W  BIRO 

ADEL   2  S 

0053 

06 

COOKE 

16 

3  1 

07 

83 

25 

240 

5P 

CCOKE  CO,   FORESTRY  UNIT 

AI  LEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1 1 

82 

34 

233 

8A 

8A 

8A 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHA   EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

0140 

07 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A, 

H 

TflMMTC     DDAKITI  PV 

AL  L  A  rOQN A   DAM  2 

0181 

0 1 

BARTOW 

5 

^  L. 

SH 

10 

84 

44 

975 

8  A 

8  A 

8A 

c 

H 

CURrS    UP  cNOINttRo 

ALMA   FAA  AP 

0211 

09 

b  A(«  UIN 

1 3 

1  1 

32 

82 

3 1 

198 

7P 

7P 

H 

pcUb    AVIATIUN  AOENCT 

ALPHARETTA  5  SSW 

0219 

02 

C  1  1  1  TDM 

r  U  L 1  UN 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

5LUIT   Ci  LHAMoLtc 

ALPHARETTA  2  NNW 

0221 

02 

C  1  1 1  T  n  M 

rUL  T  UN 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TtDDY   Rf    WALKtR/  5R» 

AMERICUS  *  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

UiOF  OA, EXP, STA,  NRSY, 

APPLING  1  NW 

0311 

06 

r  n  1  1 1 M  Q  T  A 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

RUY   D,  TANKeRSLcY 

ASH8URN  3  ENE 

0406 

06 

TURNER 

16 

3 1 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSD  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  ?  E 

0441 

09 

D  D  A  KIT  1    C  V 
D  K  A 1 1  1  L  t  T 

1? 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MDC     lATDCtlC     A  TtlDICV 

"Kb    LAIKcLLt    A  wUKLCT 

ATI  aWTa     Dm  TnM 

0444 

c  1 1 1  T  n  w 
r  u  L 1  UN 

A  Q 

Q  A 

P  Q 

8  8C 

'  A 

CMAKLlc    H  KtcLING 

ATI     aMTA       l.lCIl  aB 

ATLANTA   W5U  AP 

R 

0451 

02 

C  t  1  1  TnM 

rU  L 1  UN 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MIC 

MID 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICt 

AUGUSTA  WSQ  AP 

R 

0495 

06 

K  1  tnriUNU 

14 

33 

22 

8  1 

58 

145 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVlCb 

BAINBRIuub 

0581 

07 

n  P  r  A Ti  10 

U  C  V-  A  1  UK 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

c 

H 

MDC        M  A  D  v     C        U        Mill  1  CM 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHERuKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1100 

7A 

MRS,  ESTELLE  GROGAN 

BEAVEROALE 

0746 

0  1 

WH I  TP  1 1  LD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

8A 

MRS.   H,   E,  WARMACK 

BELLVILLE 

0787 

09 

C  V  ANo 

1 1 

32 

09 

8 1 

58 

185 

c 

MRS   GKAtE    F  HtAKN 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTQSH 

2 

3 1 

29 

8  1 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U.S.   FISH  G  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA   MTN.    EXP.  STA. 

BLAKELY 

0979 

07 

P  A  D  1  V 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

C  A  M  KI  T  Kl 

h ANN  i N 

7 

■a  A 
34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.    Q,  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

0  • 

C  1   Q  C  D  T 

t  L  B  t  K  T 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GARNEIT   H.  BARTUN 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

Dill  1  n  r  u 
dU  L  UUt  H 

1 1 

32 

23 

8  1 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W  .    L  .    C  KUML  t Y    J  K , 

BRUNSW  I  CK 

134C 

09 

r  1  VMM 

\jL  YNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

CITY   Ur  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MIO 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

D  A  Q  1  1  M 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNW 

1463 

07 

GRADY 

8 

30 

54 

84 

13 

265 

6P 

6P 

H 

SUGAR  PLANT  EXP  FARM 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

r.  n  D  n  n  M 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

CAMILLA 

1500 

07 

M  r  T  r  u  c  1  I 
n  I  1  L  n  t  L  L 

6 

3 1 

14 

84 

1 3 

175 

6P 

7A 

H 

CHfiKLtS    L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEKUKEc 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T.  HQLBROOK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

rRANKL I N 

14 

34 

26 

83 

14 

900 

7A 

c 

MRS   JANICE  E.  VOYLES 

CARRQLLTON 

1640 

04 

/■  A  o  n  n  1  1 

C  ARKU  L  L 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARRDLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE   3  SW 

1670 

01 

D  A  D  Tn u 
BAR  1 UW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

/*DAMtfCl         n  TATIIM 

GRANVcL    P.  TATUM 

CAVE   SPGS  '*  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  H,  AYERS 

chatsworth 

1856 

01 

M 1  1 D  D  A  V 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

CHICKflnAUGA  PARK 

1906 

0] 

WALKER 

1 6 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TV A- 566 

CISCO  7  ENfc 

1944 

01 

M  1  1  O  D  A  V 

nURKA Y 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARL IE    L.  ilLvcR 

CLAYTON  1  SSW 

1982 

03 

D  A  □  t  IM 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LfcE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALU 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS,    pANNlE    M.    U  KELLcY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLOUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

nUSLOGEc 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

klAYl        llf*A"PLJf"0  CfOMI^C 

NATL   WEATHER  iERVICt 

COMMERCE  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE  0.  WHITING 

COOLIDGE 

2238 

07 

T  LJ  n  M  A  c 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

r        u        CIlTMPTHM-  ID 
L.    W.    CLLINUIUN/  JK. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CKIbP    CU,    PUWtR  CUMn, 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

GUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

MILES  M,  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS.   AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

dahlonega 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DAHlQNEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES   E,  FORTNER 

DALLAS  7  ME 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTQN 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

c 

MRS.    THELMA   F.  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

'A 

R.   C.  THOMPSON 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
JUNE 


1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

A 

u 

H 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

U  U  L  C  O 

2728 

06 

WORTH 

6 

3 1 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.    SARA    I.  HTLL 

2736 

C7 

SEMINOLE 

6 

^  i 

0 1 

a  A 

?  D 

135 

A  A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

Dnur»LAS  2  nnf 

2  '  0  J 

0  6 

COFFEE 

"X  1 

s  1 

A  9 
0  £. 

3  1 

240 

7  A 

7  A 

'  A 

U 

n 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

■37Q  1 

c  ly  L 

L 

\j  *♦ 

DOUGLAS 

O  H 

1  5  1  o 

A  A 

LECNA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8  A 

8A 

H 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

284A 

0  "5 

LAURENS 

1 0 

32 

3  2 

82 

54 

1  Qn 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

C  vOv 

n  s 

V  J 

DODGE 

9 

32 

o  ^ 

1 2 

400 

B  A 

rK  A 
O  M 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDI  SON 

■a  f1  9  ft 
J  U  ^  o 

CALHOUN 

6  4 

44 

^  A  R 

JESSE   L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

8  2 

52 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

E  L  L  I  J  A  Y 

3115 

GI LMER 

i.  C 

34 

A  0 

A  A. 

"3  A 

1440 

7  A 

ALFDRD   G.  DOVER 

E  MBR  Y 

3147 

0  1 

PAULD I NG 

1  -J 

52 

84 

R  O 

59 

1200 

Q  A 
OA 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

A  A 

SPALDING 

o 

1  A 
1  0 

Q  A 

1  ( 

925 

1  OA 

10  A 

1  A  A 

1  OA 

U.   OF  GA.   EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

a  "5  Q  (5 

ri  1 
u  i 

CORDON 

1  C. 

34 

A  A 

L.  0 

740 

A  A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

c 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

09 

LIBERTY 

2 

3 1^ 

53 

8  1 

25 

5  A 

4  P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

nc 

U  7 

CHARLTON 

1  1 

30 

L  A 
H  0 

A  9 

\j  c 

A 

A  A 
o  A 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

AC 

CHARLTON 

Lit. 

A  7 

1  ^  A 

5  P 

R  D 

U 
H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

"a  A 

A  C 

MONROE 

Q 

OS 

A  1 

O  S 

650 

6P 

A  O 

op 

u 
n 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT   r,  AINFS 

3516 

CLAY 

3 

D  1 

36 

85 

A 1 

340 

A  D 
o  r 

6P 

H 

MRS.    MAYME   H  HAYFS 

FORT  STEWART 

^  C\  ^  D 

A  c 

L I BERTY 

i  1 

^  i 

A  t 

3  *7 
J  f 

y  2 

7  D 

7  D 

POST  ENGTNFERS 

FORT  VALLEY  2  E 

U  3 

PEACH 

g 

H  "X 

o  s 

490 

A  D 

1^ 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3  s  7n 
a  3  f  \. 

A4 

HEARD 

1  A 

A  S 

70a 

A  A 

"A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1170 

7  A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

U 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  C.  BRADOY 

GLENNV I LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

]^ 

31 

56 

8  1 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P,  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

IC 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

0^ 

MERIWETHER 

33 

u3 

64 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

0^ 

HARRIS 

2 

32 

45 

84 

56 

6'^0 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

407C 

A  Z. 

COWETA 

O 

OS 

1  A 
14 

A  A 

"XL. 

84C 

L 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  aJiy  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
'on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  ;  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE' THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

t*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.  20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price;     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina     28801.  ,  , 
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67.1 

78.4 

93 

30  + 

61 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

5.42 

1.94 

3 

.0 

0 

5 

3 

3 

SANDERSVILLE 

87.7 

68,3 

78.0 

92 

11 

63 

23  + 

0 

8 

0 

0 

0 

4.44 

1.65 

2 

.0 

0 

6 

3 

1 

SILOAM 

69.3 

67.7 

78.5 

-  .9 

94 

30  + 

62 

23  + 

0 

15 

e 

0 

0 

1.94 

-  2.36 

1.31 

2 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

78.7 

-  1,7 

4.46 

.31 

.0 

*       *  • 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

89.8 

65.7 

77.6 

95 

29 

58 

22 

0 

16 

0 

0 

0 

2.91 

1.18 

2 

.0 

0 

4 

3 

1 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

89.3 

68.3 

7B.8 

-  1.4 

95 

29 

62 

22 

0 

14 

0 

0 

0 

2.63 

-  1.26 

.70 

18 

.0 

0 

8 

2 

0 

BROOKLET  1  W 

89.0 

66.1 

76.6 

-  2.3 

95 

14  + 

62 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

5.24 

-  .18 

1.27 

21 

.0 

0 

13 

3 

1 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CEORGU 
AUGUST 


SUUOD 

Temperature 

Precipitation 

•1 

o  y 
<S 

Average 
Mlolmum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Hlgheal 

e 

e 
Q 

Lowest 

No.  of  Days 

0  i 
|i 

Greatest  Day 

e 

Q 

Snow.  Sloot 

No.  ol  Days 

0 

a 

Degree  Days 

Max. 

Min. 

3 

H 

■S-o 

0  0 
»o 

S  0 

e 

0 

.10  or  More 

t 
i 

1 

1.00  : 

•d 

0  > 

s  S 

•li 

L3UISVILLE   3  S 

90.  IM 

68,5 

79, 3M 

-  1.8 

94 

14+ 

62 

22 

0 

0 

0 

0 

8.32 

3.96 

2,25 

3 

.0 

0 

61  4 

4 

METIER 

MIOVILLE   EXP  ST4 

99,3 

67,3 

78.3 

94 

11 

60 

22 

0 

1 7 

0 

0 

7,77 

2,02 

1 

.0 

0 

11 

4 

4 

MIllEN  4  N 

90.0 

66.8 

78,4 

-  3.3 

95 

30  + 

59 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

3,10 

-  1.37 

.65 

15 

.0 

0 

8 

2 

0 

NEWINGTON  2  NE 

B9.3 

70  a  8 

80  •  1 

97 

13 

62 

22 

15 

e 

0 

0 

5.87 

.0 

0 

SMAINSBORG 

89.4 

68.2 

78.8 

95 

1 1 

64 

24  + 

0 

15 

0 

0 

0 

5.72 

1,21 

1 

.0 

0 

9 

4 

3 

W4RRENT0N 

90.4 

67,6 

79.0 

-  .6 

96 

1 

63 

22 

0 

18 

0 

0 

0 

5.40 

1.38 

2.20 

3 

.0 

0 

6 

3 

2 

WAYNESBORO   2  NE 

89.5 

64.7 

77,1 

94 

19  + 

57 

22 

0 

Q 

4.36 

1.15 

19 

.0 

0 

8 

4 

I 

DIVISION 

78,6 

~  2(3 

5,13 

,65 

,0 

*       *  * 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  5E 

91.3 

69.6 

60,5 

-  1.7 

94 

24  + 

65 

24+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3,95 

-  .86 

1,84 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

AMERICUS  4  ENE 

69.3 

68.9 

79.1 

-  1.9 

93 

30  + 

62 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

2.97 

-  1.37 

,92 

2 

.0 

0 

10 

2 

0 

B AI  NBR I DCE 

92.2 

69.2 

80.7 

-  ,6 

96 

12 

63 

23 

0 

2.25 

-  3.25 

,63 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

BlakEly 

1,4 

94 

1 

63 

24  + 

0 

0 

0 

-  1.68 

.0 

0 

CAMILLA 

90.9 

68.7 

79.8 

95 

18  + 

63 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

2.47 

,97 

4 

.  0 

0 

7 

1 

0 

COlOUITT   2  F 

90.6 

68,8 

79.7 

94 

28  + 

62 

23 

0 

22 

e 

0 

0 

2 . 32 

.68 

8 

.0 

0 

8 

1 

0 

CUTHBERT 

90.8 

68.5 

79.7 

95 

11  + 

62 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

3.77 

.85 

15 

.0 

0 

9 

3 

0 

FORT  GAINES 

86.9 

69.4 

78,2 

-  2,8 

90 

22  + 

62 

22 

0 

3 

0 

0 

0 

4.95 

-  .60 

1.65 

16 

.0 

0 

7 

5 

I 

LUMPKIN  2  SE 

M 

1 

57 

23 

0 

0 

0 

5.07 

1,20 

3 

.0 

0 

9 

4 

1 

MORGAN   1  W 

PLAINS   SW  GA  EXP  ^TA 

88.7 

68.4 

78.6 

92 

12  + 

62 

22 

0 

13 

e 

0 

0 

4.00 

1.8? 

2 

.0 

0 

5 

2 

2 

THQMASVILLE   4  SE 

93. DM 

65. 8M 

79. 4M 

-  1,3 

97 

27 

59 

22 

0 

0 

2.58 

-  2.96 

,64 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

79.5 

-  1,7 

3.52 

-  1.77 

.0 

*      *  « 

SOUTH  CENTRAL  09 

ALAPAHA   EXP  STATION 

90.5 

68,9 

79.7 

-  ,8 

93 

18  + 

62 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

6.43 

1.00 

2.05 

6 

.0 

0 

7 

5 

2 

ASHBURN  3  ENE 

88.5 

69,6 

79.  1 

93 

1 

63 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

3.42 

.94 

3 

.  0 

0 

7 

3 

0 

CORDELE 

92. IH 

69, 7M 

80. 9M 

96 

13  + 

63 

22 

0 

Q 

2.86 

.0 

0 

DOUGLAS   2  NNE 

63 

25  + 

22 

0 

0 

0 

7  •  1  6 

1.92 

16 

.0 

0 

9 

5 

2 

FITZGERALD 

90I9 

7l!o 

81.0 

-  .5 

94 

18+ 

64 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

5.16 

.01 

2.00 

5 

.  0 

0 

6 

3 

3 

HOmERVILLE   3  WSW 

90.0 

69,3 

79.7 

93 

21  + 

63 

22 

0 

21 

0 

0 

0 

6.32 

2.30 

6 

.0 

0 

4 

2 

LUMBER  CITY 

89.7 

69,1 

79.4 

93 

14  + 

62 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

5.35 

-      .  14 

1.58 

2 

.0 

0 

3 

2 

MOULTRIE  2  FSE 

90.5 

69.1 

79,8 

-  1.6 

95 

21 

62 

22  + 

0 

21 

6 

0 

0 

3.03 

-  2.52 

1.44 

5 

,0 

0 

9 

1 

1 

NASHVILLE   5  SSE 

90.7 

70  1 

21  + 

60 

22 

25 

0 

0 

0 

4.08 

1.73 

6 

.  0 

7 

2 

1 

QUITMAN  2  SW 

91. 4M 

66. 7M 

80,  IM 

-  1.0 

96 

19 

54 

23 

0 

0 

0 

0 

6.00 

-  ,26 

3.10 

14 

,0 

0 

8 

3 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

90.6 

69.7 

80.2 

-  ,6 

94 

12 

63 

23  + 

0 

23 

0 

0 

0 

1.79 

-  3,23 

1.21 

17 

,0 

0 

2 

1 

1 

VALDOSTA  3  E 

89.0 

69,0 

79.0 

93 

10 

64 

23 

0 

18 

0 

0 

0 

3,70 

.95 

15 

.0 

0 

7 

3 

0 

DIVISION 

79.8 

~  1,3 

4.61 

-  ,78 

.  0 

*       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

90.1 

70.5 

80.3 

96 

1 

63 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

5.23 

.97 

Z 

.0 

0 

11 

5 

0 

blackbeard  island 

89.4 

71,6 

80.5 

93 

21 

66 

23 

0 

21 

0 

0 

0 

8.64 

3. 13 

22 

,0 

0 

12 

6 

3 

BRUNSWICK 

89.9 

71.8 

60.9 

-  1.4 

94 

15  + 

63 

22 

0 

20 

e 

0 

0 

8.06 

1,02 

2.24 

2 

.0 

0 

9 

5 

4 

BRUNSWICK   FAA  AP 

72,2 

80.0 

9  3 

13 

65 

22 

0 

11 

8 

0 

0 

6.98 

1.66 

1 

.0 

0 

11 

4 

3 

Fleming 

88.4 

69,6 

79.0 

93 

14+ 

62 

22 

0 

13 

e 

0 

0 

2,92 

.55 

10 

.0 

0 

9 

1 

0 

FOlKSTON  9  SW 

91.5 

70.2 

80.9 

96 

10 

63 

22 

0 

26 

6 

0 

0 

11.68 

3.59 

1 

.0 

0 

10 

5 

4 

FORT  STEWART 

90.2 

69,7 

80.0 

97 

15 

63 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

3.96 

1.20 

16 

.  0 

0 

9 

3 

1 

Glennvule 

91. IM 

71, IM 

81. IM 

.3 

96 

14 

63 

22 

0 

6 

0 

0 

3.56 

-  1.87 

,85 

7 

.0 

0 

6 

4 

0 

JESUP  B  S 

69,8 

79.7 

94 

15  + 

63 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

1 1 .79 

2.07 

7 

.0 

0 

16 

8 

4 

NAHUNTA 

bb'.i 

70,1 

79.4 

92 

14  + 

64 

22 

0 

12 

0 

0 

0 

6.20 

2,50 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

SAPELO  ISLAND 

87.0 

71. 7M 

79. 4M 

92 

11 

65 

22 

0 

9 

0 

0 

0 

8.67 

1.90 

26 

.0 

0 

15 

6 

2 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

89.3 

69.1 

79.2 

-  .8 

97 

15 

63 

23 

0 

17 

0 

0 

0 

7,25 

.97 

1.79 

18 

.0 

0 

11 

5 

3 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

88.5 

71.4 

80.0 

-  1.0 

94 

13 

63 

22 

0 

12 

e 

0 

0 

6.45 

-  .17 

1.73 

3 

•  0 

0 

10 

6 

2 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

91.3 

67.7 

79.5 

96 

19  + 

61 

22 

0 

25 

0 

0 

0 

7.12 

3.25 

2 

.0 

0 

8 

4 

3 

WAYCROSS  *  NE 

91.6 

69,7 

80.7 

-  1.0 

97 

15 

64 

23  + 

0 

26 

0 

0 

0 

5.43 

-  .21 

1.40 

11 

.0 

0 

11 

4 

2 

DIVISION 

80.0 

-  1,2 

6.94 

.81 

.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NDPITHWEST 

AO&IRSVILLE 

ALLATOONA  DAM  2 

BEAVEBOALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTEKS 


CARTEftSVILLE 
CARTE«SVILLE 
CEDARTOUN 
CMATSWORTH 
CHICKAMAUCA  PARK 


SW 


2  H 


CURRVVULE 
DALLAS  T  NE 
DALTON 
EHBRY 
FlIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCCOLO 

ROHE 

RONE  WSO  AP 
SUHHERVILIE  1 
TAYLORSVKLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  HSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  ExP  STA 

BLUE  RIOCE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  4  NNN 

CUNNING  2  NNE 

OAHLQNEGA 

OAHSONVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNH 
MAYSVIllE 
MONROE 

NORCROSS  3  NW 

U  OF  GA  PLT  Sf lENCE  FM 
HALESKA 
HINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOHMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  1  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  NW 
LINCDLNTON 
TQCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARRDLLTON 
COLUMBUS  HSO  AP 
CONCORD 

DOUGLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNw 
HAHILTON  4  H 

JONESBQRO 
'LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEHNAN 

SUNNYSIDE 
TALBOTTON  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 


WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  H 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRHINTON  *  HNH 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEOOEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

SANOERSVILLE 
SILOAH 
SPARTA  3  NH 


2.  '>0 
3.45 

3.  ** 


4.50 

5.46 
1.73 
2.72 
5.54 
1.30 

1.85 
5.50 
5.60 
2.74 
2.94 


2. IB 
3.09 
2.77 


5.24 
3.31 


.06  .14 
.24  .10 
I. II  1.25 


7.50 
3.20 
6.97 
3.90 


1.32 
1.79 
3. IB 


2.70 
1.76  1.59 


5.22 
7.09 
4.99 
5.42 


.31  1.30 
1.36  .10 
1.7B 


1.07 
.OB 


.6B  1.31  1.94 
.09 

.07  .30 

1.52 


.5B 
T 

.67 


.04 


.46 
.16 


.24  T 
.0 

T 

1.05  T 


1 .47 

1  .05 


2.59 
.04 
2.10 


13       14  IS 


1.40 

I 

.75  1.35  .01 
.05  .44 

.13  .05 


.09 


.15 
.02 


.«4  .19 
.24  .62 


.05 

T  T 


.02  .47 
.05  .34 


1.55 
.07 


16     17     18     19     20  21 


.06  1.40 
.2S  .27 
.17 


.2B  1.10 
.02 


.45 
.4B 


1.00 
2.09 


.55 

.72 
1.42 
1.21 
.63 
.87 

.55 
1.56 
.30 


1.2B 
1.25 


.19 
.15 


.01     .49  .52 


22     23  24 


.44 

T 

.OB 
.20 


.01  .17 
.07 

.03 

T 

.17 


.oa 

.30 


i(  toUowing  Station  Indax. 


DAILY  PRECIPITATION 

CEOKCIA 
AUGUST  H7J 


Day  ol  Month 


Station 

Tola 

2 

3 

4 

s 

- 

6 

7 

8 

 ' 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 .  1 

18 

19  1  20 

 1  

21 

22 

 1 

23 

1 

24 

25 

28  : 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •  • 

EAST  CENTRAL  06 



APPLING   1  NM 

2.91 

,51 

1.18 

.09 

.03 

.04 

.81 

.09 

.04 

.12 

AUGUSTA  HSO  AP  R 

2.63 

.15 

•  13 

.42 

.06 

.51 

.01 

.29 

.01 

.  70 

•  16 

T 

.  12 

T 

.  05 

.09 

T 

BROOKLET    1  M 

S.2^ 

.  10 

•  03 

.39 

.46 

.16 

•  OS 

.48 

.72 

•  21 

.56 

1.27 

.30 

.05 

.  16 

.12 

■  16 

DOVER 

2.39 

.12 

.66 

.42 

.43 

•  35 

.  33 

.06 

CieSOH 

4.34 

2>60 

1  .00 

.02 

.26 

.46 

LOUISVILLE  3  S 

6.32 

.10 

1.98 

2.29 

1 .65 

2,00 

.34 

T 

METIER 

HtOV I LLE 

8.16 

2.86 

.90 

.30 

1.19 

.19 

1.02 

•  11 

1.10 

.12 

.  1 1 

•  12 

.12 

HIOVILLE   EXP  STA 

7,77 

2.02 

1.40 

.26 

1 .36 

.20 

.C8 

.15 

1.23 

.10 

.12 

•  33 

•  05 

.47 

HILLEN  *  N 

3.10 

.16 

.45 

.34 

.32 

.24 

.25 

.65 

.09 

.55 

.05 

tilLLMAVEN-HAOE   2  SE 

7.16 

1.13 

.12 

1.76 

.91 

.05 

.26 

T 

.34 

1 .43 

.94 

.02 

.93 

T 

.07 

T  " 

NEMlNGTON  Z  Hf 

T 

.64 

T 

T 

.74 

• 

3.35 

.06 

.22 

.42 

T 

.22 

STILLMOPE 

$'48 

1.28 

1.19 

1 .88 

1.07 

.10 

SMAINSBORO 

5.72 

1.21 

1*18 

.  12 

1 .02 

.02 

.06 

•  38 

•  04 

.42 

.01 

.42 

.20 

.62 

MARRENTON 

9.40 

2.05 

2.20 

•  50 

.17 

.35 

.13 

WAVNESBORO  2  NE 

4.38 

.90 

.95 

,75 

.09 

.20 

.  U 

.15 

.32 

1,19 

.09 

•       •  • 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

3.95 

.86 

.  19 

1.84 

.42 

.62 

AMER I CUS  *  ENF 

2.97 

.10 

.92 

.20 

.20 

.20 

.10 

■  60 

.28 

.  1  7 

T 

.20 

BAINBRinCE 

2.25 

.14 

■  20 

.29 

.08 

.26 

.05 

.03 

.06 

.63 

.03 

,30 

.05 

.09 

BLAKELY 

4.39 

.01 

* 

1.15 

.03 

.96 

.49 

• 

.27 

.19 

.33 

,49 

.12 

T 

,39 

CAMILLA 

2.47 

.26 

,97 

.26 

.49 

.08 

,11 

.12 

T 

,03 

.19 

COLQUITT  2  E 

2.32 

.11 

.25 

.36 

•  05 

.68 

.28 

.26 

.IB 

.10 

.09 

CUTH6ERT 

3.77 

.24 

.25 

.77 

.07 

.03 

T 

T 

.56 

.07 

.65 

.23 

.31 

■  19 

.04 

.14 

T 

4.77 

.17 

.45 

.60 

.92 

•  02 

.95 

.02 

.10 

1.45 

.03 

.26 

OONALSONVILLE   1  S 

4.94 

.20 

.39 

,46 

.60 

.65 

.68 

.04 

.34 

.62 

.37 

.03 

FORT  GAINES 

4.95 

.67 

.60 

.20 

.85 

1.85 

T 

.60 

.18 

LUMPKIN  2  SE 

5.07 

.88 

1.20 

.45 

.47 

.22 

.72 

.60 

.33 

T 

.20 

MORGAN   1  W 

MORGAN  9  NM 

7.98 

.95 

.20 

1.36 

I  .34 

.03 

•  12 

.22 

1.61 

1.63 

,24 

.30 

.13 

■  09 

PLAINS   SM  CA  EXP  STA 

4.00 

,04 

1.82 

.32 

.03 

.04 

.10 

.09 

1.41 

.15 

T 

PRESTON 

7,52 

2.29 

■  25 

.06 

•  03 

1.56 

1.18 

.25 

.46 

.38 

.82 

.22 

THCaSVILLE   *  SF 

2.58 

■  23 

•  90 

.16 

•  05 

■  20 

■  35 

.64 

T 

.45 

•       •  • 

SOUTH  CENTRAL  08 

ABBEVILLE 

4.43 

.12 

.23 

2.25 

.60 

.20 

.05 

.  65 

.05 

.03 

•  09 

ADEL  2  S 

3.90 

1.65 

.06 

1.62 

.23 

.03 

.03 

.08 

AlAPAHA  EXP  STATION 

6.43 

.68 

1  ,76 

2,05 

.50 

•  66 

.14 

ASHBURN  3  ENE 

3.42 

.23 

.9* 

.25 

.67 

■  14 

,65 

.06 

.48 

cordele 

2.86 

1 .04 

.05 

1,10 

.21 

.42 

.04 

OOUClaS  2  NNE 

7.16 

T 

T 

T 

.32 

.46 

.74 

1 .60 

T 

.95 

.64 

1  .92 

.  12 

•  43 

f ITIGER&LO 

5.18 

.04 

.07 

T 

2.00 

.45 

1-16 

T 

.17 

.03 

1. 06 

.18 

HGHERVILLE  3  USM 

6.32 

.86 

.  15 

.06 

2.30 

I  .17 

.64 

•  01 

.18 

.17 

.22 

.02 

•  03 

.11 

,03 

.17 

LUMBER  CITY 

5.35 

1.56 

.01 

.36 

•  21 

.21 

.34 

T 

T 

.26 

,03 

•  03 

1.27 

.01 

■  83 

T 

,21 

T 

MOULTRIE  2  ESE 

T 

•  10 

.26 

.10 

1.44 

•  12 

.21 

•  29 

T 

.11 

T 

.30 

T 

■  08 

NASHVILLE  S  S5E 

4.08 

■  08 

.98 

.22 

.  10 

,18 

,05 

I  .73 

.09 

•  02 

.05 

•  30 

.32 

QUITMAN  2  Sm 

6.00 

.95 

.35 

1.20 

.  IC 

•  10 

3.10 

.30 

.30 

TIFTON  EXP  STiTlON 

1.79 

.05 

.06 

.05 

.04 

.  36 

T 

1.21 

T 

T 

T 

VALDOSTA  3  E 

3.70 

.05 

.55 

.42 

■  36 

.04 

.02 

.*l 

.02 

.99 

.67 

.09 

.11 

•       •  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

5.23 

T 

.97 

.  12 

.62 

.89 

.24 

•  52 

.82 

.03 

.11 

.20 

T 

.43 

■  28 

ATKINSON  2  E 

9.04 

3.09 

.04 

1 .09 

2.50 

.70 

.05 

.40 

.10 

.01 

.07 

■  09 

.19 

.10 

.01 

.02 

.05 

.97 

blackbearo  island 

.41 

.35 

.50 

1.12 

.72 

1 ,00 

.50 

3.13 

.31 

■  16 

.41 

.21 

BRUNSWICK 

6.06 

2.24 

1.03 

1.96 

.08 

.11 

.69 

.14 

1.70 

.11 

.29 

.07 

.06 

BRUNSmICK  FAA  AP 

6.98 

I  .as 

T 

.51 

.06 

.03 

.13 

.09 

.26 

.16 

■  42 

.12 

1.13 

.02 

1.76 

.21 

T 

.20 

OOCTORTOHN  1  WSW 

5.89 

.03 

.70 

.03 

.95 

■  05 

.88 

.06 

■  93 

.22 

,22 

.22 

.20 

1 . 80 

FLfiM INC 

2.92 

.11 

.35 

.35 

.15 

.03 

,32 

.55 

.35 

T 

.48 

.14 

.09 

FOL^STON  3  SM 

6.47 

.91 

.61 

.03 

.57 

.  19 

,34 

1  .66 

1,37 

.40 

.17 

.11 

,09 

FQLKSTON  9  SH 

11.68 

3  .59 

.73 

.17 

.26 

1.22 

3^94 

.  19 

1.31 

,02 

.03 

.02 

.04 

.06 

.12 

.38 

FORT  STEMART 

3.96 

.25 

.17 

.05 

.04 

.21 

1.20 

,03 

.92 

.04 

.80 

.02 

.17 

.35 

■  U 

GLENNVILLE 

3.56 

.60 

.84 

.03 

.05 

.65 

.02 

.16 

.70 

.  18 

.05 

.02 

T 

.08 

jesup  e  s 

11.79 

.19 

1.51 

.10 

.32 

.10 

2.07 

.11 

1.33 

2.00 

.33 

T 

,92 

.75 

T 

T 

.52 

T 

.64 

.41 

.49 

NAHUNTA 

6.20 

1.18 

.91 

1.02 

,02 

2,50 

.?9 

.23 

.17 

.28 

PATTERSON 

4,73 

.62 

2.70 

.09 

■  09 

.43 

.80 

SAPELO  ISLAND 

8.67 

.11 

.25 

.47 

.21 

.06 

.31 

.32 

.02 

.63 

.72 

.80 

UIO 

.36 

.97 

.14 

1.90 

T 

.26 

SAVANNAH  USDA  PL  CRON 

7.25 

T 

.30 

.12 

1.66 

1.00 

•  22 

.24 

.86 

1.79 

.54 

.18 

.01 

.06 

.04 

.21 

SAVANN&H  HSO  AP  R 

6.45 

1.11 

T 

1.73 

T 

.27 

T 

•  10 

.03 

T 

.74 

.11 

.90 

T 

.03 

.60 

.09 

.02 

.99 

.17 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCV  2  WNW 

7.12 

3.25 

.76 

1.13 

.32 

.06 

1.07 

.20 

.16 

.02 

.01 

.01 

.13 

MAYCROSS  4  NE 

5.43 

.  12 

.03 

1.20 

.10 

.75 

.32 

1.40 

.02 

.?l 

.18 

.25 

.54 

.04 

.06 

.11 

Sm  r»lM«BC*  not**  (ollowtn9  Sution  btdm. 


DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1973 


Slation 

Day  ol  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

le 

isj 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«         «  • 

NDRTHWEST 

ni 

ALLAT0ON4  04H  2 

MAX 
MIN 

91 
71 

86 
68 

8! 
6A 

87 
63 

98 
62 

96 
67 

83 
68 

87 
69 

87 
69 

89 
69 

91 
67 

92 
69 

89 
69 

84 

67 

85 

67 

85 
65 

88 
65 

84 
69 

86 
62 

88 
62 

86 
63 

81 
59 

62 
59 

81 
63 

97 
64 

86 
67 

67 
66 

90 
67 

91 
67 

91 
69 

90 
70 

87.0 
65.9 

C4LHDUN  ExP  STATION 

MAX 
MIN 

87 

72 

87 
69 

88 
64 

88 
61 

89 
60 

98 
65 

91 
67 

91 
68 

90 
69 

91 
68 

91 
67 

90 
68 

65 
69 

89 
67 

99 
65 

89 
62 

88 
69 

67 
70 

68 
60 

90 
61 

89 
61 

83 
59 

85 
59 

87 
59 

88 
67 

89 
64 

91 
63 

94 
64 

93 
66 

92 
67 

90 
69 

86.9 
65.1 

cartersvIlle 

MAX 
MIN 

89 

71 

85 
67 

85 
62 

85 
61 

86 
60 

95 
66 

96 
61 

86 
67 

89 
67 

90 
67 

92 
66 

91 
69 

65 

70 

84 
67 

93 
68 

86 
66 

85 
69 

e: 

70 

66 
60 

88 
60 

87 
60 

82 
56 

80 
59 

83 
59 

85 

67 

88 
67 

90 
62 

91 
64 

92 
65 

91 
67 

91 
70 

86.8 
64.8 

CE04RTDWN 

MAX 
MIN 

88 

72 

86 
69 

87 
63 

86 
62 

88 
62 

96 
68 

97 
67 

89 
68 

89 
69 

89 
68 

92 
67 

98 
66 

65 

70 

69 
68 

87 
69 

87 
63 

83 

70 

95 

70 

97 
62 

89 
61 

88 
62 

84 
56 

85 
58 

88 
58 

87 
65 

89 
63 

93 
63 

93 
64 

94 
64 

93 
65 

90 
68 

88.1 
65.2 

OALLAS  7  NE 

MAX 
MIN 

90 
71 

97 
68 

86 
64 

86 

62 

87 
62 

87 
63 

85 
66 

94 
67 

86 
67 

90 
67 

88 
66 

90 
66 

89 
68 

84 
68 

65 
68 

85 
66 

85 
67 

90 
71 

84 
62 

92 
62 

68 
62 

81 
56 

83 
56 

81 
58 

86 
59 

86 
64 

87 
64 

90 
63 

92 
65 

93 
66 

93 
68 

66.  J 
64.6 

DALTON 

MAX 
MIN 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

87 

70 

87 
68 

84 
61 

85 

59 

86 
59 

98 
59 

88 
59 

90 
65 

90 
69 

81 
68 

87 

59 

91 
61 

87 
68 

86 

67 

87 
64 

87 
58 

87 
62 

77 

68 

96 

60 

84 
62 

90 
59 

92 
55 

62 
56 

87 
56 

87 
61 

68 
64 

90 
62 

92 
63 

93 
65 

93 

67 

93 

67 

87.2 
62.6 

ROME 

MAX 
MIN 

85 

72 

83 
69 

82 
64 

83 
62 

84 
62 

94 
6" 

86 
67 

86 
68 

87 
69 

89 
69 

90 
68 

98 
69 

84 
69 

86 
73 

86 

69 

87 
63 

65 
69 

84 

68 

66 

88 
62 

84 
68 

82 
58 

83 
59 

85 
60 

94 
66 

67 

64 

69 
64 

91 
64 

91 
66 

91 
67 

88 
68 

86.0 
66.0 

ROME  HSO  AP 

«          *  • 

MAX 
MIN 

88 

72 

86 
70 

96 
66 

87 

62 

87 
61 

89 
66 

90 
68 

90 
70 

92 
70 

90 
69 

92 
66 

89 
69 

87 
69 

87 
68 

90 
66 

90 
64 

77 
70 

87 
69 

89 
62 

91 
62 

63 
62 

84 
60 

96 
59 

99 
59 

89 
66 

92 
65 

94 
65 

95 
64 

95 
66 

94 

69 

90 
69 

68.8 
65.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

MAX 
MIN 

90 
69 

97 
67 

85 
66 

85 
61 

86 
61 

95 
62 

86 
63 

96 
67 

85 
65 

89 
65 

90 
65 

89 
65 

67 
65 

65 
67 

85 
67 

85 

67 

88 
67 

81 
6« 

83 
61 

67 
61 

87 

60 

82 
56 

83 
56 

81 
58 

84 
58 

86 
63 

87 

62 

90 
62 

91 
62 

92 
63 

90 
65 

66.4 
63.4 

ATHENS    HSD  AP 

MAX 
MIN 

89 

70 

94 
71 

87 

71 

86 
66 

85 
69 

96 
66 

95 
68 

98 
68 

92 
69 

92 

70 

93 
69 

98 

70 

89 

70 

88 
69 

88 
69 

89 
69 

84 

70 

81 
70 

86 
67 

88 
66 

85 
64 

79 
62 

80 
62 

83 
63 

85 
66 

87 
66 

90 
65 

92 
65 

93 
67 

93 
70 

91 
68 

67.3 
67.5 

ATLANTa  HSD  AP 

MAX 
MIN 

95 
72 

9« 

70 

96 
68 

85 
65 

85 
63 

86 
68 

84 

69 

84 

70 

88 
70 

90 
70 

90 
70 

88 

70 

87 
71 

87 
69 

84 
66 

96 
68 

65 
70 

63 

70 

85 
66 

88 
67 

83 
67 

83 
62 

82 
64 

85 
65 

93 
68 

66 
68 

90 
69 

91 
70 

90 
69 

90 

70 

89 
71 

86.3 
68.4 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

85 
61 

82 
60 

82 
61 

81 
57 

81 
58 

82 
58 

82 
60 

82 
60 

83 
62 

85 
63 

81 
62 

65 
63 

66 
66 

62 
62 

82 
63 

80 
56 

83 
57 

82 
66 

92 
57 

62 
56 

82 
57 

77 
51 

79 
52 

79 
54 

80 
55 

82 
57 

83 
58 

82 
55 

97 
57 

66 
61 

66 
62 

82.3 
58.9 

3LUE  RIDCE 

MAX 
MIN 

85 

70 

86 
65 

85 

61 

98 
70 

97 
68 

96 
65 

94 
66 

83 
65 

86 
68 

84 
68 

85 

68 

81 
65 

61 
69 

81 
68 

82 
62 

84 

60 

85 
62 

86 

68 

87 
63 

95 
62 

79 
60 

80 
59 

87 
58 

88 
61 

89 
60 

87 
57 

87 
SB 

89 
60 

98 
60 

99 
62 

89 
65 

85.3 
63.6 

COMMERCE  *  NNH 

MAX 
MIN 

90 
68 

88 
68 

89 
63 

87 
63 

87 
64 

86 
65 

89 
64 

88 
65 

89 
66 

91 
67 

92 
67 

93 
67 

90 
70 

89 
69 

87 

67 

87 

61 

89 
61 

89 
61 

84 
64 

97 
63 

90 
61 

88 
57 

82 
59 

84 

59 

85 
59 

86 
65 

87 
63 

90 
64 

92 
64 

92 
66 

91 
67 

66.3 
64.1 

dahldnega 

MAX 
MIN 

97 
68 

91 
68 

9! 
67 

89 
62 

84 
63 

95 
63 

95 
64 

82 
68 

85 
66 

87 
65 

89 
66 

87 
60 

66 
68 

93 
69 

90 
64 

94 
59 

95 
59 

76 
68 

82 
60 

84 
62 

85 
62 

81 
58 

90 
59 

78 
59 

90 
60 

82 
64 

64 
64 

67 
63 

68 
63 

97 
66 

87 
67 

84.0 
63.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

96 
69 

93 
69 

94 
68 

83 
63 

83 
65 

83 
65 

83 
66 

83 
67 

83 
67 

87 
69 

86 
66 

89 

69 

66 

70 

64 

70 

64 
66 

63 
62 

63 
66 

79 
68 

81 
64 

83 
62 

85 
63 

62 
59 

79 
60 

79 
61 

92 
64 

83 
64 

64 
65 

66 
64 

89 
65 

87 
68 

87 
70 

83.8 
65.6 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

83 
67 

79 
64 

82 
6! 

83 
60 

85 
60 

84 
60 

81 
66 

84 
67 

87 
62 

85 
64 

83 
62 

83 
65 

64 
66 

64 
69 

85 
62 

84 
58 

85 
62 

82 

67 

84 
57 

85 
58 

83 
60 

78 
54 

77 
58 

92 
55 

90 
65 

62 
60 

66 
60 

67 
59 

88 
62 

86 
64 

84 
67 

83.4 
62.1 

JASPER  1  NNH 

MAX 
MIN 

92 
68 

85 
67 

85 
63 

95 
60 

96 
61 

95 
64 

65 
66 

85 
66 

99 
66 

88 
67 

89 
65 

86 
68 

82 
68 

81 
68 

85 
63 

65 
59 

82 
69 

95 
68 

86 
60 

88 
61 

80 
63 

81 
60 

81 
60 

82 
60 

84 
65 

85 
65 

87 
64 

91 
63 

69 
63 

67 
66 

85 
71 

85.0 
64.4 

U  OF  G4  PlT  science 

Ff 

MAX 
MIN 

89 

70 

85 

70 

89 
70 

89 
65 

89 
67 

86 
65 

89 
67 

89 
67 

92 
68 

92 
68 

94 
69 

89 

70 

90 
69 

89 
69 

89 
68 

99 
66 

90 
69 

63 
69 

89 
65 

90 
64 

89 
62 

87 

62 

82 
63 

85 

62 

87 
65 

87 
65 

92 
66 

94 
65 

93 
66 

92 
69 

90 
71 

89.0 
66.6 

WINDER  I  SSE 

MAX 
MIN 

•          *  * 

NORTHEAST 

03 

CLAYTOcI  1  SSW 

MAX 
MIN 

86 
62 

82 
63 

83 
61 

83 
58 

84 
5' 

84 

id 

79 
61 

83 
62 

86 
60 

85 

62 

87 
61 

84 

60 

82 
58 

81 
62 

83 
59 

94 
55 

93 
61 

63 
63 

85 
55 

83 
55 

61 
55 

80 
54 

79 
55 

92 
52 

82 
61 

84 
57 

66 
57 

68 
57 

86 
62 

88 
62 

68 
64 

63.7 
59.0 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

e: 

65 

92 
65 

83 

6e 

85 
63 

85 
61 

64 

82 
69 

84 

67 

87 
65 

85 
67 

87 
65 

85 
69 

85 
65 

83 
66 

85 

62 

85 
56 

82 
66 

80 
69 

95 

58 

96 
59 

64 
59 

91 
53 

78 
59 

62 
56 

61 
63 

61 
56 

64 
59 

86 
J9 

85 
63 

85 
63 

82 
68 

83.8 
62.7 

ElBERTQN  2  N 

MAX 
MIN 

90 
69 

95 

70 

99 
70 

88 
64 

86 
67 

88 
65 

87 
67 

90 
65 

92 
65 

92 
66 

93 
67 

91 
69 

91 
69 

90 
68 

91 
67 

90 
64 

86 
69 

82 
69 

89 
64 

90 
60 

67 
60 

86 
60 

82 
58 

65 
59 

86 
61 

89 
62 

90 
59 

9! 

60 

93 
63 

89 
65 

90 
64 

88.7 
64.6 

HARTWELL 

MAX 

Mm 

90 
72 

8B 
7C 

88 
68 

85 
68 

90 
68 

89 
70 

88 

70 

90 
72 

93 
70 

93 
72 

95 

70 

90 
72 

68 
68 

69 
68 

98 
65 

94 

70 

88 
64 

95 
65 

92 
68 

90 
64 

88 
64 

90 
65 

98 
64 

85 

67 

96 
68 

90 
70 

93 
68 

93 

70 

92 
70 

89 

70 

89.6 
68.3 

TOCCOA 

MAX 

Mm 

Bi 
66 

85 
67 

8e 

67 

87 
67 

86 
61 

87 
61 

83 
67 

87 
66 

90 
64 

93 
62 

91 
66 

96 
69 

67 
66 

66 
71 

67 
67 

89 
60 

96 
70 

Si 
67 

96 
61 

88 
56 

88 
64 

93 
60 

60 
65 

85 
59 

85 
68 

66 
64 

87 
62 

91 
63 

92 
65 

90 
68 

86 
66 

86.8 
64.7 

WASHINGTON 

•          •  * 

MAX 

MIN 

WEST  CENTRAL 

Oil 

buena  vista 

MAX 
MIN 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

96 

71 

86 
68 

87 
63 

89 
62 

89 
64 

88 
6t 

86 
66 

87 
67 

91 
66 

89 
67 

69 
65 

69 
67 

67 

71 

67 
69 

64 
67 

66 
66 

95 
69 

85 

69 

89 
62 

89 
60 

87 
64 

83 
57 

83 
58 

97 
59 

66 
61 

68 
63 

91 
63 

92 
63 

93 
64 

91 
62 

88 
68 

67.6 
64.7 

COLUMBUS  HSO  AP 

MAX 
MIN 

91 
7« 

93 
74 

e> 

72 

88 
70 

89 
72 

8i 
7C 

88 
71 

89 
71 

91 
7C 

90 
71 

91 
72 

90 
73 

91 
72 

90 
70 

68 

71 

88 
71 

90 
72 

89 
72 

89 

70 

90 
69 

90 
71 

84 
64 

86 
67 

98 
67 

89 
67 

90 
71 

91 

72 

92 
69 

92 
70 

92 
70 

96 

71 

89.1 
70.5 

Experiment 

MAX 
MIN 

92 
71 

97 
71 

94 
69 

98 
69 

87 
71 

81 
67 

86 

70 

86 

70 

8: 

61 

89 
69 

90 
69 

9C 
71 

88 

70 

88 
69 

68 
68 

85 
66 

85 
69 

84 

69 

84 
65 

87 
64 

89 
66 

86 
61 

62 
60 

92 
63 

86 
63 

87 
65 

85 
66 

69 
66 

92 
68 

91 
69 

90 
67 

87.1 
67.3 

S«a  nel*renc«  Noles  Following  SUUon  Indvx 


-    6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1973 


Slalion 

Day  ol  Month 

a 

Ol 
It 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'i' 

3 

10  1 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CREENVtLLE   2  NNW 

MAX 
MIN 

93 

70 

92 

70 

89 
66 

94 

65 

92 
68 

91 
65 

88 
65 

90 
65 

91 
66 

91 
65 

92 
67 

91 
65 

89 
65 

89 
66 

89 
65 

86 

63 

69 

63 

69 
63 

88 

62 

89 

62 

89 
62 

85 

57 

84 

57 

86 
57 

85 
57 

88 
62 

91 
57 

92 
57 

92 

91 

91 

89.5 
63.4 

LA  CKANCE 

MAX 

Mm 

91 
70 

85 
72 

66 
67 

67 
64 

69 
73 

89 
66 

87 
69 

84 
68 

88 
67 

89 
68 

69 
69 

85 
69 

66 

70 

88 
68 

86 
68 

80 
68 

80 
68 

82 
70 

67 
63 

88 
63 

88 
66 

82 
59 

83 
58 

64 
60 

86 
60 

89 
64 

86 
64 

89 
64 

92 
66 

90 
65 

69 
68 

86.6 
66.3 

1ARSH4LLVILLE 

MAX 

Mm 

92 

72 

86 

71 

89 

71 

88 

7f 

90 
68 

90 
66 

89 

68 

88 

70 

92 
69 

93 

70 

94 
71 

92 
71 

93 
72 

93 
73 

92 
70 

90 
71 

94 

70 

92 
69 

90 
66 

93 

67 

93 
68 

89 
62 

89 
63 

86 

63 

69 
66 

88 
68 

92 
67 

93 
67 

92 
66 

92 
67 

88 
69 

90.6 
66.9 

NEWN4N 

MAX 
MIN 

90 
70 

86 
69 

68 
65 

68 
63 

86 
66 

90 
67 

88 
67 

68 
66 

90 
67 

91 
66 

91 
66 

88 
66 

84 
67 

89 
66 

66 
68 

68 
65 

67 
66 

90 
68 

68 
64 

67 
65 

86 
65 

86 
57 

84 
60 

87 
61 

89 
63 

89 
65 

91 
62 

91 
64 

93 
65 

97 
65 

67 
68 

86.4 
65.3 

SUNNVSIDE 

MAX 

Mm 

87 

71 

83 
71 

87 
69 

87 

66 

70 

86 
67 

88 
69 

65 

70 

90 
6' 

90 
69 

90 
70 

86 

70 

88 

70 

86 
68 

89 

70 

66 
66 

86 

70 

64 

69 

BS 
67 

90 
64 

86 
66 

81 
59 

82 
62 

63 
63 

89 
64 

87 
68 

S9 
67 

92 
66 

91 
66 

91 
67 

88 
69 

86.9 
67.4 

TALBOTTON  1  NE 

MAX 
MIN 

93 
71 

93 
72 

87 

70 

86 
67 

69 
67 

91 
68 

89 
69 

68 
68 

91 
65 

92 
64 

94 
68 

94 
69 

93 

70 

92 
66 

93 

70 

92 
69 

93 
66 

90 
67 

69 
62 

90 
68 

69 
66 

82 
59 

84 
56 

65 
57 

69 
63 

64 

66 

66 
63 

91 
69 

92 
66 

90 
67 

90.0 
66.4 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 
MIN 

85 
69 

85 
67 

85 

60 

65 
59 

66 
61 

65 
65 

85 
65 

66 
65 

86 
66 

90 
66 

90 
65 

93 
65 

85 
66 

66 
66 

85 
66 

66 
68 

84 
69 

84 

69 

85 
60 

67 
58 

82 
59 

82 
55 

63 
56 

65 
55 

65 
60 

86 
56 

90 
56 

92 
55 

92 
62 

93 
61 

66 
68 

86.5 
62.6 

THOHASTON  2  S 

MAX 

MIN 

91 
70 

63 

70 

85 

70 

87 
67 

89 
69 

89 
66 

86 
69 

89 
68 

92 
66 

92 
68 

91 
69 

93 

70 

89 
69 

90 
68 

86 

7o 

67 
68 

90 
71 

90 
68 

89 
69 

93 
65 

92 
69 

87 
61 

86 
63 

87 
63 

88 
64 

87 
63 

94 
64 

90 
65 

94 
66 

94 
69 

89 
69 

69.5 
67.2 

WEST  POINT 

•  « 

* 

MAX 

Mm 

95 

72 

90 
70 

66 

69 

69 
66 

99 
67 

90 
68 

90 
66 

68 

70 

88 

70 

90 
70 

90 
69 

69 

70 

68 
69 

91 
69 

90 
7o 

69 

70 

68 

70 

90 
70 

60 

70 

90 
65 

90 
65 

90 
62 

84 
61 

63 
63 

86 
63 

77 
65 

67 
67 

90 
65 

90 
65 

92 
68 

90 
68 

66.2 
67.5 

CENTRAL 

0! 

AILEV 

MAX 

Mm 

COVINOTON 

MAX 

Mm 

87 
72 

81 
71 

8e 

71 

86 
67 

85 
69 

90 
67 

87 
69 

66 
69 

69 
6E 

91 
69 

92 

70 

87 
70 

87 
6" 

88 
68 

83 
69 

68 
67 

68 

70 

83 

71 

86 
65 

89 
65 

85 
64 

82 
60 

83 
62 

86 
64 

85 

66 

98 
67 

90 
66 

93 
66 

95 
67 

91 
69 

92 
70 

67.4 
67.6 

DUBLIN  3  S 

MAX 

Mm 

95 
70 

92 
69 

91 
71 

90 
70 

69 
66 

92 
67 

93 
69 

92 
67 

93 
68 

92 
67 

94 
66 

96 

70 

95 
68 

94 
70 

96 
69 

93 

70 

90 
68 

91 
70 

89 
65 

92 
64 

92 
66 

91 
61 

84 
62 

66 
60 

66 
62 

89 
67 

91 
64 

94 
65 

68 
64 

94 
67 

93 
69 

91.6 
66.9 

EASTMAN   1  W 

MAX 
MIN 

95 

72 

94 

70 

8« 

7( 

88 

71 

68 
69 

9C 
69 

91 
68 

89 
69 

69 
69 

91 
69 

95 

70 

94 
68 

93 
69 

93 

70 

93 
71 

93 

70 

90 
71 

91 

70 

91 
65 

88 
67 

91 
64 

92 
60 

84 
59 

66 
62 

90 
65 

92 
70 

90 
63 

93 
67 

92 
67 

92 
66 

91 
64 

90.9 
67.5 

fORSVTH  1  S 

MAX 

Mm 

85 

70 

85 
71 

88 
70 

91 

87 

70 

90 
67 

91 
68 

67 
70 

95 
72 

93 
71 

96 
69 

91 
70 

90 
69 

90 
67 

68 
70 

66 
67 

69 

70 

89 
68 

89 
64 

91 
66 

91 
65 

85 

62 

82 
63 

84 
63 

87 
65 

85 
68 

89 
65 

92 
66 

90 
66 

96 
67 

95 
68 

89.3 
67.6 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

95 

70 

94 

71 

95 

68 

94 
69 

95 

70 

94 
69 

90 
70 

99 

70 

93 
69 

94 
68 

95 
67 

94 
60 

87 
61 

92 
63 

93 
64 

95 
66 

96 
66 

95 
66 

95 
68 

IRWINTQN  4  MNH 

MAX 

Mm 

72 

76 

73 

69 

67 

70 

66 

64 

73 

67 

62 

63 

64 

64 

69 

69 

70 

69 

71 

70 

68.5 

HACON  WSO  AP 

MAX 

Mm 

96 
74 

90 
74 

89 

73 

89 
73 

92 
71 

93 

70 

92 
72 

91 

72 

93 
70 

94 
71 

94 

71 

93 
73 

9? 

72 

93 
73 

92 
72 

90 
71 

91 

72 

90 
71 

90 
68 

93 
68 

92 
69 

85 
6! 

85 
66 

87 
67 

90 
67 

90 
70 

93 
69 

94 
69 

95 
68 

94 
69 

69 
71 

91.4 
70.4 

MILLEOCEVILLE 

MAX 

Mm 

90 
69 

92 
70 

86 
71 

88 
69 

68 
69 

68 
67 

94 
66 

95 

71 

93 
69 

93 
69 

92 
68 

91 
66 

88 
■>8 

91 
70 

88 
64 

86 
65 

92 
65 

90 
65 

82 
63 

82 
64 

85 
64 

83 
67 

66 
66 

91 
65 

91 
65 

92 
65 

90 
65 

89.5 
66.9 

MDNTIC6LL0 

MAX 

Mm 

91 
68 

92 
67 

84 

66 

89 
67 

90 
68 

86 
67 

91 
66 

90 
67 

69 
68 

92 
69 

93 

70 

91 
69 

92 

6C 

91 
66 

92 
67 

91 
66 

69 
68 

90 
66 

91 
69 

92 
68 

90 
66 

89 
65 

83 
62 

82 
61 

69 
63 

86 
64 

86 
67 

93 
68 

93 
70 

93 
71 

92 
69 

89.7 
67.1 

SANDERSvULE 

MAX 

Mm 

89 

72 

85 
72 

86 
73 

90 
74 

87 
69 

86 
68 

67 
72 

66 
68 

69 
67 

90 
66 

92 

70 

91 
72 

90 
70 

90 
7o 

69 
70 

66 

70 

88 
72 

68 

70 

87 
64 

90 
65 

89 
65 

67 
63 

60 
63 

64 
64 

84 
67 

65 
68 

89 
65 

69 
66 

90 
66 

66 
65 

67 
70 

87.7 
66.3 

SILOAH 

•  • 

« 

MAX 

Mm 

89 

70 

85 

70 

87 
70 

89 
69 

69 
69 

87 
67 

86 
68 

89 
69 

90 
68 

91 
66 

93 
69 

92 

70 

90 
69 

91 
69 

91 
70 

90 
68 

89 

70 

62 
71 

87 
65 

91 
67 

69 
62 

82 
63 

63 
62 

88 
64 

88 
66 

90 
67 

92 
66 

94 
67 

94 

68 

94 

68 

93 
69 

89.3 
67.7 

EAST  CENTRAL 

oe 

APPLlNC  1  Nw 

VKX 

91 
6B 

88 
68 

87 
70 

67 

70 

88 
67 

86 
67 

90 
66 

89 
66 

69 

92 
64 

93 
68 

94 

71 

93 
69 

93 
70 

94 

70 

93 
67 

91 
66 

90 
71 

86 
63 

as 

63 

90 
60 

68 
56 

82 
61 

84 
60 

86 
63 

69 
65 

88 
64 

93 
65 

95 
65 

93 
64 

93 
63 

89.8 
65.7 

AJCUSTA  WSO  AP 

MAX 

86 
72 

85 
71 

SE 
72 

67 

70 

86 

70 

66 
71 

87 
70 

89 
68 

91 
6E 

92 
66 

93 
71 

92 
71 

93 

70 

92 
70 

91 

70 

69 
69 

90 
71 

86 
68 

88 
65 

91 
66 

69 
63 

63 
62 

84 
63 

86 
65 

88 
69 

88 
68 

92 
67 

93 
67 

95 
67 

90 
67 

93 
66 

89.3 
68.3 

BROOKLET  1  H 

MAX 

91 
72 

90 

72 

8« 

7: 

90 
7 1 

86 

70 

9C 

70 

88 
66 

89 
66 

9C 
6G 

69 
66 

90 
68 

92 
68 

95 
68 

95 

70 

92 
69 

90 
65 

92 
69 

93 
70 

91 
67 

90 
66 

91 
66 

61 
62 

83 
63 

84 
66 

87 
66 

84 
69 

69 
67 

69 
66 

90 
67 

88 
66 

84 

71 

89.0 
68.1 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

94 
76 

68 
69 

7! 

69 

72 

92 
69 

92 
72 

86 
66 

92 
68 

66 

93 
71 

94 

71 

94 
71 

92 
72 

94 
71 

92 
71 

91 
66 

91 
68 

90 
71 

89 
66 

92 
68 

65 

87 
62 

84 
63 

65 
63 

85 
69 

66 
68 

89 
66 

90 
67 

91 
66 

90 
66 

90 
68 

90.1 
66,9 

HETTER 

MAX 

MIDVILLE   EXP  STA 

MAX 

90 
69 

86 
69 

81 
71 

66 

91 
68 

9C 
67 

90 
69 

69 
66 

90 

90 
68 

94 

73 

93 
73 

93 
68 

92 
69 

90 
66 

88 
67 

88 
69 

89 
72 

91 
63 

90 
65 

90 
64 

86 
60 

83 
62 

66 
62 

67 

70 

87 
67 

90 
65 

69 
66 

92 
65 

91 
65 

88 
66 

89,3 
67.3 

HILLEN  k  N 

MAX 

91 

70 

80 
69 

69 

7C 

89 

86 

70 

92 
69 

87 

70 

90 
68 

91 

93 
69 

95 

70 

92 
69 

93 
66 

93 
69 

94 

70 

89 
66 

90 
68 

91 
69 

89 
60 

91 
63 

90 
65 

83 
59 

84 
68 

66 
68 

67 
67 

89 
64 

92 
62 

90 
64 

94 
61 

95 
65 

92 
67 

90,0 
66,8 

NEHINCTQN  2  NE 

MAX 

90 
75 

87 
74 

57 
74 

89 
74 

95 
75 

67 
72 

86 
74 

88 
68 

90 
66 

69 

70 

92 
74 

93 
72 

97 
75 

95 
74 

95 
76 

90 
72 

90 
70 

90 
74 

68 

72 

89 
70 

90 
71 

S3 
62 

60 
66 

65 
65 

67 
70 

66 
71 

89 

70 

90 
66 

92 
66 

90 
66 

66 
70 

69.3 
70.8 

smainsboro 

MAX 
MIN 

93 

70 

86 
69 

89 

72 

65 

70 

86 

70 

89 
67 

88 
69 

89 
67 

89 
67 

91 

70 

95 

70 

92 
68 

94 
69 

92 
71 

92 
70 

90 
69 

91 

70 

91 
72 

89 
65 

92 
65 

91 
65 

90 
69 

84 
64 

85 
64 

87 
69 

67 
66 

90 
66 

69 
67 

91 
67 

89 
66 

86 
68 

89.4 
68.2 

UARRENTDN 

MAX 

Mm 

96 

70 

90 
71 

89 

70 

68 

70 

68 

70 

87 
67 

90 
68 

89 
68 

89 
66 

92 
68 

93 
69 

92 

70 

93 
70 

92 
69 

93 
69 

92 
66 

92 
68 

90 
71 

84 
64 

88 
65 

92 
64 

89 
63 

64 
64 

84 
64 

89 
64 

69 
66 

93 
67 

94 
68 

93 
67 

94 
68 

93 
66 

90.4 
67.6 

MAVNESBORQ  2  NE 
•  • 

• 

MAX 
MIN 

93 
67 

92 
67 

6! 
69 

89 

66 

89 
69 

69 
67 

90 
67 

87 
68 

88 
69 

90 
66 

92 
66 

93 
66 

92 
67 

93 
67 

94 
68 

93 
65 

92 
70 

88 
68 

94 
60 

68 
61 

91 
59 

88 
57 

81 
98 

63 
59 

88 
61 

83 
68 

87 
62 

89 
62 

90 
62 

91 
62 

91 
62 

89.5 
64.7 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY   3  SE 

MAX 

MIN 

91 

72 

91 
72 

93 
72 

93 

71 

90 
72 

9C 
70 

90 
69 

91 
70 

9C 
71 

90 
69 

92 
70 

94 

70 

93 
71 

91 
70 

93 
71 

93 
72 

90 
70 

90 
70 

93 

71 

94 

70 

90 
69 

92 
69 

93 
69 

94 
65 

86 
66 

87 
66 

90 
67 

89 
69 

91 

70 

93 
69 

92 
70 

91.3 
69.6 

S«*  R«I»r*Dc*  Nol«*  ToUowtog  Suuob  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


tUCUST  i<>T> 


Station 

Day  ol  Month 

age  ; 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14  1 

IS 

le 

17 

18 

..] 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

AMERICUS  '>  ENE 

MAX 
MIN 

92 
72 

87 
70 

8! 

72 

85 

72 

87 

73 

83 
69 

85 
71 

87 

71 

90 
68 

90 
69 

92 
69 

91 

71 

93 
69 

92 
70 

92 
69 

88 

70 

90 
69 

90 
70 

87 
66 

91 
68 

93 
66 

89 

62 

85 
63 

89 
68 

89 
65 

90 
68 

92 
69 

93 
68 

93 
67 

93 
69 

89 
70 

89.5 
68>9 

BlINBRIDGE 

MAX 

MIN 

94 

73 

90 
72 

89 
72 

88 

71 

91 
69 

90 
69 

92 
73 

91 

70 

92 
68 

95 
69 

95 

70 

96 

70 

95 
68 

95 

71 

88 

70 

94 
70 

92 
70 

95 
70 

92 
72 

92 
67 

95 
59 

91 
64 

88 
63 

90 
65 

94 
65 

92 
70 

93 
69 

92 
67 

92 
69 

94 
69 

92 
71 

92.2 
69.2 

BLAKELV 

MAX 
MIN 

94 
72 

91 
70 

86 
69 

90 
69 

92 

70 

90 
69 

90 
69 

93 
71 

93 
71 

93 

70 

87 

70 

65 

70 

93 

70 

93 

70 

89 
68 

91 
68 

93 
63 

85 
63 

67 
63 

68 
65 

91 
65 

91 

70 

92 
69 

93 
69 

93 
68 

90.6 
68.4 

CAHILH 

MAX 
MIN 

94 

72 

90 
73 

88 
69 

90 
69 

92 
69 

92 
66 

92 
70 

68 
71 

91 
68 

94 

69 

95 
67 

93 
71 

93 
69 

94 

72 

84 

70 

88 

71 

94 
67 

95 

70 

91 
70 

91 
68 

94 
68 

69 
64 

62 
63 

68 
65 

90 
64 

93 
69 

90 
70 

93 
68 

92 
66 

93 
70 

86 
69 

90.9 
68.7 

COLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

93 
73 

92 
72 

89 
71 

90 
72 

87 
69 

90 
69 

69 
69 

92 
70 

92 
69 

91 
69 

93 

70 

93 

70 

93 

70 

91 
71 

93 
69 

64 
69 

64 
69 

93 
69 

94 
69 

89 
67 

92 
68 

94 
63 

84 
62 

66 
65 

88 
66 

90 

70 

91 
69 

94 
68 

92 
69 

93 
68 

93 
70 

90.6 
68.8 

CUTHBEUT 

MAX 
MIN 

95 

72 

89 
70 

87 

72 

87 
72 

90 
69 

91 
66 

90 
70 

68 

70 

91 
69 

94 
71 

95 
71 

94 
67 

94 
66 

93 
69 

92 
63 

66 
68 

94 

70 

92 
70 

90 
70 

91 
69 

93 
71 

92 
62 

66 
63 

87 
65 

89 
66 

69 
68 

90 
70 

92 
69 

92 
67 

91 
68 

91 
70 

9o.e 

68.5 

FORT  OtINES 

MAX 
MIN 

89 

72 

84 
70 

84 

71 

85 

71 

86 
70 

87 
69 

68 
70 

67 
70 

88 
70 

90 
72 

87 
71 

68 
72 

68 
71 

69 
70 

67 
70 

81 
71 

88 

70 

87 
69 

66 

70 

67 
69 

90 
71 

90 
62 

84 
63 

85 
64 

86 
65 

66 
69 

87 
74 

66 
69 

87 
67 

88 
66 

86 
70 

86.9 
69.4 

LUMPKIN  i  SE 

MAX 
MIN 

95 
69 

91 

»9 

89 
69 

85 
68 

69 
67 

91 
64 

68 
69 

87 
66 

92 
64 

93 
65 

94 
65 

92 
67 

92 
67 

93 
66 

92 
65 

90 
64 

92 
64 

92 
66 

65 

62 

63 

59 

57 

59 

59 

63 

65 

63 

63 

94 
64 

92 
70 

64.7 

M0RC4N  1  M 

MAX 
MIN 

Plains  su  ca  exp  sta 

MAX 
MIN 

92 

91 

87 

72 

86 
7 1 

86 
69 

6i 

69 
70 

68 
69 

8! 

90 

92 

9; 

90 

69 

90 

89 

86 

7' 

68 

67 

9( 

68 
62 

65 
63 

85 
6: 

86 
65 

88 
66 

8! 

90 
67 

91 

69 

91 

68.7 
68.4 

THDMASVILlE  4  SE 

•        *  • 

MAX 
MIN 

93 

69 

91 
67 

90 
66 

90 
65 

91 
67 

92 
65 

93 
65 

96 
66 

90 
64 

94 
68 

95 

70 

94 
67 

92 

67 

60 
64 

95 
66 

9S 

67 

94 
66 

95 
64 

95 
68 

94 
59 

94 
68 

92 
65 

92 
62 

96 
65 

97 
64 

95 

66 

94 
64 

94 
64 

95 
67 

93.0 
65.8 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA    EXP  STATION 

MAX 
MIN 

91 
73 

89 
73 

8! 
73 

90 
70 

90 
69 

92 
6i 

91 
70 

69 
71 

90 
69 

93 
67 

92 
68 

92 
69 

91 
69 

92 
68 

9o 
71 

88 
69 

90 
70 

93 

70 

91 
72 

90 
67 

91 
63 

67 
62 

88 
66 

90 
67 

90 
68 

91 
69 

91 
66 

92 
66 

92 
69 

91 
70 

90 
69 

90.5 
68.9 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
72 

89 
72 

87 
71 

65 
70 

90 
69 

69 
72 

86 

70 

87 
69 

90 
74 

91 
72 

90 
70 

90 
69 

91 
72 

92 
71 

88 
71 

84 

71 

68 
71 

91 
70 

89 
69 

69 
69 

90 
63 

S3 
64 

83 
65 

86 
67 

88 
69 

87 

70 

88 
66 

69 
68 

89 
69 

90 
70 

68.5 
69.6 

CDBOELE 

MAX 
MIN 

95 
74 

92 
72 

89 
73 

90 
69 

93 

7q 

93 
69 

90 
70 

92 
69 

94 

70 

96 
76 

95 

70 

96 

70 

95 

72 

94 

71 

91 
72 

94 
72 

93 

72 

89 
69 

91 
66 

92 
68 

91 
63 

65 
64 

67 
65 

90 
67 

91 
69 

93 
71 

93 
69 

94 

67 

93 
69 

92 
71 

92.1 
69.7 

OOUOLAS  2  NNE 

MAX 
MIN 

91 

72 

95 
75 

93 
74 

90 
72 

87 
69 

90 
68 

92 

7c 

90 
70 

90 

71 

91 
69 

92 
71 

91 
70 

93 
71 

94 
71 

94 
71 

92 
68 

86 

70 

92 
70 

93 

70 

69 
66 

92 
69 

93 
63 

S3 
64 

88 
64 

88 
63 

66 
65 

86 

70 

90 
68 

91 
66 

90 
70 

68 
69 

90.4 
69.1 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

93 
74 

92 
73 

90 
74 

92 
73 

91 
71 

91 
71 

90 
70 

90 
71 

91 
71 

93 
72 

94 
74 

93 
72 

94 

72 

92 
74 

91 
71 

65 

71 

91 
71 

9» 
74 

90 
70 

91 
70 

93 
74 

90 
68 

86 
64 

87 
65 

89 
70 

69 

70 

92 
70 

92 
70 

91 
69 

92 
71 

89 
71 

90.9 
71.0 

HOHERVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 

75 

88 

73 

88 
71 

91 
68 

90 
66 

91 
69 

90 
69 

90 
68 

91 
69 

93 
68 

92 

70 

93 

70 

93 
70 

90 

70 

90 
70 

91 
69 

92 
71 

91 
71 

90 
67 

93 
69 

86 
63 

86 
65 

86 
67 

89 
67 

91 
71 

69 

70 

90 
70 

90 
70 

89 

70 

87 
72 

90.0 
69.3 

LUMBER  CITV 

MAX 
MIN 

92 
71 

93 
72 

91 
74 

88 
72 

89 
71 

68 

70 

69 
70 

90 
70 

88 
69 

90 
70 

93 
69 

92 
72 

93 
70 

93 
70 

91 
71 

91 
71 

89 
71 

90 
71 

92 
70 

89 
67 

89 
67 

92 
63 

83 
62 

84 
63 

86 
65 

88 
69 

67 
69 

90 
68 

90 
66 

91 
68 

89 
69 

69.7 
69.1 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

94 

72 

91 
72 

87 

73 

88 
69 

90 
62 

89 
68 

90 
69 

89 

70 

90 
68 

93 

70 

93 
70 

92 
69 

94 
69 

93 

72 

6^ 
7d 

89 
70 

94 
71 

94 

71 

94 
70 

94 
68 

95 

70 

90 
62 

84 
63 

86 
66 

68 
66 

91 
68 

90 

72 

90 
69 

91 

70 

90 
70 

85 
72 

90.5 
69.1 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

91 
72 

90 
72 

87 

70 

90 
69 

91 
67 

91 
it 

92 
66 

89 
69 

91 
66 

93 
67 

92 

70 

92 
69 

92 
67 

92 
71 

90 
69 

69 
67 

92 
68 

94 

69 

92 
69 

91 
65 

94 
65 

92 
60 

85 
61 

87 
64 

90 
64 

91 
69 

90 
68 

91 
66 

90 
65 

92 
67 

88 
69 

90.7 
67.4 

OUITHAN  2  Sw 

MAX 
MIN 

72 

71 

9 1 
73 

72 

8  8 

72 

11 

92 
62 

92 
70 

73 

71 

72 

93 
73 

70 

93 

70 

7C 

93 
70 

90 
69 

93 
69 

71 

69 

92 

70 

63 

65 
54 

87 
63 

89 
65 

90 
66 

93 
65 

91 
69 

70 

91.4 
66.7 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
73 

93 
73 

90 
74 

89 

72 

91 
69 

91 
69 

91 
71 

90 

71 

89 
66 

91 
69 

93 
7  1 

94 

7 1 

93 
69 

93 
74 

92 
70 

89 

7 1 

87 
69 

91 
70 

92 
7  1 

90 
68 

91 
66 

92 
63 

85 
63 

87 
65 

89 
67 

90 
69 

88 
71 

90 
70 

92 
69 

92 
7 1 

93 

7 1 

90.6 
69.7 

VALOOSTA  3  E 

•          *  * 

MAX 
MIN 

67 

72 

86 
73 

90 
73 

64 
69 

90 
67 

87 
69 

90 
66 

91 
71 

90 
66 

93 
66 

89 
70 

90 
70 

90 
69 

88 
71 

82 
70 

84 

70 

92 
70 

92 
70 

92 
70 

91 
70 

92 
67 

91 
70 

85 
64 

66 
65 

89 
67 

6 

67 

69 
68 

90 
69 

91 
06 

90 
69 

90 
69 

69.0 
69.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA    FAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
74 

90 
75 

90 
7! 

69 

71 

91 
71 

91 

7C 

90 
71 

90 
71 

93 
69 

95 

70 

69 
72 

93 
71 

95 
71 

93 
74 

91 

70 

87 
71 

93 
70 

9> 

73 

89 
73 

92 
69 

91 

70 

65 
63 

63 
65 

67 
67 

67 
70 

66 
70 

90 
71 

90 
69 

89 

70 

89 
69 

65 
71 

90.1 
70.5 

blackbeard  island 

MAX 
MIN 

90 
75 

90 
74 

87 

7; 

88 
74 

90 
72 

91 
71 

92 
71 

91 
73 

90 
71 

92 
73 

85 

73 

90 
71 

91 

73 

92 
75 

92 
73 

91 
72 

89 
71 

92 
72 

91 
70 

90 
71 

93 
73 

92 
67 

81 
66 

83 
68 

84 

70 

90 
72 

65 

73 

87 
70 

90 
70 

92 
71 

89 
70 

89.4 
71.6 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

91 
73 

86 
72 

91 
7! 

91 
74 

90 
72 

9C 
72 

90 
68 

90 
70 

91 
6! 

91 
71 

92 
73 

93 
77 

94 
78 

93 
74 

94 
71 

67 
72 

93 
71 

92 
73 

90 
72 

90 
70 

93 
73 

93 
63 

S3 
67 

86 
69 

88 
71 

88 
71 

68 
73 

88 
72 

86 
73 

87 
73 

66 
75 

89.9 
71.8 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
73 

86 
75 

9: 

7« 

89 
73 

88 
72 

Si 

7: 

69 
70 

88 

72 

9C 
70 

86 
74 

91 
74 

90 
73 

93 
75 

91 
76 

92 

74 

88 
73 

92 
72 

90 
74 

85 

71 

67 
70 

92 
66 

60 
65 

83 
67 

66 
67 

65 

72 

64 

72 

66 

72 

86 
73 

88 
78 

84 
73 

83 
73 

67.8 
72.2 

Fleming 

MAX 
MIN 

91 
74 

86 
73 

86 
73 

87 

70 

68 

70 

9C 
69 

67 
70 

66 
66 

91 
67 

90 
73 

92 
72 

93 
69 

93 
72 

93 
74 

92 
71 

91 
71 

90 
68 

91 
72 

86 

70 

90 
66 

89 

70 

80 
62 

SI 
64 

84 
68 

87 
69 

84 
69 

SB 
68 

68 
68 

89 
67 

68 
68 

67 
73 

88.4 
69.6 

FOLKSTUN  9  SW 

MAX 
MIN 

92 
72 

83 

70 

91 
72 

92 
73 

93 

74 

94 

73 

90 

70 

91 

71 

92 
69 

96 

70 

95 
71 

95 

70 

95 

70 

95 
70 

90 

71 

90 
69 

94 
69 

91 
71 

66 

70 

92 
69 

94 

71 

93 
63 

87 
66 

90 
69 

91 
69 

93 
70 

91 
71 

89 
70 

92 
71 

90 
70 

89 
72 

91.5 
70.2 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

92 
72 

88 
73 

90 
73 

89 

71 

91 
71 

90 
70 

90 
70 

89 
67 

92 
70 

90 
73 

94 
72 

95 

70 

96 
70 

95 
71 

97 
71 

94 
70 

92 
70 

93 
70 

86 
71 

93 
70 

91 
71 

82 
63 

64 
65 

64 
67 

87 
67 

66 
67 

90 
68 

90 
68 

90 
68 

88 

70 

87 
73 

90.2 
69.7 

CLENNVILLE 

MAX 
MIN 

95 
73 

95 
75 

89 
76 

90 
73 

90 
70 

95 

70 

90 

73 

91 
68 

91 
73 

93 
73 

93 
73 

94 
71 

95 
75 

96 
78 

94 
73 

95 
78 

93 
73 

94 
68 

92 
66 

63 
63 

65 
65 

63 
64 

88 
69 

68 
70 

66 
68 

91 
70 

92 
70 

89 
72 

91.1 
71.1 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

92 
73 

86 

72 

90 

73 

90 

70 

91 
69 

92 

7C 

90 

70 

89 
69 

91 
69 

90 
72 

91 
71 

92 
69 

9* 
72 

94 
72 

94 
70 

92 
70 

93 

70 

93 
71 

87 

71 

91 
68 

92 

70 

82 
63 

SO 
65 

64 
67 

68 
69 

69 
70 

90 
70 

87 
69 

89 

70 

69 
69 

65 

72 

69.6 
69.8 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

90 
73 

91 
74 

7; 

85 
72 

86 
69 

9C 
7C 

89 
69 

69 
70 

90 
69 

89 
72 

92 
72 

91 

70 

92 
72 

92 
72 

91 
72 

85 

70 

89 
71 

90 
69 

91 
71 

89 
67 

90 
70 

66 
64 

65 
67 

69 
70 

87 
69 

88 

70 

So 
69 

67 
69 

88 

70 

89 
70 

69 
70 

88.7 
70.1 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

89 
75 

87 
74 

91 
7! 

89 
73 

67 
71 

se 

7! 

67 

70 

66 
71 

68 

7C 

86 
75 

92 
74 

90 
72 

91 
75 

90 
75 

90 
73 

65 

72 

89 
71 

90 
72 

64 

72 

86 

70 

91 

79 
65 

81 
67 

S3 
69 

65 
69 

65 

71 

65 
72 

84 
67 

66 
71 

85 
74 

90 
73 

87.0 
71.7 

SAVANNAH  USDA  PL  CPDN 

MAX 
MIN 

92 
69 

88 
72 

81 
71 

88 
69 

91 
70 

9C 
69 

69 
68 

90 
66 

91 
66 

91 
72 

90 
71 

92 
68 

93 
72 

93 
72 

97 

70 

91 
69 

92 
68 

91 
72 

87 
71 

90 
70 

91 
68 

83 
67 

82 
63 

67 
66 

86 
69 

84 
69 

87 
68 

68 
68 

90 
68 

68 
68 

88 
72 

89.3 
69.1 

S»»  RsferoDC*  Not**  ToUowlng  SuUon  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


CEORCU 
tUCUST 


Slation 


Day  ol  Month 


25     26  27 


28     29     30  31 


SAVANNAH  WSO  if 
SAVANNAH  BEACH 
SUKRENCV  2  WNM 
HAVCROSS  «  NE 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

tm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIH 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


90  91  86 
7«     73  71 


90 
69 


69  91|  87  92  93 
69     69"    7»     73  72 


93 
6S 


92  92 

75 


87  90  90 
72     70  7» 


90 
67 


88  89  90 
72     70  67 


82  82  83 
63     66  66 


87     86  69 

70     71  70 


69  66  87 

70  70  75 


90  92  93  9« 
68     66     70  70 


93  85  e<> 
6«     6t  65 


92  92  91 
66     66  65 


91 
69 


88.5 
71.4 


S««  RaUrtBC*  Nolci  roUowtag  SUUon  lnd«x 


SUPPLEMENTAL  DATA 


AUGUST  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1 1  nc^f 
Ul  lot;! 

1.0 

Resultant 
Speed 

V 
0) 

ion  of 
>t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50-.99 

o. 

0) 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Resuh 
Dired 

Averc 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
p 

o 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

6 

0.2 

4.6 

17++ 

23 

U 

9<f 

97 

62 

76 

8 

0 

3 

1 

1 

0 

13 

5.9 

ATLANTA  WSO  AP 

12 

0.3 

7.0 

34 

SE 

31 

86 

91 

59 

69 

6 

1 

4 

1 

0 

0 

12 

57 

6.4 

AUGUSTA  WSO  AP 

18 

0.^ 

5.0 

25++ 

19 

U 

88 

88 

57 

71 

5 

6 

6 

2 

0 

0 

19 

6.4 

COLUMBUS  WSO  AP 

5 

1.5 

6.0 

25++ 

14 

05 

90 

96 

59 

73 

3 

4 

5 

0 

2 

1 

15 

5.3 

MACON  WSO  AP 

7 

0.6 

5.9 

26 

SE 

31 

91 

93 

61 

74 

1 

1 

3 

2 

3 

0 

10 

76 

5.6 

ROME  WSO  AP 

3 

5 

2 

0 

0 

0 

10 

SAVANNAH  WSO  AP 

12 

6.2 

26 

E 

21 

92 

92 

65 

78 

5 

4 

4 

4 

2 

0 

19 

45 

6.8 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  10  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORGU 

AUGUST  1973 


Station 

■s 

4> 

Day  of  month 

ep 

.§ 

Q 

H 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

t 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

(IN) 

CALHOUN  EXP  STATION 

<| 

HA) 

a*! 

83 

b; 

83 

84 

62 

64 

65 

84 

85 

85 

82 

81 

82 

a3 

82 

81 

82 

82 

62 

81 

79 

SO 

80 

81 

82 

82 

83 

84 

84 

82.5 

MU 

81 

8C 

8C 

8C 

81. 

80 

60 

81 

81 

81 

82 

81 

80 

80 

8C 

80 

80 

61 

80 

79 

78 

77 

77 

77 

79 

79 

79 

80 

81 

81 

79.9 

Experiment 

2 

HA> 

91 

9C 

- 

92 

91 

92 

9& 

93 

90 

96 

98 

97 

93 

92 

90 

93 

90 

90 

93 

94 

95 

9] 

95 

9E 

96 

99 

10] 

103 

102 

101 

94.7 

BC 

80 

78 

- 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

79 

82 

78 

77 

78 

75 

74 

77 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

74 

77 

78 

77 

77 

79 

78 

76.9 

MA) 

9« 

8i 

8C 

89 

87 

68 

90 

90 

93 

96 

96 

94 

90 

90 

87 

89 

87 

86 

89 

92 

93 

90 

93 

93 

93 

95 

97 

99 

96 

97 

91.6 

MU 

P 1 

79 

78 

78 

78 

76 

79 

78 

79 

60 

82 

79 

78 

7( 

75 

74 

77 

76 

76 

76 

75 

74 

75 

76 

78 

7( 

78 

80 

80 

78 

77.6 

E 

MA) 

8E 

tit 

83 

_ 

8S 

84 

85 

86 

81 

89 

9L 

91 

90 

68 

87 

84 

83 

83 

83 

85 

8E 

6E 

86 

87 

BE 

87 

8E 

9C 

91 

9] 

90 

87.1 

81 

81 

8t 

75 

79 

79 

79 

60 

80 

81 

82 

81 

80 

60 

78 

71 

76 

77 

76 

77 

78 

76 

77 

78 

79 

79 

80 

61 

82 

81 

79.3 

HAWKINSVUIE 

< 

HA) 

9C 

86 

8' 

9C 

61 

86 

87 

BE 

89 

8' 

8f 

85 

85 

83 

8! 

8! 

86 

8' 

MU 

83 

82 

81 

81 

80 

81 

82 

82 

61 

83 

62 

Bl 

60 

80 

- 

79 

81 

80 

81 

83 

HQHERVILLE  3  WSW 

< 

MA) 

92 

9c 

8^ 

93 

93 

91 

9! 

92 

9( 

93 

91 

94 

92 

92 

95 

91 

92 

92 

93 

9C 

9] 

92 

93 

94 

92 

94 

92 

92 

92.3 

HU 

81 

»2 

81 

81 

7S 

7B 

7f 

82 

8C 

7< 

7< 

81 

80 

8C 

80 

80 

79 

60 

80 

79 

79 

77 

77 

76 

77 

79 

79 

80 

80 

79 

79 

79.4 

MIDVILLE  EXP.  STATION 

HA) 

8! 

a: 

et 

at 

8i 

90 

61 

91 

93 

94 

95 

94 

95 

92 

91 

89 

89 

9C 

90 

90 

90 

85 

86 

86 

88 

90 

68 

88 

90 

68 

85 

89.2 

MU 

7! 

8C 

ec 

?i 

8C 

BC 

61 

60 

62 

82 

85 

83 

63 

S'i 

82 

79 

82 

85 

60 

81 

81 

79 

78 

79 

82 

80 

80 

81 

81 

81 

80 

81.0 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 

< 

MA) 

101 

104 

9< 

9; 

91 

IOC 

IOC 

102 

105 

101 

101 

106 

104 

105 

100 

93 

96 

97 

101 

104 

105 

95 

98 

97 

101 

100 

102 

103 

103 

104 

100.9 

HK 

8e 

8; 

e; 

BC 

60 

60 

82 

83 

83 

81 

63 

62 

85 

82 

»1 

79 

81 

81 

60 

81 

79 

79 

80 

80 

e2 

84 

84 

84 

84 

82 . 1 

TIPTON  EXP  STATION 

HA) 

los 

103 

101 

105 

109 

109 

105 

101 

103 

101 

104 

106 

109 

103 

96 

94 

101 

100 

106 

106 

104 

lOJ 

101 

103 

103 

100 

103 

106 

107 

107 

104.0 

HI^ 

79 

79 

78 

77 

7: 

76 

77 

76 

75 

75 

76 

76 

SB 

78 

78 

77 

76 

76 

77 

76 

77 

75 

75 

76 

76 

77 

78 

78 

77 

79 

79 

77.2 

< 

HA) 

lo; 

102 

97 

94 

99 

103 

102 

91 

96 

99 

101 

99 

102 

103 

98 

92 

91 

96 

97 

100 

101 

99 

97 

96 

97 

97 

94 

97 

100 

100 

100 

98.4 

HU 

84 

82 

81 

80 

31 

61 

81 

80 

80 

80 

82 

82 

63 

83 

62 

80 

80 

81 

80 

81 

60 

60 

80 

80 

81 

62 

82 

60 

82 

83 

81. 2 

e 

MAX 

93 

9S 

90 

89 

90 

94 

93 

91 

91 

9? 

92 

90 

94 

95 

92 

86 

•  7 

90 

91 

91 

93 

91 

91 

90 

90 

90 

69 

91 

91 

92 

92 

91.2 

MU 

83 

84 

82 

81 

81 

82 

82 

81 

81 

81 

82 

63 

83 

84 

83 

82 

80 

81 

62 

60 

82 

82 

81 

80 

81 

62 

82 

82 

82 

82 

63 

81.8 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 
AUGUST 


D»y    Of  Month 


8      9     10    11     12    IS     14    15     16     17    18    19    20     21    22    23    24  25 


NURTHweST  0 
ALLATODNA  DA^'  2 

CALHOUN  EXP  STATION 


NORTH  CENTRAL  02 
U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FH 


WEST  CENTRAL 


SOUTH  CENTRAL  OB 
TIFTON  Exp  STATION 


SOUTHEAST 
SAVANNAH  MSO  AP 


WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.2<i  .22 

26  it, 

93  9? 

72  72 


;.28B 

311 

t.S'iB 

1,57 
92.5 
71,8 


7.13 
601 
93.5 
70.7 


6.:i(B 

»10 
91. e 
70.5 


6.11 
835 
96.9 
71.2 


6.31B 
2011 
90.9 
70.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
AUGUST 


1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

A  O  D  C  Vf  T  1    1  C 

AB  b  t V  I L  L  c 

0010 

A  Q 

n  1  L  w  U  A 

9 

7 

00 

83 

1 8 

240 

B  A 

c 

MD^        MADV     C  rAMDUPII 

MUMil^OV  1  LLC 

004 1 

BARTOW 

]^  2 

34 

J  7 

84 

56 

7 1  n 

7  A 

lATk    W  RTRn 

U  U  C  L    f  J 

0  8 

COOKE 

i  o 

3 1 

Cil 

o  s 

9  R 

9  A  r\ 

S  D 

9  K 

A  I  L  E  V 

0090 

MONTGOMERY 

1 0 

32 

1  1 
i  i 

8  2 

34 

O'X'X 

8  A 

ft  A 

8  A 

H 

HAYWOOD   E.  BOYD 

ALAPAHA   EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY   E.  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLAinnNA   DAM  2 

0181 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8  A 

8  A 

8AC 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AIMA    FAA  AP 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

82 

3 1 

1  Qft 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA    'i  SSw 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7  A 

7A 

l-j 

^COTT   f .  CHAMBLEF 

ALPHARFTTA    7  NNu 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

1 8 

c 

TEDDY  R»   WALKER/  SR» 

AMCoTrtlC     L.  CmC 
AntKlLU^    *♦  cNt 

fi7 

SUMTER 

L. 

o 

^  7 

uo 

0  *t 

i  u 

A.7  A 

3  r 

7  A 

H 

RLANTHF    ^.  RHYNF 

AncKlLUd    CAr     jIA  iNrji 

U  t  P  0 

n7 

SUMTER 

D 

32 

n  A 
yo 

8  4 

1  A 

A  A 

Q 

U«OF  GA. EXP. STA,  NRSY. 

AP  P  1   T  MG     1  NU 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8  A 

a& 

o  H 

ROY  Dt  TANKERSLEY 

V  H  U  D 

08 

TURNER 

3 1 

8  3 

37 

4  R 

*t  J  3 

n  A 

R  A 

u 
n 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS   W50  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON   2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

bl 

49 

70 

7A 

MRS   LATRELLE  A  GURLEY 

ATI  ANTA    RDI  THhsl 

Ml  LM'il  M     DU^  1  (JIN 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

64 

29 

ft  ftn 
sou 

7  A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATI  ANTA    Wt;n  aP 

w  c 

FULTON 

33 

39 

84 

26 

1  m  o 
1  U  i  u 

MID 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

a 
f> 

RICHMOND 

1  L. 
i  *i 

33 

R  1 
0  1. 

S  ft 

M  T  n 

M  T  n 

Q 

U  1 

NATL    WEATHER  SERVICE 

V    0  i 

07 

DECATUR 

30 

84 

5  *♦ 

1  9  n 

1  £  U 

7  D 

1  r 

7  A 

r  A 

u 
n 

MRS*   MARY   E.   H,  MULLEN 

DAI  1     r  D  n  II M  n 
D  A  L  L     b  KUU  IN  U 

0  o  U  ^ 

n  9 

chfrgkfe 

e 

34 

9  n 

o  t 

7  -x 

1 100 

7  A 

rifNJa     CjITLLC  ijr\UUHiN 

DtAvtKUALc 

0746 

n  1 
u  i. 

WHITFIELD 

nil*  •!  ibuv 

1  c 

34 

0  H 

J  1 

724 

ft  A 

MRS-    H.    F-  WARMAfK 

DPI  1  \y  T 1  1  P 

n  7  a  7 

no 

EVANS 

i  i 

^  7 

ft  1 

S  A 
3  0 

1  ft  R 

1 

MRS  GRACE   F  HEARN 

Dl    Ari/QCADn     TCl  AmH 
DLAC'VDtAKU  I3LANU 

A  O  A  A 

MC  INTOSH 

c. 

O  Q 

8  1 

1  "X 

1  0 

T  A 

?  A 

7  A 

H 

U.S.    FISH  C   WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  SIA. 

BLAKEL Y 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

R  1  UP    R I DGF 

1024 

02 

F ANN  1 N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

l-j 

P.   B.  CARRUTH 

R  n  y  M  A  M 

D  U  n  n  M  IN 

i  J.  J  t 

ELBERT 

1 4 

34 

1  9 

n  9 

7  ft  R 

7  A 
'  A 

GARNETT  H.  BARTON 

R  R  nnk  1  p  T   1  ui 

w  O 

BULLOCH 

1  1 

32 

9 

ft  1 

4  1 

1  Qn 

A  D 
O  r 

A  D 

o  r 

u 
n 

W.   C.   CRDMLEY  JR. 

09 

GLYNN 

o 

3 1 

1  V 

ft  1 

5U 

J  r 

9  r 

u 
n 

CITY  OF  BRUNS W  I  C  K 

DDllKiCi.iTr^     Caa  An 

GLYNN 

1 

U7 

Q  1 
O  i 

23 

20 

MID 

MID 

H 

CFD-    AVIATTHN    AT.  FNfY 

BUcNA  VIjTA 

1372 

04 

MARION 

6 

"2  O 

s  L 

1 9 

84 

3 1 

660 

5  P 

5p 

r 
L 

H 

rITY   OF    RUENA  VISTA 

nilDTHM  HAM 

RABUN 

1  i 

I  H 

34 

L.I 

ft  "X 

"X  1 

i  '  f\J 

GEORGIA  POWER  CO. 

Q  1  1  T  1  P  D 
0  U  1  L  C  K 

1  H  ^  J 

TAYLOR 

A 

0  *t 

1  A. 

625 

7  A 

'  A 

THOMAS   F.  MATHEWS 

CAIRO  2  NNW 

1463 

07 

GRADY 

8 

30 

54 

84 

13 

265 

6P 

6P 

H 

CLOSED  5/1/73 

CALHOUN   EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

r  A  M  T  1  1  A 

L  M  1  1  1  L  L  H 

i  J  u  w 

07 

MITCHELL 

3  1 

1  A 

84 

1 3 

1  7S 

LID 

6  P 

7  A 

CHARLES   L.  KELLY 

r  A  NT  DM 

L  U  IN  1  U  IN 

i  0 

07 

CHEROKEE 

5 

34 

1  A 

84 

J  V 

8  70 

a  A 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

TABMP^V/TIlP    1  W 

1  ^  1  Q 

FR ANKL I N 

1  L. 

34 

9  A 

ft  "3 

Q  A  A 

7  A 

MRS  JANICE  E.  V0YLE5 

rARRfll  1  TflM 

LAi\f\LJL  L  1  U'N 

1640 

04 

CARROLL 

1 7 

33 

85 

05 

7  O  5 

o  r 

o  r 

( 

CITY  OF  CARROLLTON 

f  A  0  V  C  B  C 

C  ARTc R  3 

1657 

01 

M  i  1 D  D  A  V 
PI  U  r\  ^  M  T 

1 2 

36 

64 

42 

695 

D  A 

OA 

tadtPdcv/Ti  I  c 

1  A  i>  R 

u  i 

o  M  i\  i  u  n 

1  *i 
i  2 

1  n 

0  *t 

"7  K  1 

H 

RADin  STaTIGN  WKRW 

rAHTPDQV/TlIC    %  CU 

i  O  f  u 

BARTOW 

c 

34 

U  7 

OH 

7  A 
'  A 

GRANVEL  P.  TATUM 

1  '  1  3 

POLK 

4 

\J  o 

0  3 

7  1 

800 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

SA 

H 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSWQRTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS .   LOIS  J .  COLE 

rHirKAMAUr.A  DAR^ 

1906 

0 1 

WALKER 

1  8 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

r  T  <;r  n  7  pnp 

1  7  *t  ^ 

fl  1 

w  i 

MURRAY 

^  2 

34 

✓  0 

64 

39 

9  80 

CHARLIE   L.  SILVER 

fx  AvTnu    1  Cci.1 

1  Q  a  7 
i  7  0  c 

RABUN 

34 

R  7 

0  s 

7 

1880 

D 
7  r 

7  r 

H 

CARROLL  LEE 

C\  PDMnWT  UCU 
LLCKnUINi      O  WiW 

A  7  7  0 

D  7 

HALL 

34 

A  "X 

4  9 

1  "3  4  A 

i  5 1 0 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

C  L  EVE  L  AND 

2006 

02 

WW  T  T  F 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8  A 

Ml^S    MARV    1  nt(  ^UTTflN 

LULOUITT    Z  t 

2153 

07 

MILLER 

6 

3 1 

1 0 

8  4 

46 

153 

8  A 

0  A 

OA 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

tULUnoUb    WbO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

1  1  U  J  W  W      t  u 

3 

s  c 

3 1 

84 

J  o 

385 

MID 

MID 

U  1 

n  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LUnMcKCc    H  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

1 0 

"X  A. 

1 5 

83 

29 

7  50 

7  A 

7  A 

7  A 

'A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE   D.  WHITING 

CDDLIDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C.    W.    ELLINGTON,  JR. 

cordele 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CD.   POWER  COMM, 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUMMING  2  NNE 

2408 

02 

PRR  S  YTM 

r  U  ^  J  I  in 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

MILES  M,  WOLFE 

CURRYVILLE  2  M 

2429 

01 

c  1  n  V  n 
p  LU  1  U 

12 

34 

27 

65 

07 

650 

8A 

MR^      A71FF    n  nAvi^ 

nr\J.     HZ.UCt     D.  UMV13 

CUTHBERT 

2450 

07 

0  A  M  n  n  1  DM 

3 

31 

46 

64 

47 

461 

5P 

5P 

H 

rITY    OF  riJTHRFRT 

dahlonega 

2475 

02 

1  1 1 M  P  k  T  N 
L  U  n  r  F\  ill 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

DAHLQNEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

3'» 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7A 

c 

H 

L   DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTON 

2493 

01 

WHITEFIELO 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS   ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

63 

15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

3; 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSQNVI  LLE 

2578 

02 

OAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.   THELHA  F.  COX 

DOCTQRTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

I 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.   C.  THOMPSON 

13 


STATION  INDEX 

AUGUST  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

3  1 

42 

83  53 

256 

c 

MRS,   SARA  L.  HILL 

DDNALSQNV I LLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84  53 

135 

8A 

ROBERT   P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  NNE 

2783 

08 

COFFEE 

1 3 

3  1 

3  1 

82  51 

240 

7  A 

7A 

l-l 

JOHNNY   S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84  45 

1219 

8A 

LEDNA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81  43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82  54 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFDRD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82  54 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83  12 

400 

8A 

8A 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDI  SDN 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84  44 

305 

C 

JESSE   L.  NEWTUN 

ELBERTQN  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82  52 

540 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

E  L  L IJ A Y 

3115 

02 

GILMER 

1 2 

34 

42 

84  30 

1440 

7  A 

ALFORD  G.  DOVER 

EM8RY 

3147 

01 

PAULDING 

1 7 

33 

52 

64  59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGUOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84  17 

925 

lOA 

lOA 

lOA 

GH 

U.   OF  GA,   EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

64  42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F,  VINCENT 

FARGQ 

3312 

08 

C  L I NCH 

16 

30 

41 

82  34 

115 

C 

ST,   REGIS  PAPER  CD. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83  15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

8  1  25 

20 

4P 

4P 

C 

H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGtR 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82  02 

30 

3A 

C 

LUTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82  08 

120 

5P 

sp 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83  57 

650 

6P 

6p 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

85  03 

340 

6P 

6P 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1 1 

3  1 

52 

81  37 

92 

7P 

7p 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83  52 

490 

6P 

H 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85  05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83  51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

11 

33 

14 

32  36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRAODY 

GLENNV I LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81  55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83  27 

570 

7A 

ROBERT  H,  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84  43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84  56 

660 

7A 

c 

BLUE   SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

G4 

COWETA 

6 

33 

14 

84  34 

840 

c 

MRS.   RUTH  T,  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82  55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCUTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83  28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS,   CLIFFORD  MCLENUON 

HA2LEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82  36 

250 

c 

K,   BYRON  SANDERS 

HELEN  1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83  43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L.  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

3  1 

02 

82  48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP, 

IRWINTDN  4  WNW 

4594 

05 

WI LKINSON 

10 

32 

50 

83  14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83  51 

430 

c 

GA,   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

P ICKENS 

5 

34 

29 

84  27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILbECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

8t  26 

1512 

c 

AMICALDLA  EL  MSHP  CURP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81  53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

3 1 

29 

81  53 

1 00 

5  P 

5  P 

l-l 

BRUNS.   PULP  e  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84  15 

1310 

c 

MRS,   LAVERN  C,  KINCAID 

JDNESBORQ 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3 1 

84  21 

930 

6  A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83  47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85  22 

850 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84  56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D,  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

01 

WALKER 

34 

42 

85  17 

820 

8  A 

8A 

c 

H 

CHARLES  M.  LDWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85  01 

715 

5P 

7A 

C 

H 

RAY  J,  RELIHAN 

LEXINGTON  I  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83  08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  A,  CAREY 

L I NCULNTQN 

52  04 

L I NCOL  N 

1 4 

33 

O  c.  Co 

7  1  u 

o  A 

JAMES  C,  BLACKWELL 

LOUISVILLE   3  S 

06 

JEFFERSON 

32 

82  24 

H  r 

4  D 

( 

GLASCQCK-JEFF   UNIT  (iFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

3 1 

55 

82  41 

120 

7A 

7  A 

|-| 

MRS.   NETTIE   S.  WHEELEK 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

V  c 

84  47 

J  '  u 

6  P 

6  P 

|-| 

PERRY  T,  USHER 

MACDN  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83  39 

354 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83  56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83  34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

5611 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

82  04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVlLLE 

5858 

06 

BURKE 

11 

32 

50 

82  14 

ISO 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32 

53 

82  12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA,   BRANCH  EXP.  STA. 

M I L  LEDGE V  I L  LE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83  15 

360 

7A 

7A 

H 

H.    LOUIS  HORNE 

MI LLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

11 

32 

52 

81  58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MI LLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

bl  30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDUICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83  43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84  01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MDNTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83  41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84  37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84  38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83  45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82  38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

11 

81  58 

71 

5P 

5p 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83  13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTQN  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81  28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS   MARY  A.  PULK 

NEWNAN 

6335 

04 

CDWETA 

3 

33 

22 

84  49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES   0.   HARDIN^  JR. 

NDRCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84  16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31 

23 

82  08 

105 

SA 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

13 

31 

18 

82  51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84  22 

500 

8A 

3A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84  32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  SW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

46 

83  34 

180 

7A 

7A 

H 

MRS  KATHEY  A  HAYES 

resaca 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84  57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85  07 

820 

8A 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85  09 

596 

6P 

BA 

H 

WILLIAM  M.   TOWERS^  HI 

ROME   e  SW  R 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85  16 

700 

C 

JACK  MONTGOMEKY 

ROME   WSO   AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85  10 

637 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32 

58 

82  49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO   STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTDSH 

2 

31 

24 

81  17 

10 

5P 

5P 

H 

U.   GA.   MARINE   BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

7842 

09 

P  U  A  T  LI  A  M 

L  H A  1  HAM 

2 

32 

00 

81  16 

22 

8A 

8A 

H 

F^i    AMT      TMTDOrMI/'TTrtiil  VXA 

PLANT    1  NTKUDUL  T  1  OlN  jTA. 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81  12 

46 

MID 

MID 

6PC 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80  51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83  06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTQN 

SPARTA   3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

11 

33 

19 

83  01 

530 

8A 

C 

MR.   HOWARD  R.   GARRE 1 T 

STILLMQRE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82  13 

255 

7A 

JESSE  W.  RAUTUN 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85  22 

800 

7A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84  17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESIBRODKi 

SURRENCY   2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31 

44 

82  14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

11 

32 

35 

82  22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO   STATION  WJAT 

b  Wc  E  t  GUn 

8504 

02 

C  A  M  M  T  M 
r  A  IN  IN  i  IN 

7 

34 

58 

84  13 

1800 

C 

TVA-129 

SYLVANIA 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32 

45 

81  39 

254 

C 

LLDYD  H.  BAZEMORE 

TALBQTTDN  1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84  32 

710 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TALLAPOOSA  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33 

46 

85  18 

980 

6P 

6P 

H 

JACK  CROCKER 

TAYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

64  59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84  14 

800 

C 

CECIL  HARRIS 

THDMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

b4  19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  W5FT 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

B3  54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

28 

83  31 

360 

8A 

3A 

8A 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCQA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83  19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  nOUNTAIN 

8806 

03 

T  n  i.p  M  c 
I  UWIN5 

7 

34 

48 

83  42 

3900 

C 

TV A- 154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83  32 

840 

5P 

5P 

5  H 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALODSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83  14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDDSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83  20 

265 

C 

RADIO  STATION  WGAF 

waleska 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84  33 

1110 

7A 

DOYLE   8,  SMITH 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

11 

33 

25 

82  40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER*  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82  44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83  26 

750 

C 

AGR.   RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

15 

82  19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81  59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

Wb  bl     PU 1  NT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85  11 

575 

8A 

8A 

H 

/*AM     D         lAMTCD.  ID 

CAn    B.    LAINltK/  JK. 

WINDER  1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83  43 

960 

5P 

7A 

C 

H 

CECIL  H,  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MCRIWETHER 

6 

32 

59 

84  35 

800 

8A 

ALLEN  C  LUNCINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84  31 

1055 

BA 

WILLIAM  G  BOOTH 

CLOSED  STATIONS 

CAIRO  2  NNW 

1463 

07 

GRADY 

8 

30 

54 

84  13 

265 

6P 

6P 

H 

CLOSED  5/1/73 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-CCX)SA     5-ETOWAH     6-FLINT  7-HIWASSEE 
8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE     11-OGEECHEE     12-CX)STANAULA  13-SATILLA 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ""F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :   Montevallo-shaly  silt   loam,   cover  unknown.     Slope  6  percent   in  area  -  2  percent  50  square 

 ~ —  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 


B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above . 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  ,  , 

Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
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0 

,70 

-  2.60 

.30 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

70.6 

2.3 

2.72 

-  .61 

.0 

«       «  « 

CENTRAL 

05 

AUEY 

COVINGTON 

86.0 

66.4 

76.2 

2.  1 

96 

9 

52 

19 

0 

9 

0 

0 

0 

2.46 

.  37 

1.42 

14 

.  0 

0 

4 

2 

1 

DUBLIN  3  S 

90.0 

65.7 

77.9 

1.4 

97 

9 

55 

19 

0 

18 

0 

0 

0 

2.95 

-  .63 

1.26 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

EASTMAN   I  W 

89.3 

67.2 

78.3 

1 .  1 

96 

8 

56 

20  + 

0 

17 

0 

0 

0 

1.97 

-  1.71 

.66 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

FORSYTH   1  S 

86.2 

67.3 

76.8 

94 

9 

52 

19 

0 

3 

s 

0 

0 

3.59 

1.20 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

HAWKINSVILLE 

92.2 

66.6 

79.4 

2.4 

97 

8 

56 

20+ 

0 

25 

0 

0 

0 

1.81 

-  1.95 

.43 

11 

.0 

0 

7 

0 

0 

IRWINTQN  4  WNW 

86.7 

66.  1 

76.4 

92 

9 

56 

19 

0 

7 

0 

0 

0 

5.14 

1.26 

1 1 

.0 

0 

6 

5 

2 

MACON   WSD  AP 

R 

90.0 

69.0 

79.5 

3.1 

96 

9  + 

56 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

.98 

-  1.79 

.50 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

MILLEDGEVILLE 

88.4 

65.3 

76.9 

1.7 

95 

10  + 

55 

20  + 

0 

13 

0 

0 

0 

1.18 

-  1.83 

.38 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

MQNTICELLO 

86.9 

66.6 

76.6 

96 

9 

55 

19 

0 

13 

0 

0 

0 

4.03 

1.12 

18 

.0 

0 

5 

4 

2 

SANDERSVILLE 

87.3 

66.8 

77.1 

95 

9  + 

57 

19 

0 

8 

8 

0 

0 

1.17 

.60 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

SILOAM 

88.0 

66.3 

77.2 

2.6 

97 

9 

54 

19 

0 

14 

0 

0 

0 

1.02 

-  2.26 

.37 

14 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

77.5 

1.9 

2.39 

-  .98 

.0 

«       «  « 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

86.8 

64.4 

76.6 

96 

10 

57 

20 

0 

11 

0 

0 

0 

3.07 

2.14 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

66,6 

66.2 

77.4 

2.1 

96 

9 

59 

19 

0 

12 

0 

0 

0 

2.07 

-  .03 

1.07 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

BROOKLET  1  W 

86.9 

67.8 

77.4 

.6 

93 

9 

64 

23 

0 

6 

0 

0 

0 

6.25 

1.69 

2.95 

13 

.0 

0 

6 

5 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Slitlaa 

Temperature 

Precipitation 

•  3 
►  J3 

<£ 

Average 

Average 

Departure 
From  Nomu] 

Highest 

• 

Q 

_ 
• 

i 
S 

Dale 

Degree  Day* 

No.  ol  Daya 

3 

Depailure 
From  Normal 

.  si  Day 

e 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

a  c  1 

0 

1.00  or  More 

o  » 

si 

si 

.  k 

a  :i 
a  0 
WO 

i  % 

a 

0 

0 

89,3 

67  ■  2 

78.3 

2,3 

97 

6 

62 

24  + 

Q 

10 

0 

0 

0 

2,23 

1,1 

9 

.  c 

0 

5 

2 

Q 

METTER 

MIDVILLE   EXP  STA 

88«2 

65.8 

77, t 

94 

9« 

58 

19 

0 

9 

0 

0 

0 

3,31 

1.77 

27 

.0 

0 

4 

2 

2 

MILLEN  4  N 

89.5 

65.4 

77.5 

,6 

95 

12  + 

59 

23  + 

0 

15 

g 

Q 

Q 

3,88 

-  ,26 

2.10 

13 

.0 

0 

5 

2 

2 

NEWINGTON  2  NE 

87.8 

69.8 

78.8 

93 

9 

62 

23 

7 

Q 

0 

Q 

4,66 

2.00 

13 

.  0 

0 

5 

2 

SWAINSBnRD 

87.6 

66  9 

77  •  3 

92 

8 

59 

1 9 

Q 

9 

0 

0 

0 

3,17 

1.61 

27 

0 

; 

^ 

W4RSENT0N 

8h  •  0 

66 .  IM 

77 .  1 M 

2.4 

97 

8 

56 

20 

Q 

U 

0 

0 

0 

1,26 

-  2,29 

.63 

1 1 

.  c 

0 

3 

] 

0 

WAYNESBORO  ?  NE 

68.4 

65.5 

77.0 

97 

1 0 

6 1 

20  + 

0 

12 

0 

0 

0 

3,21 

2.01 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

77.4 

1 . 2 

3,40 

•  40 

•  c 

*         *  • 

SOUTHWEST  07 

AlttANV    ^  CP 

90.3 

68.0 

79.2 

1.0 

95 

9 

6 1 

20  + 

0 

24 

0 

0 

0 

2,93 

-  ,63 

1.10 

27 

.0 

0 

3 

3 

2 

AHERICUS  4  ENE 

88.0 

68.3 

76.2 

1,4 

95 

7 

59 

20+ 

0 

10 

0 

0 

0 

2,96 

-  ,53 

1.15 

14 

.0 

0 

7 

] 

1 

BAINBRIDGE 

91. 4M 

69. CM 

80. 2M 

2,4 

96 

9 

60 

20 

0 

e 

0 

0 

4,05 

-  ,95 

.0 

0 

BLAKELY 

88.1 

68.7 

78.4 

1,2 

94 

9 

60 

21  + 

0 

10 

0 

0 

0 

7,01 

2.62 

1.98 

15 

.  0 

0 

7 

4 

4 

CAMILLA 

90,2 

69.4 

79.8 

95 

9* 

61 

20 

0 

23 

0 

0 

0 

1,79 

,54 

27 

•  c 

0 

6 

1 

0 

COLOUITT  ?  E 

89.1 

68.6 

78.9 

94 

9 

59 

20 

0 

17 

0 

0 

n 

3.64 

1,05 

28 

.  c 

0 

7 

3 

2 

CJTHBERT 

89.3 

68.9 

79.1 

94 

8 

59 

20  + 

0 

14 

0 

0 

0 

4.20 

1.93 

17 

.0 

0 

7 

2 

1 

FORT  GAINES 

85.7 

68.5 

77.  1 

,2 

90 

9* 

58 

19 

0 

2 

0 

0 

0 

3.85 

-  .39 

1.86 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

L'JMPKIN  2  SE 

90.6 

65.1 

77.9 

97 

7 

56 

19 

0 

24 

0 

0 

1.43 

,65 

21 

•  0 

0 

6 

1 

0 

MORGAN   1  W 

88,8 

M 

M 

96 

9 

Q 

1 1 

0 

0 

.  Q 

0 

0 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

87.8 

67.7 

77.6 

93 

9 

57 

20  + 

7 

0 

0 

0 

2,26 

.66 

1 1 

0 

7 

] 

THOMASVILlE  4  SE 

92 .  6M 

66. 6M 

79. 6M 

2,2 

97 

23 

0 

0 

0 

3,57 

-  1.33 

!92 

26 

.0 

0 

8 

4 

0 

DIVISION 

78.7 

1,2 

3.43 

.84 

.  G 

•       *  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

&l  ADAMA    PyP  <«TATTnM 

89.6 

68.5 

79.1 

2.4 

93 

8 

63 

24  + 

0 

17 

8 

0 

0 

2,94 

-  .92 

.95 

^3 

,0 

0 

7 

2 

0 

ASHBURN  3  ENE 

87,2 

68.3 

77.8 

93 

9 

60 

19 

0 

5 

0 

0 

0 

3,09 

1.27 

11 

.0 

0 

5 

2 

I 

CORDELE 

90. 8M 

68. 4M 

79. 6M 

97 

8 

59 

19 

0 

24 

0 

0 

0 

2,74 

1.73 

13 

.0 

0 

5 

1 

1 

DOUGLAS  2  ESE 

88  •  8 

68.4 

78.6 

94 

10 

62 

1 9 

0 

13 

0 

0 

0 

3,86 

.  92 

.  0 

0 

8 

4 

0 

FIT2CER-AL0 

90.2 

70.0 

80.1 

2 , 7 

96 

9 

61 

19 

Q 

16 

0 

0 

0 

3,64 

-  .20 

2,25 

14 

•  0 

0 

3 

3 

1 

HQMERVILLE   3  MSW 

89,2 

69  1 

1  9  •  Z 

93 

8 

63 

29 

15 

0 

0 

0 

2.32 

73 

10 

.  u 

0 

5 

2 

LUMBER  CITY 

87.6 

67!9 

77.8 

92 

10 

62 

20 

0 

d 

Q 

() 

5,51 

1-19 

1.83 

1 1 

.0 

0 

8 

4 

2 

MOULTRIE   2  ESE 

89.4 

69,0 

79.2 

1,5 

94 

8 

62 

19 

0 

16 

0 

0 

2,49 

-  1.75 

.56 

26 

.0 

0 

6 

2 

0 

NASHVILLE   5  SSE 

89,3 

66.0 

77.7 

93 

e 

60 

29  + 

0 

15 

Q 

Q 

1,66 

.  60 

14 

.  0 

0 

5 

1 

0 

QUITMAN  2  Sw 

91.3 

68.8 

80.1 

2,2 

96 

23 

62 

24 

24 

0 

0 

Q 

5,87 

1 .05 

2 . 10 

2 

.  0 

0 

7 

; 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

89,5 

69  2 

79.4 

2,3 

93 

10+ 

6 1 

1 9 

18 

0 

0 

0 

1,53 

_  2  •  2 1 

•  62 

1 

0 

^ 

1 

Q 

VALDOSTA  3  E 

88,9M 

68. 9M 

78. 9M 

93 

3 

64 

30+ 

0 

0 

0 

3,34 

U38 

14 

!o 

0 

4 

3 

1 

.0 

1,7 

3,25 

_  ^ 

.0 

*      •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

68.0 

69.5 

76.8 

91 

21  + 

65 

29+ 

0 

g 

Q 

2,58 

,59 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

til  ArvQPADn    1^1  AMD 

88. 3M 

71. 7M 

80. OH 

95 

lu 

66 

19 

0 

Q 

7,53 

2.12 

14 

.0 

0 

10 

3 

BftUNSW I CK 

88.5 

71.7 

80.1 

1,2 

93 

9 

69 

30  + 

0 

9 

Q 

3.24 

-  5.82 

1,84 

11 

.0 

0 

(f 

1 

1 

BRUNSWICK  FAA  AP 

86.3 

73.5 

79,9 

93 

14 

69 

28  + 

0 

3 

0 

0 

0 

3.52 

1,65 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

FLEMING 

87.4 

69.0 

78.2 

93 

g 

65 

29  + 

0 

6 

0 

0 

0 

7. 19 

1.73 

27 

.0 

0 

IC 

4 

4 

89  6M 

70. 4M 

80. OM 

94 

6+ 

0 

0 

0 

0 

6,65 

2,00 

.0 

0 

8 

5 

3 

ae!2 

69.4 

78.8 

95 

9 

67 

30  + 

0 

9 

0 

0 

0 

10.82 

3.90 

27 

.0 

0 

9 

5 

4 

GL  ENNV I L  LE 

89. 8M 

69. 8M 

79. BM 

3.0 

95 

10  + 

66 

24  + 

0 

0 

0 

0 

9.37 

3.97 

4.15 

27 

.0 

0 

6 

4 

4 

JESUP  8  S 

88,7 

69,0 

78.9 

93 

30+ 

65 

29+ 

0 

13 

0 

0 

0 

3.74 

1,20 

13 

.0 

0 

9 

2 

1 

NAHUNTA 

87. 3M 

69.7 

78. 5M 

92 

e 

66 

29 

0 

6 

0 

0 

0 

5,03 

1.03 

10 

.0 

0 

9 

5 

1 

SAPELO  ISLAND 

86.1 

72.0 

79.1 

91 

14+ 

69 

29+ 

0 

5 

0 

0 

0 

9,19 

2.93 

27 

.0 

0 

9 

4 

4 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

87. 3M 

68. 7M 

76. OM 

2,1 

92 

9 

0 

0 

0 

0 

7.71 

.69 

2,27 

27 

.0 

0 

9 

4 

3 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

87.4 

70.6 

79,0 

2,3 

93 

9 

66 

23 

0 

3 

0 

0 

0 

3,65 

-  1.60 

1.00 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

SAVANNAH  BEACH 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

SJRRENCY  2  WNW 

89.9 

66.3 

78,1 

93 

9+ 

62 

29  + 

0 

23 

0 

0 

0 

4,45 

1.06 

14 

.0 

0 

7 

4 

1 

WAYCROSS  4  NE 

89.6 

68.8 

79,2 

1.3 

95 

9+ 

61 

24  + 

0 

20 

0 

0 

0 

4,92 

-  ,43 

1.00 

1 

.0 

0 

10 

5 

1 

DIVISION 

79,1 

1.7 

5.97 

-  ,52 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


0 

t- 

 r 

1 

1 

 r 

2 

1 

3 

4 

1 

5  1 

6 

 r 

7 

1 

8  1 

9 

10 

u  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23  J 

24 

25 

26 

27 

28  { 

29 

30 

31 

6.72 

4.50 

.01 

.19 

.  13 

•  10 

•  26 

.03 

.  12 

1 .36 

5.S9 

T 

3.61 

,4e 

.45 

.03 

1.12 

7,40 

.  14 

.10 

T 

.12 

*.23 

1.22 

.02 

.30 

.01 

.  2  1 

1 ,05 

B.67 

T 

T 

3.13 

2.39 

.5/ 

.20 

T 

,68 

.32 

.05 

.41 

.97 

6.35 

.26 

4.30 

.24 

.04 

T 

•  16 

1 ,33 

4.92 

2.00 

.72 

.90 

.55 

5.95 

.01 

3.65 

*03 

.37 

22 

.23 

.02 

I  '*2 

4 .64 

1 16 

.92 

.04 

.44 

,08 

.08 

2  .48 

7.94 

.32 

3.92 

2!68 

.07 

.11 

•  84 

7.B6 

4.05 

1.23 

1 .50 

•  0* 

•  16 

.8S 

5.16 

3, 12 

4.67 

•  07 

1.67 

*  04 

1.12 

0 1 

T 

T 

,24 

.03 

•  19 

1 ,  3C 

8.37 

5.20 

.16 

1.12 

.07 

•  04 

.30 

.13 

.19 

1^14 

9.44 

.05 

•  94 

2,27 

1.02 

2.85 

.25 

.02 

•  05 

K99 

5.37 

.17 

3.75 

,1* 

.22 

.09 

T 

1 .00 

4.20 

.32 

.01 

.61 

1.94 

.35 

.29 

•  02 

.03 

.01 

•  62 

5.62 

T 

4.33 

T 

T 

.34 

.06 

.07 

.33 

.47 

6.76 

•  02 

.60 

•  U 

.54 

3.21 

,04 

I  62 

.28 

T 

.55 

7.62 

.20 

.21 

3.96 

1 .35 

.20 

.30 

T 

,30 

1,10 

6.12 

T 

5.8! 

.74 

.05 

.20 

.12 

.13 

1.03 

3.5* 

2.20 

.03 

.25 

.21 

.10 

T 

.75 

6. 12 

T 

.01 

2.01 

.05 

.05 

.61 

.01 

.25 

.01 

1.61 

•  65 

•  86 

5.50 

.32 

2.03 

2,40 

.63 

6.26 

*24 

1.33 

.97 

.  19 

.93 

•  70 

.66 

1 .22 

5.71 

T 

2.40 

T 

1 .92 

.44 

.21 

,04 

.70 

4.09 

T 

•  06 

.44 

T 

T 

1.06 

,28 

.05 

.11 

.11 

T 

•  01 

•  70 

1.27 

4.28 

.63 

1,29 

,76 

•  67 

.32 

.46 

.13 

4.16 

T 

.58 

.68 

.02 

.06 

.71 

T 

•  11 

.84 

.13 

1.03 

5  .05 

.04 

3.60 

.19 

.46 

.04 

•  70 

4.22 

.16 

.03 

.66 

2.03 

.51 

.08 

.16 

.07 

.50 

5.61 

T 

T 

•  21 

1.13 

,66 

1.81 

•  03 

.02 

.50 

.23 

.82 

5.23 

T 

4,00 

T 

.08 

.27 

.12 

.18 

.60 

5.51 

.14 

3.90 

.06 

.35 

•  01 

.05 

.37 

•  40 

.  jI 

,22 

4 . 36 

.46 

.20 

•  40 

2.53 

.  15 

.10 

.25 

.19 

,06 

5.65 

3  .60 

T 

.05 

,26 

.26 

.77 

,05 

.64 

5.70 

.06 

.05 

3.66 

.53 

.04 

T 

.37 

.42 

T 

.37 

6.47 

.10 

4.00 

.74 

T 

1.05 

.56 

6.98 

4.26 

.95 

.IS 

.17 

,32 

,14 

,96 

8.92 

.72 

.03 

.03 

5.73 

5. IB 

.22 

.05 

1.35 

2.27 

,03 

,37 

.09 

.43 

,22 

.05 

.10 

5.74 

.52 

3.59 

•  06 

.15 

.05 

.97 

4.44 

.04 

T 

2.78 

•  05 

.27 

.27 

•  2B 

.36 

T 

.31 

2.65 

.06 

.09 

.01 

•  OB 

1.58 

.02 

.26 

.  30 

.  03 

9.49 

.21 

.17 

3.63 

.02 

.63 

.  19 

5.59 

.05 

1.33 

•  85 

.33 

1.17 

.10 

.66 

•  48 

.26 

.34 

6.92 

.55 

4.50 

.01 

.01 

.51 

01 

* 

•  30 

.  14 

.48 

.41 

4.28 

.76 

1.75 

!90 

.17 

,70 

3.75 

2.01 

.54 

.52 

•  08 

.05 

.55 

2 . 97 

.38 

•  15 

1 .70 

.12 

.33 

•  10 

4.61 

1.15 

3.10 

•  06 

.30 

5.23 

.13 

.96 

.03 

•  22 

1.52 

•  01 

.02 

.29 

1. 12 

.50 

.03 

.38 

6.10 

.  19 

.42 

.01 

4.56 

.08 

•  20 

.54 

.10 

3.67 

•  02 

.IB 

.04 

.66 

2.55 

•  14 

.02 

•  11 

•  15 

5.35 

1  .45 

3.40 

•  40 

.10 

3.32 

.33 

.17 

.91 

•  30 

.70 

.91 

6.60 

.72 

•  26 

1  .45 

4.00 

•  IC 

.07 

6.34 

.  17 

.02 

4.81 

.06 

,64 

.16 

.43 

.01 

.04 

3.75 

.36 

.60 

1.99 

•  04 

T 

•  70 

.06 

3.70 

.  10 

.56 

.15 

,26 

.46 

T 

.33 

.64 

1,20 

2.23 

.26 

T 

.07 

T 

•  07 

•  02 

.20 

.35 

.03 

T 

T 

.01 

.15 

.01 

1.06 

2.42 

•  26 

•  15 

•  16 

.32 

1.05 

.26 

.22 

B.64 

.04 

.05 

.36 

2  .78 

.  66 

.55 

•  32 

.36 

.72 

.78 

2.00 

1 .26 

.03 

•  17 

.  15 

,45 

•  25 

.  IB 

.01 

.02 

1.22 

.27 

.03 

• 

0 

.43 

.  10 

.23 

.16 

3.20 

T 

.30 

.40 

.2. 

.20 

T 

•  10 

.20 

.20 

1.60 

1 .37 

•  82 

•  08 

■  02 

.27 

.13 

.05 

3.62 

.16 

.45 

1.26 

.20 

.96 

.57 

1.24 

.61 

.10 

T 

•  04 

.27 

T 

T 

.02 

T 

T 

.20 

2.20 

.10 

1.20 

,90 

.89 

•  15 

•  02 

T 

T 

.04 

,06 

.01 

T 

T 

•  61 

2.70 

.40 

.0* 

.03 

.32 

.50 

•  20 

.99 

•  22 

1 .75 

.13 

T 

.31 

* 

'  ^ 

•  99 

•  68 

1  ,00 

7141 

.10 

.49 

'.11 

1.15 

.06 

.21 

.35 

.45 

4.20 

3.25 

.13 

•  21 

T 

1.05 

.81 

•  58 

.41 

•  06 

.70 

T 

.03 

.20 

.  10 

T 

.05 

2  25 

70 

45 

• 

0 

* 

,50 

•  17 

30 

* 

■  60 

,25 

2!69 

.42 

1.25 

•  10 

!l8 

•  12 

•  25 

•  57 

2.95 

.55 

T 

.05 

.28 

T 

•  28 

1.97 

.66 

•  35 

.10 

!o2 

•  04 

.  16 

•  31 

T 

.25 

.08 

3.59 

.33 

1 .20 

.63 

.54 

.  17 

.25 

1.72 

T 

T 

•  02 

Iio 

.05 

T 

T 

.13 

.  10 

.85 

2.43 

.15 

.08 

1.05 

.57 

.u 

.37 

.07 

1. 61 

.27 

•  26 

.20 

.02 

.43 

.02 

.25 

T 

.26 

.10 

5.14 

.63 

.29 

.02 

1^26 

1.21 

.69 

.84 

.02 

3.98 

.56 

.05 

T 

T 

1.32 

.05 

.99 

.01 

T 

T 

•  02 

,97 

•  01 

Ise 

l!  Id 

!20 

.02 

•  02 

'.23 

T 

lie 

,15 

4.03 

.14 

.07 

.06 

1.09 

1.12 

•  65 

.66 

1.17 

.31 

.60 

.  15 

.11 

1.02 

.04 

.15 

.37 

•  01 

.30 

.15 

1.15 

T 

.38 

•  08 

.26 

.18 

.23 

NORTHWEST  I 

AOAlftSVILLE 

ALlATOnNA  DAH  2 

BEAVERDALE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 

CARTEftSVILLE 
CARTERSVICLE   3  $H 
CEOARTOWN 
CHATSWORTH 
CKICKAHAUGA  PARK 

CURRYVILLE  2  H 

DALLAS  7  NE 

OALTON 

EMBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAVETTE 
RESACA 
RINCCOLn 

rqke 

rome  wso  ap 
suhmerville  1  ssm 
taylorsville 


NORTH  CENTRAL  ' 

ALPHARETTA  5  SSW 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  60LT0N 
ATLANTA  HSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIOCE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE   4  NNM 

CUMMING  2  NNE 

DAHLDNEGA 

DAMSONVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNM 
MAYSVILLE 
HONRDE 
NORCRnSS 


Nw 

u  of  ca  pit  science  fm 
maleska 
hinder  1  sse 
woodstock 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLE  3 
CLAYTON    1  SSW 
CORNELIA 
EL6ERTDN  2  N 

HARTWELL 
LEXlNCTRN  1  NW 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
SUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNw 
HAMILTON  4  w 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SUNNYSIOE 
TAL80TTDN   1  NE 
TALLAPOnSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 

•       *  « 

CENTRAL 

AlLEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
CDOPREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEOGEVILLE 

MDNTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WN 

SANOERSVILLE 
SI  LOAM 
SPARTA  3  NW 


DAILY  PRECIPITA  TION 


10  u 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


19     20  21 


EAST  CENTRAL 

APPLIKC;   1  NH 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  H 
DOVER 
CItSON 

LOUISVILLE  3  S 

HETTER 

HIOVlLLE 

MIOVILLE  EXP  5TA 
MiLLEfi  4  N 

MILLM4VEN-WA0E  2 
NEHINCTON  2  NE 
STILL"ORE 
SWAINSBORO 
WARRENTON 

WAYMESBORQ  2  NE 


■  12 
1.16 


1.1« 
.*!  .39 


1.96 
2.00  .60 
1.5! 
.01  .76 


SOUTHWEST  0 

ALBANY  5  SE 
AHERICUS  «  ENE 
BAINBRIOCE 
BLAKELV 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUThBERT 

DAWSON 

DONALSONVILIE   1  S 
FORT  CAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAN  5  MM 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 


3.6A 
«.20 
1.96 


2.*» 
2.26 
1.55 


TMOMASVILLE 


SE 


.07 
.S3 


1.1! 
2.72 
.03  l.'B 


1.93  .02 

.10 

.20  .35 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ADEL   2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  ESE 
FITZGERALD 
WOMERVILLE  3  wSw 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  SW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


1.00 
T 

.60 


.6<^  .16 
.61  2.2! 
.64 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

DOCTORTOWN  1  hSw 
FLEMING 
FQLKSTON  3  Sw 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 

GLENNVIlLE 

jESuP  a  s 

NAHUNTA 

patterson 
sapelo  island 

savannah  usda  pl  gron 
savannah  wso  ap 
savannah  beach 
surrency  2  wnw 
waycross  4  ne 


3.92 

7.29 
7.19 
9.60 
6.69 
10. B2 

9.37 


.60 
.21 

.02" 
,01  1.09 

.40 

.17  .13 


.35  .00 
1.20 
1.43  .04 


1.03 

.90 
2.02  1.71 


.11 


.  13 


1.92 
.34  1.11 
.60  1.06 
2.00 
.90  1.79 


1.16     .20  .09 
.13  T 


.25 
.03 
.09 
.06 


.16  2.01  3.90 


.06     .23  2.93 

.13     ,92  2.27 

.04     ,06  ,07 

,92  .59 
.02  .90 


DAILY  TEMPERATURES  """S" 


Day  ol  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

19  1 

20 

21 

22 

23 

26 

26 

29 

30 

31 

Aval 

•         •  * 

NORTHWEST 

01 

ALLATaONi  DAH  2 

MAX 

89 

87 

86 

90 

88 

85 

88 

87 

93 

96 

90 

87 

86 

76 

82 

89 

81 

78 

71 

76 

81 

84 

89 

87 

86 

83 

77 

75 

79 

82 

84,1 

MIN 

69 

66 

66 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

7 1 

60 

6C 

68 

63 

64 

66 

64 

48 

48 

52 

59 

67 

67 

65 

65 

66 

67 

6  1 

60 

64.2 

CALHOUN  EXP  STATION 

I^AX 

90 

89 

92 

91 

88 

87 

84 

95 

93 

90 

89 

91 

90 

85 

85 

85 

84 

71 

78 

82 

67 

67 

66 

88 

66 

85 

79 

61 

85 

82 

86.4 

MIN 

66 

65 

64 

65 

66 

67 

69 

67 

70 

67 

58 

64 

68 

62 

63 

66 

63 

48 

50- 

62 

67 

64 

61 

63 

67 

69 

63 

65 

63.8 

CARTERSvILLE 

MAX 

86 

87 

92 

91 

86 

88 

88 

92 

94 

89 

89 

89 

86 

80 

63 

62 

81 

79 

76 

80 

87 

84 

84 

83 

82 

82 

75 

82 

62 

61 

64.7 

MIN 

66 

64 

66 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

67 

70 

70 

61 

60 

66 

63 

47 

54 

68 

67 

63 

67 

66 

66 

69 

65 

64.8 

CEDARTQWN 

MAX 

93 

90 

94 

93 

69 

91 

66 

94 

93 

92 

89 

91 

66 

84 

69 

66 

83 

72 

77 

81 

83 

85 

68 

86 

85 

76 

80 

84 

84 

78 

65.0 

MIN 

68 

65 

60 

60 

69 

67 

70 

65 

70 

60 

66 

70 

69 

61 

66 

63 

4  9 

50 

5  9 

60 

63 

65 

60 

67 

67 

71 

63 

66 

63.8 

DALLAS  7  NE 

MAX 

89 

89 

67 

92 

89 

88 

88 

86 

92 

95 

91 

87 

91 

77 

83 

85 

82 

60 

71 

72 

61 

85 

86 

87 

86 

83 

71 

76 

76 

82 

84.3 

MIN 

68 

65 

63 

68 

65 

67 

68 

66 

67 

69 

59 

59 

69 

63 

61 

51 

63 

47 

50 

5  2 

59 

69 

65 

62 

6 1 

65 

67 

63 

66 

63.1 

OALTUN 

MAX 

93 

93 

92 

85 

92 

89 

89 

82 

94 

92 

°9 

66 

69 

74 

85 

83 

89 

79 

69 

78 

80 

65 

85 

69 

67 

67 

85 

77 

76 

82 

84.8 

MIN 

67 

66 

64 

66 

62 

64 

69 

69 

^' 

70 

63 

62 

64 

65 

63 

64 

63 

49 

48 

51 

59 

68 

6  9 

65 

62 

62 

68 

67 

65 

63.7 

LA  FAYETTE 

MAX 

89 

90 

89 

83 

93 

88 

90 

81 

95 

93 

68 

90 

90 

70 

83 

84 

89 

81 

69 

77 

82 

66 

65 

87 

87 

65 

65 

76 

83 

83 

65.0 

MIN 

66 

6* 

61 

63 

64 

65 

66 

66 

68 

67 

69 

61 

60 

60 

61 

60 

65 

62 

45 

47 

51 

58 

65 

65 

67 

63 

66 

68 

65 

67 

62  .6 

ROME 

MAX 

87 

88 

90 

89 

86 

87 

84 

93 

94 

90 

87 

90 

89 

83 

83 

83 

80 

72 

75 

80 

85 

83 

84 

65 

84 

81 

78 

82 

64 

61 

84.6 

MIN 

62 

65 

63 

65 

66 

67 

70 

67 

69 

70 

71 

60 

64 

69 

63 

62 

69 

62 

48 

51 

96 

64 

68 

65 

61 

68 

67 

70 

65 

67 

64.3 

ROME  USD  AP 

MAX 

90 

89 

94 

93 

90 

90 

86 

95 

95 

92 

88 

92 

75 

86 

85 

85 

79 

7! 

78 

62 

86 

83 

87 

67 

87 

82 

78 

79 

79 

75 

85.3 

•          *  • 

MIN 

69 

67 

64 

67 

68 

69 

71 

68 

70 

69 

68 

58 

65 

68 

64 

62 

69 

56 

46 

50 

57 

64 

68 

55 

62 

67 

68 

70 

70 

65 

64.7 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTa  5  SSW 

MAX 

88 

88 

87 

90 

89 

86 

88 

89 

92 

92 

90 

65 

87 

76 

62 

64 

80 

78 

75 

74 

80 

84 

84 

86 

87 

82 

75 

75 

79 

81 

83.6 

MIN 

67 

6* 

61 

63 

63 

66 

66 

66 

66 

68 

68 

58 

56 

68 

60 

60 

61 

62 

46 

46 

52 

56 

64 

62 

62 

64 

69 

65 

62 

62 

61.8 

ATHENS  WSQ  AP 

MAX 

89 

89 

93 

89 

90 

89 

93 

95 

95 

88 

85 

88 

81 

85 

69 

77 

83 

82 

77 

81 

85 

85 

87 

86 

62 

77 

78 

84 

86 

87 

85.7 

MIN 

68 

67 

69 

66 

66 

66 

68 

68 

70 

71 

69 

62 

66 

68 

63 

67 

64 

56 

54 

58 

60 

64 

64 

66 

65 

66 

66 

68 

64 

66 

65.0 

ATLANTA  HSO  AP 

MAX 

88 

85 

89 

87 

86 

88 

87 

90 

92 

69 

86 

88 

79 

86 

86 

84 

81 

74 

77 

82 

84 

85 

85 

85 

83 

75 

79 

79 

64 

84 

64.3 

MIN 

71 

66 

68 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

70 

66 

71 

70 

64 

67 

68 

57 

51 

60 

62 

69 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

65 

64 

66.8 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

82 

83 

82 

85 

83 

80 

83 

84 

69 

64 

83 

80 

82 

72 

78 

80 

76 

77 

72 

73 

75 

81 

78 

83 

83 

60 

75 

71 

79 

60 

79.7 

MIN 

63 

60 

96 

57 

60 

6  1 

62 

62 

64 

65 

63 

57 

56 

65 

56 

96 

96 

61 

43 

44 

47 

53 

58 

58 

59 

57 

65 

65 

6 1 

61 

58.3 

BLUE  RIOGE 

MAX 

88 

88 

89 

83 

85 

84 

87 

86 

90 

86 

67 

69 

77 

61 

89 

60 

78 

79 

80 

61 

83 

82 

85 

85 

84 

78 

76 

78 

75 

76 

82.8 

MIN 

60 

59 

61 

58 

58 

61 

69 

66 

66 

69 

62 

99 

55 

67 

59 

98 

57 

59 

59 

46 

46 

53 

58 

62 

60 

65 

68 

67 

62 

65 

60.4 

COMMERCE  «  NNW 

MAX 

89 

91 

88 

92 

88 

87 

88 

91 

95 

94 

91 

86 

69 

72 

86 

87 

79 

61 

63 

76 

62 

69 

65 

86 

87 

62 

78 

73 

81 

84 

65.2 

I<1IN 

64 

65 

63 

64 

68 

65 

67 

65 

65 

69 

69 

67 

62 

65 

60 

62 

60 

61 

50 

53 

53 

55 

60 

64 

64 

65 

66 

66 

63 

67 

63.0 

oahloneca 

MAX 

85 

85 

83 

87 

84 

83 

85 

86 

88 

90 

88 

85 

84 

71 

83 

82 

75 

73 

75 

72 

78 

61 

79 

83 

83 

60 

79 

69 

75 

61 

81.0 

MTN 

60 

66 

63 

63 

64 

65 

67 

66 

66 

68 

62 

58 

58 

66 

61 

61 

64 

63 

48 

49 

5 1 

59 

64 

64 

63 

65 

65 

66 

64 

64 

62.0 

GAINESVILLE 

MAX 

85 

8! 

83 

85 

85 

84 

85 

86 

68 

89 

88 

84 

85 

73 

81 

81 

76 

78 

75 

73 

76 

81 

80 

83 

83 

79 

79 

73 

63 

79 

81.4 

MIN 

66 

66 

64 

69 

66 

67 

67 

67 

66 

69 

68 

60 

65 

66 

61 

65 

64 

63 

50 

54 

58 

64 

65 

65 

64 

65 

69 

66 

63 

66 

64.1 

HELEN  1  ESE 

MAX 

81. 

86 

88 

86 

82 

82 

88 

86 

88 

88 

85 

83 

80 

82 

83 

80 

77 

75 

72 

80 

82 

77 

89 

83 

80 

79 

71 

80 

82 

80 

81.8 

MIN 

62 

58 

61 

69 

64 

63 

63 

65 

66 

67 

69 

58 

61 

61 

60 

46 

47 

52 

62 

60 

59 

58 

64 

66 

65 

60 

55 

60.9 

JASPER  I  NNh 

MAX 

85 

8A 

87 

85 

83 

85 

88 

89 

91 

87 

89 

87 

84 

61 

83 

76 

78 

79 

75 

80 

83 

83 

89 

84 

81 

77 

72 

75 

81 

75 

82.2 

Mm 

66 

66 

64 

65 

71 

70 

68 

66 

69 

66 

66 

56 

66 

67 

61 

64 

62 

62 

45 

50 

56 

67 

65 

64 

64 

69 

66 

67 

64 

65 

64«1 

U  OF  OA  PlT  SCIENCE 

F« 

MAX 

90 

90 

93 

90 

89 

89 

91 

93 

95 

90 

86 

87 

66 

69 

85 

86 

62 

80 

78 

82 

86 

86 

87 

87 

82 

76 

78 

64 

85 

87 

86.2 

MIN 

71 

66 

63 

65 

69 

65 

66 

67 

67 

69 

68 

61 

66 

68 

62 

68 

64 

63 

52 

56 

59 

63 

64 

65 

64 

66 

66 

67 

64 

64 

64.9 

WINDER  1  SSE 

MAX 

89 

91 

89 

91 

89 

87 

88 

69 

87 

67 

66 

75 

89 

84 

62 

80 

80 

79 

61 

63 

64 

84 

85 

82 

.  9 

75 

81 

84 

85 

84,1 

*          *  • 

MIN 

64 

63 

60 

66 

64 

65 

65 

66 

65 

68 

58 

65 

68 

61 

69 

64 

61 

50 

59 

56 

69 

62 

62 

64 

69 

65 

67 

63 

65 

69,0 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON   1  SSW 

MAX 

86 

84 

87 

88 

84 

86 

86 

87 

87 

84 

84 

64 

82 

81 

62 

77 

76 

78 

78 

77 

62 

80 

64 

84 

84 

84 

76 

80 

83 

80 

82.9 

MIN 

60 

59 

57 

59 

98 

60 

60 

60 

60 

61 

5  8 

54 

5 1 

60 

55 

94 

56 

59 

46 

47 

52 

59 

57 

59 

55 

56 

61 

62 

5  7 

60 

97,1 

CORNELIA 

MAX 

83 

92 

67 

85 

82 

34 

86 

67 

66 

84 

83 

85 

81 

79 

80 

79 

75 

76 

74 

79 

60 

77 

83 

80 

77 

73 

69 

75 

76 

78 

60.2 

MIN 

63 

63 

59 

59 

63 

65 

63 

63 

65 

65 

64 

54 

9 1 

64 

66 

56 

59 

59 

46 

47 

52 

62 

52 

59 

64 

62 

62 

62 

60 

60 

99.3 

ELBERTDN  2  N 

MAX 

91 

90 

94 

91 

89 

90 

94 

93 

95 

90 

86 

89 

85 

86 

87 

83 

85 

89 

62 

83 

65 

86 

90 

87 

85 

60 

77 

85 

87 

88 

87.4 

MIN 

62 

62 

59 

63 

62 

62 

63 

64 

68 

68 

66 

56 

58 

69 

58 

67 

59 

64 

53 

95 

56 

59 

60 

60 

61 

65 

69 

66 

60 

63 

61,8 

HARTwELL 

MAX 

90 

89 

92 

94 

90 

88 

99 

94 

94 

88 

68 

68 

84 

64 

80 

60 

82 

89 

89 

83 

85 

87 

85 

90 

66 

60 

76 

80 

81 

76 

66.0 

MIN 

68 

68 

68 

67 

68 

68 

68 

66 

66 

71 

63 

64 

66 

68 

60 

64 

62 

64 

58 

58 

60 

61 

64 

65 

67 

65 

65 

68 

65 

64 

69,1 

TOCCOA 

MAX 

89 

89 

91 

87 

67 

87 

91 

89 

92 

87 

88 

66 

83 

65 

85 

79 

80 

82 

77 

82 

85 

85 

86 

87 

62 

79 

74 

82 

85 

84 

64.9 

MIN 

67 

64 

62 

62 

62 

65 

69 

68 

66 

66 

66 

57 

6C 

65 

63 

99 

60 

69 

52 

92 

55 

65 

63 

62 

56 

63 

69 

55 

67 

53 

62.4 

WASHINGTON 

MAX 

93 

91 

91 

93 

87 

87 

88 

90 

95 

99 

91 

65 

88 

64 

88 

87 

78 

82 

85 

81 

83 

65 

65 

84 

85 

80 

76 

77 

86 

68 

86.4 

*          •  • 

MIN 

66 

67 

62 

62 

64 

63 

65 

68 

65 

68 

65 

61 

60 

65 

65 

67 

58 

63 

55 

95 

58 

63 

63 

65 

63 

65 

60 

68 

64 

63 

63.9 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 

MAX 

MIN 

CARROLLTDN 

MAX 

87 

85 

90 

89 

86 

89 

88 

94 

93 

92 

88 

90 

65 

66 

88 

83 

83 

79 

79 

62 

86 

87 

88 

85 

83 

80 

80 

83 

87 

84 

35.8 

MiN 

69 

64 

62 

63 

64 

66 

68 

66 

66 

71 

68 

62 

69 

70 

61 

72 

66 

62 

46 

49 

54 

65 

63 

62 

60 

67 

67 

66 

62 

65 

63.9 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 

86 

88 

90 

90 

89 

89 

93 

93 

92 

91 

89 

91 

65 

69 

89 

87 

88 

64 

6? 

87 

91 

90 

91 

90 

67 

75 

87 

87 

87 

90 

88.3 

MIN 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

73 

71 

73 

74 

71 

73 

75 

74 

70 

73 

72 

63 

55 

95 

63 

71 

68 

66 

67 

73 

73 

72 

70 

66 

69.6 

EXPERIMENT 

MAX 

90 

84 

86 

88 

87 

86 

89 

88 

93 

93 

92 

86 

86 

82 

69 

90 

85 

84 

79 

60 

63 

86 

86 

88 

67 

82 

72 

82 

82 

67 

65.9 

MIN 

69 

69 

67 

67 

67 

68 

67 

69 

71 

71 

72 

66 

67 

69 

64 

63 

69 

69 

49 

60 

62 

70 

66 

65 

64 

66 

68 

70 

67 

67 

66.4 

S*«  R«l«roDC«  Not«i  FoUowlng  SlaUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES  «aRou 


Slallon 

Day  ol  Month 

n 
m 

1 

2 

3 

« 

5  1 

6 

8  1 

9 

10 

11  1 

12 

13 

M 

IS 

16  1 

17 

IS 

13  ! 

1 

20  1 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

CREENVILLE  2  NNN 

MAX 
MIN 

87 

91 

69 

69 

89 

89 

90 

92 

90 

94 

90 

91 

89 

87 

68 

89 

86 

8) 

80 

64 

86 

99 

68 

96 

82 

64 

83 

89 

87 

89 

87.7 

Lt  GRANGE 

MAX 
MIN 

BB 
69 

86 
65 

86 
65 

87 
66 

67 
67 

88 
69 

89 
69 

93 
72 

91 
67 

91 
73 

88 
69 

89 
66 

86 

7? 

64 

73 

87 
63 

86 
64 

85 
69 

89 
66 

87 
4B 

83 
51 

87 
51 

87 
69 

69 
64 

88 
63 

87 
61 

83 
62 

63 

70 

81 
71 

87 
64 

86 
66 

86.9 
65.5 

M4RSHA1.LVU1.E 

MAX 
MIN 

68 
69 

90 
68 

91 
66 

90 
66 

91 
67 

91 
66 

93 
67 

95 
68 

95 
70 

91 
72 

90 
69 

94 

70 

92 

70 

90 
73 

90 
65 

90 
67 

88 
66 

89 
66 

67 
55 

89 
59 

91 
66 

91 
69 

90 
64 

89 
64 

89 
67 

80 
68 

83 
68 

84 

67 

90 
66 

91 
68 

99.7 
66.9 

NEMNAN 

MAX 

MIN 

88 
68 

86 
66 

90 
66 

68 
67 

87 
66 

90 
69 

92 
66 

94 
66 

93 
69 

91 
71 

88 
69 

91 
62 

90 
69 

87 
71 

86 
61 

62 
62 

83 
66 

80 
68 

79 
52 

85 
58 

66 
62 

89 
65 

96 
63 

67 
68 

64 
66 

79 
69 

80 
70 

64 

70 

86 
68 

85 
66 

66.6 
66. 1 

SUNNYSIDE 

MAX 
MIN 

87 

70 

86 
67 

89 
66 

89 
67 

87 
67 

89 
69 

88 
69 

93 
70 

91 
72 

93 
72 

86 
71 

91 
65 

83 
77 

83 
72 

89 
64 

87 
65 

87 
67 

81 
63 

81 
49 

85 
59 

88 
62 

66 
68 

69 
69 

86 
65 

84 
63 

76 
68 

82 
67 

82 
70 

82 
64 

84 
66 

86.2 
66.8 

TALBOTTON  I  NE 

MAX 
MIN 

8B 

71 

86 
66 

90 
64 

68 
71 

89 

72 

86 
65 

91 
66 

93 
66 

94 

67 

92 
72 

87 

70 

91 
74 

87 

70 

69 
74 

68 
65 

64 
66 

87 
67 

84 

63 

87 
50 

89 
52 

93 
SB 

92 
68 

91 
61 

92 
60 

84 

73 

78 
69 

89 

70 

89 
70 

87 

92 

88.5 
66.4 

TALLAPOOSA  2  N 

MAX 
MIN 

84 
69 

62 

67 
S9 

87 
61 

87 
64 

68 
66 

65 
68 

9 1 
64 

90 
65 

89 
72 

87 
67 

67 
60 

87 
68 

87 

70 

8  5 
69 

59 

65 

60 

41 

46 

52 

63 

64 

61 

57 

65 

66 

68 

65 

54 
64 

84.6 

62.7 

THOMASTON  2  S 

MAX 
MIN 

87 
69 

Be 

68 

93 

66 

91 
66 

92 
67 

92 
70 

91 
66 

97 
68 

92 
68 

94 

68 

88 

70 

90 
68 

86 
72 

89 
70 

90 
70 

88 
65 

89 
66 

84 

69 

84 

53 

86 
60 

91 
62 

90 
64 

69 
66 

89 
64 

69 

79 
66 

85 

70 

69 

70 

89 
69 

82 

70 

66.5 
66.9 

WEST  POINT 

•  • 

« 

MAX 
MIN 

88 
69 

e: 

67 

86 
63 

90 
65 

89 
63 

69 
63 

92 
69 

90 
70 

94 
69 

92 

72 

93 
71 

91 
69 

91 
69 

88 
65 

90 
65 

92 
69 

68 
65 

89 
69 

88 

50 

82 
52 

85 

52 

91 
53 

90 
65 

90 
69 

69 
63 

83 
63 

80 
69 

69 
70 

85 
68 

89 
68 

68.5 

CENTRAL 

05 

AILEV 

MAX 
MIN 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

91 

70 

90 
67 

91 
66 

92 
66 

69 
67 

90 
68 

90 
68 

93 
69 

96 

70 

92 
72 

67 

70 

89 
64 

81 
71 

85 

71 

85 
64 

82 
68 

83 
66 

79 
64 

80 
52 

81 
60 

89 
60 

86 
68 

86 
65 

88 
66 

81 
66 

75 
67 

79 
68 

83 
69 

65 
64 

87 
67 

86.0 
66.4 

DUtLlN  3  S 

MAX 

MIN 

89 

70 

91 
68 

91 
65 

92 
66 

94 
65 

92 
66 

94 
66 

95 
67 

97 
68 

96 

70 

90 
68 

94 
67 

93 
69 

86 

72 

88 
65 

90 
67 

89 
63 

88 
62 

90 
55 

88 
57 

69 
63 

92 
64 

90 
62 

91 
64 

92 
65 

86 
68 

80 
69 

89 

67 

88 
64 

91 
66 

90.0 
65.7 

EASTMAN  1  W 

MAX 
MIN 

88 

70 

88 
69 

90 
68 

90 
67 

90 
67 

91 
69 

91 
66 

96 
70 

95 
68 

94 
69 

90 
72 

86 

70 

90 
71 

87 
73 

91 
69 

89 
67 

89 
65 

88 
65 

90 
58 

68 
58 

66 
67 

93 
63 

92 
64 

90 
64 

91 
64 

89 
66 

73 

70 

89 
68 

89 
67 

91 
69 

69.3 
67. J 

FORSVTH  1  S 

MAX 

MIN 

85 

70 

86 
68 

88 
67 

68 
66 

62 
67 

86 
69 

90 
68 

89 
69 

94 
69 

93 
72 

85 

70 

88 

72 

89 

73 

86 

72 

88 
65 

86 
65 

85 

60 

89 
62 

83 
52 

85 
61 

84 
63 

86 
70 

64 

73 

87 
64 

80 
67 

78 
68 

83 
69 

89 
68 

86 
69 

85 

69 

86.2 
67.3 

HAMKINSvlLLE 

MAX 
MIN 

91 
70 

94 
68 

94 

69 

94 
66 

93 
68 

94 
68 

95 
68 

97 
68 

96 
69 

91 

71 

95 

70 

87 
69 

94 
69 

87 
72 

96 
68 

93 
68 

91 
64 

92 
64 

91 
56 

90 
56 

90 
65 

95 
63 

95 
63 

94 
62 

94 
62 

83 
65 

60 
69 

89 
69 

95 
69 

95 
69 

92.2 
66.6 

IRWINTON  «  WNK 

MAX 
MIN 

85 
60 

80 
62 

85 
60 

90 
66 

69 
65 

90 
67 

90 
69 

91 
68 

92 
63 

68 
69 

68 
69 

91 
68 

89 
69 

86 

70 

69 
67 

88 
66 

89 
67 

87 
65 

83 
56 

83 
65 

68 
65 

66 

67 

90 
66 

69 
66 

81 
66 

79 
68 

79 
69 

85 
69 

86 
68 

84 

67 

86.7 
66.1 

MACON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

92 
67 

92 
69 

92 
69 

92 
71 

95 

71 

96 
71 

96 
73 

93 
73 

86 
71 

93 
74 

66 
74 

91 
71 

91 
67 

86 
67 

88 
67 

87 
65 

67 
56 

69 
64 

92 
65 

90 
71 

91 
66 

92 
65 

85 

70 

78 
71 

89 

72 

89 
70 

91 
69 

94 
69 

90.0 
69.0 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

89 
70 

91 
67 

68 
64 

92 
64 

90 
66 

90 
67 

90 
68 

92 
68 

95 
69 

95 

71 

91 
70 

66 
67 

91 
67 

85 

72 

90 
64 

89 
64 

66 
63 

87 
64 

86 
55 

85 
55 

86 
62 

90 
62 

89 
62 

89 
62 

90 
62 

83 
67 

78 
70 

83 
69 

87 
64 

89 
69 

88.4 
65.3 

monticelld 

MAX 
MIN 

88 
71 

67 
69 

90 
68 

91 
69 

92 
69 

90 
68 

91 

70 

92 

70 

98 
71 

94 

70 

91 

70 

90 
67 

91 
69 

90 
68 

90 
65 

86 
67 

69 
66 

69 
67 

79 
55 

81 
56 

81 
58 

63 
62 

65 
66 

82 
66 

88 
69 

62 
64 

75 
68 

80 
68 

81 
68 

82 
67 

86.9 
66.6 

SANOERSVILLE 

MAX 
MIN 

88 

71 

87 
66 

90 
63 

68 
66 

86 
65 

90 
66 

93 
66 

95 
69 

95 

72 

93 
73 

86 
69 

91 
69 

86 
70 

89 
72 

86 

68 

84 

86 
64 

65 
65 

83 
57 

64 
66 

86 
64 

87 
65 

97 
62 

88 
6 1 

83 
66 

79 
69 

77 
70 

84 
69 

89 
66 

90 
68 

87.3 
66.8 

si  LOAM 

*  • 

• 

MAX 
MIN 

93 
69 

92 
67 

93 
64 

91 
66 

90 
67 

90 
68 

93 
69 

94 
66 

97 
72 

90 
72 

86 
69 

90 
64 

84 
69 

68 
69 

68 
63 

82 
69 

86 
65 

84 

63 

82 
54 

66 
63 

68 
65 

86 
66 

90 
64 

91 
65 

82 
66 

77 
67 

80 
69 

67 
68 

88 
65 

91 
65 

68.0 
66 . 3 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  Nw 

MAX 

MIN 

94 
66 

94 
65 

93 
62 

94 
64 

94 
62 

93 
63 

92 
65 

96 
67 

96 
68 

98 
72 

89 
67 

86 
63 

92 
60 

89 
67 

86 
64 

87 
63 

85 
64 

86 
66 

66 
59 

82 
57 

86 
64 

87 
65 

67 
62 

68 
63 

88 
64 

61 
66 

80 
66 

77 
67 

65 
64 

89 
66 

88.8 
64  .4 

AUGUSTA  hSO  AP 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
66 

93 
64 

92 
67 

93 
6! 

92 
66 

94 
67 

95 
68 

96 
69 

87 
69 

88 
66 

89 
68 

89 
69 

90 
71 

88 
66 

86 
64 

86 
64 

87 
64 

62 
59 

65 
64 

88 
67 

87 
65 

68 
63 

90 
63 

89 
67 

60 
70 

79 
70 

85 
66 

88 
65 

91 
68 

88.6 
66.2 

BROOKLET  1  W 

MAX 
MIN 

89 
72 

88 
70 

68 
67 

87 
67 

88 
67 

90 
66 

90 
66 

92 
68 

93 
68 

88 

72 

88 
69 

89 
67 

BP 

72 

87 
72 

85 
69 

86 
66 

85 
65 

90 
69 

80 
66 

84 
65 

87 
69 

85 
68 

66 
64 

87 
65 

87 
65 

60 

70 

76 
70 

65 
65 

86 
65 

90 
71 

66.9 
67.9 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

89 

71 

69 
68 

91 
64 

89 

67 

86 

70 

88 
67 

95 
66 

97 
68 

95 

71 

94 

74 

69 
69 

91 
67 

90 
71 

68 

72 

87 
68 

86 
64 

88 
67 

88 
69 

69 
62 

67 
66 

90 
69 

86 
65 

89 
62 

90 
62 

89 
67 

84 
68 

87 
69 

64 
66 

89 
65 

92 
69 

69.3 
67.2 

METTER 

MAX 

MIDVILLE   EXP  STA 

MAX 

89 
65 

69 
64 

90 
64 

89 
65 

90 
63 

91 
65 

92 
65 

94 
69 

94 

70 

93 
69 

89 
66 

92 
65 

69 
69 

88 

70 

86 

67 

69 
65 

87 
64 

86 
63 

86 

58 

66 

64 

90 
64 

88 

68 

69 
68 

86 

70 

69 
66 

62 
66 

76 
68 

64 

64 

85 
65 

86 
65 

66.2 
65.8 

MILLEN  «  N 

MAX 

93 

70 

92 
66 

92 
59 

92 
66 

92 
64 

94 

65 

91 
65 

95 
65 

95 
66 

88 

70 

89 
65 

95 
65 

87 
69 

89 
69 

88 
67 

87 

62 

87 
62 

90 
69 

86 
61 

86 
65 

91 
64 

88 
64 

89 
59 

90 
65 

87 
67 

80 
70 

83 

71 

86 
63 

90 
62 

92 
68 

89.9 
65.4 

N6W1NGT0N  2  NE 

MAX 

89 
74 

69 
72 

69 

72 

86 
70 

91 
66 

88 
72 

90 
70 

91 
72 

93 
74 

92 
73 

89 
70 

88 
72 

68 
73 

89 
75 

87 
73 

86 
70 

86 
65 

89 
64 

90 
66 

87 
68 

89 
66 

85 

71 

87 
62 

68 
67 

64 

71 

76 
73 

78 
72 

85 
64 

89 
66 

91 
71 

87.8 
69.9 

SMAINSeoRO 

MAX 

MIN 

9l 
71 

69 

66 

70 

67 

69 

68 

69 

70 

70 

67 
68 

69 

69 
68 

90 
70 

88 
68 

64 

88 
63 

62 

59 

65 

87 
67 

67 
63 

86 
66 

89 
63 

69 

68 

74 
66 

67 

85 
66 

91 
70 

67.6 
66.9 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

94 

90 

92 

67 

93 
68 

94 

95 

97 

96 

95 

69 
66 

90 
7 1 

65 

87 

65 

83 

85 

83 

84 

86 

69 

89 

96 

86 

89 

61 

77 

77 

66 

88 
69 

86.0 
66.1 

KAVNESaoRD  2  NE 
•  • 

• 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
65 

91 
64 

91 
67 

91 
65 

91 
65 

89 
66 

94 
66 

94 
66 

97 
72 

87 
66 

69 
66 

89 
71 

88 
7l 

91 
65 

87 
64 

87 
64 

85 
62 

89 
61 

62 
61 

89 
67 

68 
63 

90 
62 

69 
62 

89 
62 

85 
66 

78 
69 

79 
66 

87 
64 

90 
67 

68,4 
65.5 

S0UTH.<EST 

OT 

ALBANY  3  SE 

MAX 
MIN 

93 
69 

91 
TO 

91 
69 

93 
68 

91 
68 

90 
69 

92 

70 

92 

70 

95 

70 

93 
69 

92 

lO 

90 

70 

92 

71 

90 
74 

90 
71 

89 

69 

90 
69 

89 

68 

89 
61 

67 

61 

90 
62 

92 
65 

91 
67 

90 
66 

90 
69 

90 
68 

79 
68 

90 
69 

68 

68 

90 
67 

90.3 
66.0 

-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES  «oro.a 


SEPTEMBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

'i' 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17  j 

16 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

AMERKUS  li  ENE 

MAX 
MIN 

B7 

70 

69 
69 

90 
66 

90 
69 

92 
69 

92 
69 

95 

70 

92 

70 

92 
70 

92 
7* 

67 

70 

91 

71 

87 

73 

62 

70 

89 
69 

65 

70 

68 

67 

87 
67 

65 
59 

68 
59 

89 
66 

89 
69 

86 
65 

89 
65 

85 
66 

79 
70 

85 

70 

84 
70 

63 
69 

90 
67 

88.0 
66.3 

BAINBRIDGE 

MAX 

MIN 

69 

72 

69 
72 

92 

70 

92 
69 

91 
71 

94 

71 

95 

71 

95 
70 

96 
73 

88 

73 

93 

72 

89 
72 

90 
70 

91 
68 

90 
67 

69 
63 

92 
60 

94 

66 

92 
66 

90 
67 

90 
63 

87 
65 

93 
73 

91 
71 

90 
71 

94 

67 

93 
67 

91.4 
69.0 

PLAKELV 

MAX 
MIN 

86 
6S 

87 
70 

86 
69 

88 
69 

90 
69 

89 
71 

92 
71 

92 
71 

94 
71 

90 
73 

65 

73 

90 
73 

90 
74 

84 

74 

66 
71 

89 

69^ 

86 
69 

86 
68 

65 

60 

66 
60 

69 

60 

92 
66 

90 
67 

89 
65 

89 
65 

66 
67 

77 
71 

88 
71 

85 
68 

90 
68 

88.1 
68.7 

Camilla 

MAX 
MIN 

90 
70 

91 
70 

90 
70 

91 

70 

91 
71 

92 
71 

94 

71 

95 
71 

95 

72 

88 
74 

90 
72 

91 

73 

87 
73 

85 
74 

90 
70 

90 
70 

90 
69 

90 
67 

88 
62 

92 
61 

93 
70 

92 
70 

91 
66 

89 
64 

85 

67 

84 
71 

90 
70 

90 
70 

92 
66 

91 
67 

90.2 
69.4 

CQLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

Be 

72 

90 
70 

89 

70 

90 
69 

90 
71 

90 
71 

90 
71 

92 
70 

94 
74 

92 
71 

90 
72 

90 
71 

89 
74 

66 
73 

90 
70 

86 
69 

87 
69 

88 
66 

69 
61 

67 
59 

68 
61 

91 
65 

90 
66 

90 
64 

90 
65 

87 
67 

78 
71 

91 
71 

89 
67 

91 
68 

89.  1 
68.6 

CUTHBEBT 

MAX 

MIN 

89 
71 

89 
69 

90 
68 

90 
67 

90 
69 

92 
70 

93 

70 

94 

70 

89 
71 

91 
75 

90 
70 

90 
72 

86 
74 

89 
74 

69 

71 

89 
67 

68 
69 

86 
68 

85 
59 

86 
59 

92 
66 

90 
69 

90 
66 

89 
65 

89 
67 

83 

70 

89 

72 

88 
71 

90 
68 

91 
69 

89.3 
68.9 

FORT  GAINES 

MAX 

MIN 

87 

72 

66 
68 

85 
68 

86 
69 

87 
71 

68 

70 

89 
70 

90 
70 

90 
73 

65 
73 

87 
67 

86 
72 

82 
73 

82 
74 

85 

70 

86 
69 

63 
68 

64 
68 

83 
58 

83 
59 

67 
62 

86 
69 

66 
66 

86 
65 

65 
65 

61 
70 

86 
69 

86 
70 

86 
67 

87 
69 

65.7 
68.5 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

69 
66 

90 
66 

90 
66 

91 
65 

91 
67 

92 
63 

97 
66 

95 
64 

95 
65 

93 

70 

93 
65 

90 
68 

88 

70 

90 
72 

90 
65 

90 
63 

90 
65 

66 
63 

87 
58 

91 
60 

93 
66 

90 
63 

90 
60 

91 
64 

90 
60 

64 
68 

90 
66 

88 
68 

92 
62 

91 
64 

90.6 
65.1 

MORGAN  1  W 

MAX 
MIN 

69 

72 

9« 

93 

92 

90 
70 

66 

70 

66 

70 

93 

96 
67 

89 

73 

90 
65 

86 
67 

89 

76 

69 

71 

63 

65 

90 

70 

89 
72 

86 

86 

92 

90 
70 

66 

70 

86 
70 

85 

60 

86 
67 

89 
73 

90 
65 

88 
67 

88 

88.6 

PLAINS  SH  Ga  EXP  STA 

MAX 
MIN 

86 
71 

86 
70 

88 
68 

89 
68 

89 
69 

89 

70 

90 
70 

92 
70 

93 
70 

91 
73 

90 
69 

66 
71 

91 
73 

87 
74 

87 
69 

88 
69 

87 
69 

87 
66 

87 
57 

84 
57 

67 
60 

89 
67 

69 
63 

68 
61 

89 
65 

83 
67 

75 
69 

69 
70 

87 
66 

90 
68 

87.8 
67.7 

THDMASVILLE  SE 

*          •  « 

MAX 
MIN 

9<> 
68 

95 
65 

94 

6S 

94 
63 

91 
63 

93 
65 

94 
65 

96 
64 

96 

65 

82 
66 

92 
67 

94 

71 

93 
74 

93 
73 

91 
71 

92 
70 

91 
68 

91 
64 

93 
58 

96 
68 

96 
68 

97 
65 

92 

67 

92 
67 

90 
69 

90 
67 

91 
64 

90 
64 

92.6 
66.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
69 

91 

70 

91 
71 

90 
66 

91 
68 

92 
69 

92 
70 

93 
69 

92 

70 

92 

70 

90 

70 

90 
70 

68 

70 

87 

72 

89 
70 

90 
69 

88 
68 

90 
67 

88 
63 

89 
68 

90 
69 

90 
66 

69 
65 

68 
63 

86 
68 

64 

73 

87 

70 

89 
69 

90 
66 

91 
64 

89.6 
68.5 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

62 

70 

67 
69 

67 
69 

68 
67 

68 
68 

88 
70 

86 
69 

90 
70 

93 
71 

92 
74 

90 
70 

64 
71 

88 
71 

85 
75 

69 
71 

87 
69 

88 
70 

69 
69 

87 
60 

85 
61 

87 
62 

89 
67 

86 
65 

89 
64 

88 
66 

82 
64 

77 
71 

87 
69 

86 
68 

90 
69 

87.2 
66.3 

CQROELE 

MAX 

MIN 

90 
71 

91 

70 

91 
68 

91 
67 

92 
70 

92 
69 

95 
69 

97 
69 

96 
71 

92 
71 

93 
71 

91 
73 

89 
74 

90 
70 

91 
69 

90 
67 

90 
67 

87 
59 

68 
62 

91 
67 

91 
69 

91 
65 

91 
63 

90 
68 

84 

70 

87 

70 

88 
70 

91 
67 

92 
67 

90.8 
66.4 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
69 

68 
70 

90 
69 

69 
69 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

92 
69 

94 
73 

90 
69 

87 
71 

89 
69 

89 
70 

88 
71 

89 
66 

88 
66 

87 
69 

93 
62 

89 
64 

90 
68 

90 
69 

89 
66 

91 
64 

90 
67 

87 

72 

78 
71 

86 
68 

88 
69 

90 
66 

86.6 
66.4 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

89 

70 

90 
70 

92 
70 

91 
70 

92 

70 

91 

70 

92 
71 

94 

72 

96 
73 

93 
75 

69 
71 

69 
73 

89 
73 

91 
73 

90 
71 

69 
69 

69 
68 

91 
69 

68 
61 

90 
68 

91 

70 

89 
69 

69 
67 

89 
66 

88 
69 

82 
71 

87 
71 

69 
70 

92 
69 

94 

71 

90.2 
70.0 

HDMERVILLE  3  WSH 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
71 

90 

70 

90 
67 

90 
71 

91 
69 

91 
69 

93 
69 

91 
69 

88 
69 

66 
72 

90 
71 

90 
75 

90 
72 

68 

71 

69 
67 

68 
66 

89 
66 

68 
66 

69 
68 

91 
69 

89 
69 

90 
67 

69 
65 

67 

70 

62 
7! 

67 

72 

68 
69 

89 
63 

92 
69 

69.2 
69.1 

LUMBER  CITV 

MAX 
MIN 

6^ 
71 

86 
69 

69 
68 

89 
67 

69 
68 

90 
70 

91 
70 

91 

70 

91 
70 

92 
71 

89 

70 

85 

70 

90 
70 

86 

72 

89 
71 

89 
69 

87 
65 

86 
69 

89 
63 

66 
62 

86 
69 

89 
68 

88 
64 

88 
63 

88 
63 

85 

70 

76 
71 

82 
67 

86 
66 

89 
66 

87.6 
67.9 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

66 
60 

90 
69 

90 
70 

90 
66 

92 
70 

92 

70 

92 
72 

94 
69 

92 
70 

69 

73 

87 

70 

92 
72 

90 
74 

90 
75 

89 

70 

88 
68 

86 
67 

91 
66 

87 
62 

91 
68 

91 
70 

89 
68 

89 
65 

89 
68 

84 
68 

81 
68 

66 
69 

69 
68 

91 
67 

92 
67 

69.4 
69.0 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

86 
67 

89 
68 

90 
67 

91 
65 

90 
67 

90 
67 

91 
67 

93 
65 

92 
67 

90 
72 

87 
69 

91 
68 

88 

72 

87 

72 

89 
68 

69 
66 

88 
64 

69 
63 

68 
61 

90 
64 

92 
66 

90 
65 

90 
61 

89 
60 

66 
65 

8! 

71 

88 
67 

89 
66 

90 
60 

90 
61 

89.3 
66.0 

OUITMAN  2  Sh 

MAX 
MIN 

90 
71 

93 
70 

95 

71 

90 
68 

91 
69 

95 

70 

90 

70 

91 
71 

92 

70 

91 

71 

89 
73 

69 

70 

86 
69 

92 
71 

91 
70 

90 
70 

93 

70 

94 

71 

86 
65 

94 
65 

91 
63 

95 
69 

96 
68 

94 
62 

94 
68 

87 
65 

89 
69 

92 
70 

91 
68 

90 
67 

91.3 
68.8 

TIFTQN  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

89 

70 

69 
70 

91 

70 

92 

70 

90 

70 

89 
70 

92 
70 

92 
73 

93 
70 

93 
74 

69 

70 

87 
70 

90 
74 

87 
75 

88 
69 

91 
69 

69 
68 

69 
70 

90 
61 

68 
62 

92 
69 

91 
69 

90 
66 

90 
64 

90 
68 

66 

70 

78 
71 

90 
70 

90 
68 

91 
67 

89.3 
69.2 

VALDUSTA  3  6 

•          •  * 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
72 

91 
67 

90 
65 

90 
64 

90 
68 

93 
69 

92 
71 

85 

75 

89 

72 

90 
71 

86 

72 

88 
74 

86 

71 

88 
68 

85 
67 

87 
69 

89 
67 

90 
69 

89 
71 

89 
68 

89 
66 

88 
64 

89 
68 

6<< 

68 

70 

68 
69 

90 
68 

89 
64 

68.9 
68.9 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
71 

89 
71 

89 

70 

88 
69 

89 

70 

89 

70 

90 
70 

91 

70 

91 
71 

88 
70 

87 
72 

68 
71 

89 
74 

86 
74 

91 
70 

88 
69 

86 
67 

91 
66 

89 
65 

88 
68 

91 
70 

88 
69 

88 
66 

86 
65 

86 
70 

77 
73 

79 
72 

87 
66 

90 
65 

90 
69 

88.0 
69.9 

BLACKBEARD  ISLAND 

MAX 
MIN 

90 
73 

89 
76 

90 
75 

86 
73 

90 
72 

91 
73 

95 

73 

92 
72 

86 
71 

90 
72 

69 
70 

90 
72 

88 

70 

89 

70 

90 
70 

89 
68 

85 
71 

66 
71 

90 
72 

87 
74 

86 
73 

88 
72 

84 
71 

79 
69 

63 
69 

88,3 

-71.7 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

85 
72 

87 
72 

69 
73 

90 
72 

89 
72 

89 

72 

89 
73 

90 

73 

93 
75 

92 
71 

87 
72 

92 
73 

69 
75 

69 
74 

91 
73 

69 

72 

89 
70 

90 
70 

91 
69 

68 
69 

88 

71 

67 

72 

88 
70 

87 
70 

85 

73 

82 
75 

85 

70 

67 
69 

88 
69 

91 
69 

88.9 
71.7 

BRUNSWICK    FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
77 

88 
76 

67 

78 

66 
78 

66 

78 

86 
75 

87 
74 

88 

73 

92 
74 

68 
73 

85 
72 

90 
76 

87 
76 

93 
74 

87 
74 

67 

72 

64 
69 

88 

69 

84 
72 

86 
74 

86 
7? 

86 
77 

85 

71 

84 

70 

83 
72 

61 
75 

61 
73 

84 
69 

84 
70 

89 
73 

86,3 
73,5 

FLEMING 

MAX 
MIN 

87 

70 

88 
69 

69 
69 

86 
67 

90 
67 

69 
68 

86 
69 

93 
67 

92 
70 

90 
74 

68 
70 

92 
69 

69 
73 

87 
72 

87 
72 

87 
68 

86 
66 

89 
69 

85 
67 

86 
69 

88 
69 

84 
68 

67 
66 

66 
65 

65 
71 

79 
73 

76 

72 

65 
67 

88 
65 

91 
69 

87.4 
69.0 

FOLKSTDN  9  SW 

MAX 
MIN 

69 
74 

68 
72 

68 
76 

91 
69 

92 
70 

94 

70 

94 
69 

94 
69 

92 
71 

90 
73 

89 

70 

91 
72 

68 

73 

93 
72 

86 
73 

90 
70 

90 
67 

91 
67 

92 
69 

91 
68 

92 
69 

88 
69 

66 
68 

86 
68 

82 
74 

81 

71 

68 
66 

89.6 
70.4 

FORT  STEWART 

MAX 
MJN 

88 

72 

89 
72 

69 
70 

68 
69 

68 
70 

89 
72 

86 
70 

92 
70 

95 

70 

92 
70 

91 
70 

92 
70 

68 
71 

89 
71 

89 
71 

87 
69 

87 
67 

91 
67 

87 
68 

67 
69 

90 
71 

86 

71 

86 
67 

88 
67 

85 
68 

79 
68 

76 
72 

86 
67 

90 
67 

91 
67 

68.2 
69,4 

glsnnville 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
69 

89 
68 

92 

70 

91 
71 

92 

70 

95 

71 

95 

72 

95 

74 

90 
71 

94 

72 

90 
73 

91 
72 

90 

73 

69 
69 

91 
67 

90 
67 

88 
66 

67 
70 

91 
71 

69 
69 

69 
66 

89 
66 

85 

70 

86 

72 

79 

72 

68 
67 

89 
67 

91 
69 

89.8 
69.8 

JESUP  S  S 

MAX 
MIN 

67 

70 

88 
70 

88 
69 

87 
68 

89 
68 

92 
68 

92 
69 

93 
68 

93 
70 

93 
71 

86 
71 

90 
70 

91 
72 

90 
72 

66 
69 

67 
67 

90 
66 

96 
68 

89 
69 

90 
69 

87 
67 

88 
66 

88 
65 

38 
71 

88 
71 

83 
74 

77 
71 

86 
67 

91 
65 

93 
69 

88.7 
69.0 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

66 

70 

68 

88 
70 

86 
69 

89 
69 

90 
70 

90 
70 

92 
68 

90 
71 

85 
72 

85 

71 

87 
71 

69 
73 

90 
72 

86 

71 

87 
70 

86 
67 

88 
67 

88 
70 

88 
69 

69 
69 

85 
69 

87 
68 

81 
67 

68 
69 

86 
74 

78 
72 

86 
69 

87 
66 

90 
69 

37.3 
69.7 

sapelo  island 

MAX 
MIN 

90 
73 

69 
73 

66 
77 

86 
73 

65 

74 

66 
75 

87 
73 

87 
72 

91 
74 

90 
71 

83 
71 

89 
72 

87 
76 

91 
71 

90 
73 

85 

71 

83 
71 

86 
69 

85 

70 

85 

71 

66 
71 

65 
75 

65 
72 

85 

70 

83 
72 

81 
69 

61 
69 

63 
73 

85 
69 

89 
71 

86.1 
72.0 

SAVANNAH  USOA   PL  ORON 

MAX 
MIN 

87 
71 

65 
69 

86 
66 

66 
68 

69 
67 

89 
66 

91 
68 

90 
68 

92 
70 

69 
73 

69 
68 

90 
69 

89 

72 

88 
71 

65 

70 

85 
67 

86 
65 

89 
68 

88 
65 

67 
68 

68 
67 

86 
69 

87 

70 

82 
72 

79 
71 

86 
69 

87.3 
68.7 

S«*  Rclaranc*  Notss  FoUowlcg  SUUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


GEQRSU 

SEPT6MBE8  1973 


StalioD 


Day  ol  Month 


10  I  U     12     13  I  14     IS  ;  16     17     18     19  '  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  I  31 


StVtNNAH  MSO  if 
Savannah  seach 
sukrency  2  wnh 
havckqss  «  ne 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


89  89  89 
7*     72  7? 


88     89  88 

70     71  72 


91  93 
72  74 


89  89 
7*  70 


93 
67 


89  67 
73  73 


86  86 
70  67 


91 
66 


88  92 
68  67 


83 

71 


66 

72 


86 
67 


83  86  69 
72     69  71 


92 
66 


87. « 
70i6 


89,9 
66.3 


89.6 
68.6 


S««  R«f«r«oc«  Not*B  ToUowtjig  SuUoa  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
SEPTEMi^ER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  fium 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days 
precipitation 

tfi 

ishine 

c 
0 

c 
0 

Resultant 
Speed 

o> 

O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o> 

.50-. 99 

o- 

0) 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Direct 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 

.10. 4 

1.00-1 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSO  AP 

7 

2.3 

5.7 

21  +  + 

8 

03 

93 

97 

63 

79 

4 

3 

4 

1 

2 

0 

14 

5.5 

ATLANTA  WSO  AP 

9 

3.7 

8.2 

29 

NW 

30 

84 

91 

63 

70 

3 

2 

2 

4 

1 

0 

1? 

59 

6,1 

AUGUSTA  WSO  AP 

7 

1.7 

^.B 

21  +  + 

2 

10 

91 

90 

55 

74 

4 

2 

2 

2 

1 

0 

11 

5.6 

COLUMBUS  WSO  AP 

8 

3.6 

6.7 

23  +  + 

6 

26 

90 

96 

60 

75 

4 

6 

4 

0 

1 

0 

15 

5.8 

MACON  WSO  AP 

8 

2.7 

6.7 

21 

NE 

26 

91 

93 

61 

76 

5 

5 

2 

1 

0 

0 

13 

71 

5.8 

ROME  WSO  AP 

1 

5 

1 

3 

1 

1 

12 

SAVANNAH  wSn  AP 

8 

2.8 

6,<K 

25 

NW 

1* 

92 

93 

64 

79 

2 

4 

5 

2 

1 

0 

14 

47 

5.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORGIA 

SEPTEMBFR  1973 


JS 

Day  of  month 

« 

Station 

■5. 

« 

Q 

(INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

CALHOUN  6XP  STATION 

<• 

MAX 
MIN 

"3 

Bl 

13 

80 

83 
80 

8<i 

SO 

83 
80 

83 

81 

Bl 
80 

80 
80 

84 

80 

83 
81 

84 

81 

83 
80 

84 
60 

84 
79 

83 
79 

79 
76 

78 
76 

77 
77 

79 
77 

77 
73 

75 
73 

76 
74 

76 
75 

77 
76 

76 
77 

77 
76 

78 
77 

77 
76 

76 
76 

76 
76 

80.0 
77.9 

ExPEKIfENT 

2 

MAX 
M  I  N 

92 
78 

- 

93 
76 

97 
77 

98 
76 

98 
76 

93 
81 

91 
79 

93 
81 

100 
82 

98 
81 

92 
77 

100 
76 

86 
76 

93 
80 

93 
80 

95 
78 

9  1 
74 

87 
65 

69 
65 

92 
68 

92 
71 

93 
76 

95 
75 

94 
73 

91 
74 

- 

86 
75 

87 
73 

89 
75 

92.9 
75.8 

<< 

MAX 
MIN 

n8 

78 

- 

89 
76 

91, 
78 

95 
78 

9« 
79 

90 
80 

88 
80 

90 
60 

96 
62 

96 

61 

69 

77 

95 

77 

84 
78 

90 
80 

89 
78 

88 
78 

89 
76 

83 
67 

65 
66 

68 
69 

89 
72 

89 
75 

92 
75 

92 
74 

86 
76 

- 

84 
75 

64 
74 

87 
75 

69.5 
76.2 

S 

MAX 
MIN 

BA 
79 

- 

8A 
78 

88 
77 

88 
78 

88 

80 

85 
82 

85 

81 

85 
80 

69 
83 

88 
62 

65 
81 

67 
79 

82 
80 

81 
60 

82 
79 

82 
81 

85 
79 

81 
73 

61 
71 

82 
73 

83 
74 

84 
77 

85 
77 

84 
76 

63 
78 

- 

60 
77 

80 
75 

81 
75 

64.0 
76. 1 

HAWKINSVILLE 

MAX 

M  I  N 

65 

60 

65 

61 

86 
81 

86 
81 

86 
81 

87 
62 

86 
81 

66 

81 

67 
63 

66 
81 

86 
82 

84 

81 

87 
82 

84 
81 

87 
82 

87 
82 

87 
61 

85 
80 

84 
79 

84 

77 

83 
80 

85 
80 

85 
80 

86 
80 

86 
81 

81 
80 

82 
79 

80 
79 

85 
76 

66 
60 

85,1 
80.5 

HOMERVULE   3  HSH 

« 

MAX 
MIN 

67 
78 

88 
78 

92 
80 

89 
77 

92 
78 

91 
79 

92 
79 

94 

79 

94 

80 

90 
82 

69 

80 

86 

80 

90 
80 

89 
81 

90 
80 

69 
80 

91 
79 

92 
78 

90 
79 

91 
77 

90 
78 

92 
79 

90 
79 

92 
78 

93 
76 

87 
79 

83 
79 

86 
79 

91 
76 

91 
77 

90.2 
76.9 

HIOVILLE   EXP.  STATION 

<> 

MAX 
MIN 

6S 
81 

86 

60 

86 
81 

68 
80 

87 
79 

89 
80 

91 
80 

93 
82 

91 
85 

89 
83 

90 
82 

90 
82 

63 
62 

84 

79 

85 
80 

82 
76 

85 

79 

85 
79 

85 

77 

64 
79 

66 
79 

85 
80 

86 
61 

85 
61 

62 
79 

80 
79 

80 
79 

81 
76 

80 
76 

81 
75 

85.5 

79.7 

Plains  st>  ca  exp  sta 

<t 

MAX 
MIN 

9A 

60 

89 
79 

90 
79 

97 
78 

99 
80 

99 
81 

96 
82 

99 
82 

102 
81 

102 
84 

98 

62 

91 
31 

98 
62 

91 
82 

89 

80 

93 
80 

92 
80 

97 
60 

96 
76 

97 
76 

97 
76 

96 
80 

100 
61 

97 
79 

97 
80 

90 
80 

81 
80 

91 
80 

92 
80 

97 
60 

95.0 
80.0 

TIPTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

95 
7J 

87 
7<( 

90 
74 

93 
74 

92 
75 

92 
7S 

97 
76 

98 
76 

101 
77 

103 
79 

96 
76 

92 
76 

93 
77 

91 
78 

91 
76 

97 
76 

96 
76 

100 
76 

100 
73 

102 
74 

99 
76 

102 
75 

103 

77 

104 
76 

104 
76 

93 
77 

82 
76 

96 
76 

100 
76 

103 
76 

96.5 
75.6 

MAX 
MIN 

90 
79 

66 
78 

89 
77 

92 
78 

90 
79 

89 
79 

93 
80 

94 
80 

96 

81 

98 
83 

93 

80 

89 
80 

91 
81 

89 
81 

89 
60 

94 
60 

92 

80 

97 
80 

97 
78 

98 
79 

95 
80 

97 
80 

96 
80 

96 
80 

97 
61 

90 
81 

83 
80 

91 
80 

94 
80 

97 
80 

92.9 
79.8 

8 

MAX 
MIN 

65 

80 

63 
79 

8A 
79 

87 
79 

87 
79 

86 

79 

88 
80 

90 
81 

90 
82 

92 
83 

83 
80 

86 
80 

87 
81 

86 
61 

87 
80 

89 
80 

86 
80 

90 
80 

90 
80 

91 
61 

87 
61 

89 

81 

90 
82 

91 
82 

91 
81 

86 

81 

83 
80 

86 
80 

86 
80 

89 

61 

87.8 
80.4 

Sec  Releienc*  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORGIA 

SEPTEMBER  1973 


Station 

Day 

Oi  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

1  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  • 

NORTHWEST 

01 

4LLAT0DN4  D4N  ? 

EVAP 

.11 

.o< 

.!■ 

.20 

.2( 

.16 

.09 

.1'. 

.16 

.22 

.14 

.19 

.17 

10 

.24 

.13 

.11 

.17 

.06 

.13 

•  1: 

.2C 

.16 

•  oc 

.12 

.08 

4.368 

W I NC 

28 

1( 

I' 

3< 

'r 

1( 

4 

IE 

17 

2( 

4  ] 

17 

"u 

1 

'22 

29 

2; 

24 

12 

2] 

1' 

1 1  ] 

2C 

7 

769 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.21 

.2' 

.3; 

.26 

.15 

.23 

.05 

.07 

.20 

.33 

.19 

- 

- 

- 

.23 

.03 

.26 

.23 

.31 

.18 

.14 

.14 

.12 

.06 

.26 

.22 

.16 

.05 

.14 

_ 

5.766 

I 

] 

2' 

1  ] 

12 

1  ] 

I'i 

13 

9 

15 

29 

14 

it 

; 

i  6 

J 

5  ] 

al 

2 

478 

J'Ax' 

8^ 

9  ] 

9f 

9. 

92 

7£ 

84 

6G 

89 

6E 

9C 

8( 

86 

68.5 

M I N 

7; 

^; 

7' 

7^ 

72 

^; 

7* 

5' 

7( 

70 

70 

1 

72 

6E 

5( 

7e 

tt 

7C 

7; 

72 

7  ] 

6S 

7] 

7  J 

7] 

72 

70.9 

*      «  • 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE 

Ph 

EVAP 

.2! 

.2- 

.35 

.22 

.1'. 

.1: 

.25 

.1* 

.22 

.33 

- 

.22 

.15 

.32 

.19 

.24 

.10 

.20 

.17 

.18 

.11 

.12 

.20 

.23 

.17 

.14 

.05 

.10 

.12 

.25 

5.798 

4 

3 

1  ^' 

12 

e 

22 

22 

f, 

3 

1 2 

2 

463 

q' 

9( 

9' 

9' 

92 

9  ] 

9] 

9C 

9 1 

82 

85 

8" 

91 

9C 

9  ] 

or 

94 

89.7 

MJN 

6< 

7' 

72 

7; 

6S 

70 

7] 

68 

I  71 

68 

it 

5E 

62 

69 

69 

7C 

7 1 

6E 

66 

6fi 

7C 

72 

68,8 

*      «  • 

1 
1 

WEST  CENTRAL 

0« 

EXPERIMENT 

EVAP 

.14 

.17 

.26 

.24 

.25 

.23 

.17 

.16 

.10 

.44 

.21 

.16 

.17 

.04 

.22 

.15 

.29 

.21 

.17 

.19 

.17 

.17 

.19 

.23 

.20 

.21 

- 

.14 

.22 

5.946 

W I  N[ 

71 

'tC 

5* 

5C 

?; 

21 

10  1 

28 

45 

40 

4C 

25 

2C 

35 

40 

15 

3C 

6C 

• 

145 

3C 

50 

1270 

®f 

'5 

0' 

* 

92 

94 

92 

Bo 

92 

6  J 

90 

63 

85 

8T 

* 

83 

87 

88.7 

It 

7C 

ft 

7] 

7C 

72 

72 

73 

72 

6^ 

70 

69 

68 

69 

68 

56 

56 

62 

6S 

65 

65 

69 

6fi 

61 

''^ 

71 

68.4 

«      «  • 

SOUTH  CENTRAL 

OS 

TIFTDN  EXP  STATION 

EVAP 

.19 

.16 

.27 

.2] 

.25 

.20 

.19 

.23 

.24 

.13 

.10 

.11 

.12 

.12 

.20 

.20 

.23 

.20 

.18 

.16 

.23 

.21 

.23 

.24 

.10 

.02 

.13 

.16 

.19 

5.32 

W I  NC 

5! 

6E 

21 

16 

i- 

*y 

19 

28 

27 

3G 

17 

17 

27 

49 

34 

75 

17 

1174 

* 

Q« 

97 

9C 

9C 

9< 

9C 

91 

97 

94 

96 

95 

95 

96 

95 

97 

92 

92 

64 

or 

9^ 

96 

92.8 

m*n 

7C 

7C 

6S 

6S 

7  ] 

71 

72 

73 

72 

71 

74 

7S 

7 1 

71 

71 

70 

64 

63 

69 

66 

69 

66 

69 

6^ 

69 

69.8 

•       «  • 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 

.30 

.23 

.20 

.30 

.22 

.07 

.23 

.23 

.29 

.14 

.21 

.22 

.22 

.16 

.01 

.31 

.28 

.17 

.12 

.11 

.16 

.22 

.21 

.27 

.14 

.18 

.21 

.21 

6.046 

WIND 

73 

72 

51 

53 

51 

3<t 

39 

3* 

64 

65 

65 

45 

70 

85 

66 

53 

68 

38 

52 

46 

45 

67 

56 

74 

142 

159 

77 

41 

24 

61 

1870 

MAX 

92 

90 

91 

89 

91 

66 

93 

97 

97 

89 

93 

92 

89 

87 

80 

89 

89 

90 

84 

90 

87 

87 

89 

89 

82 

76 

77 

91 

93 

93 

68.8 

MIN 

71 

71 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

72 

72 

69 

71 

73 

72 

71 

70 

66 

68 

70 

70 

71 

70 

65 

65 

70 

70 

70 

66 

67 

70 

69.8 

• 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


GtfORGU 

SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

APBFVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

P3 

18 

240 

8A 

C 

MRS.   MARY  E,  CAMPBELL 

ADAIRSVILLt 

0041 

01 

Q  A  0  T  n  LJ 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

f 

Jttc^   W  oiKU 

ADE L   2  S 

0053 

Ofl 

COOKE 

16 

^  1 

07 

8  3 

2  5 

240 

5P 

COOKE  CD.   FORESTRY  UNIT 

AILFY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

11 

HZ 

34 

233 

aA 

8A 

8A 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHA   EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

31 

21 

fi3 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY  3  S6 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

ft4 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TQMMIE  bRANTLEY 

ALLATDQNA  OAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

R4 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA   FAA  AC 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

62 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA   5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

f'4 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA   2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

64 

18 

110 

C 

TEDDY  R.   WALKER/  SR. 

AMERICUS   '>  fNE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

64 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE   S.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

S4 

16 

450 

C 

II    nF    r,A    P^P    ^TA  MHSV 

ADDl    TMfl     1  'lU 

1  1 

U  ^  1  i 

u  o 

COLUMBIA 

3  3 

5  n 

u 

ft  A 

a  A 

n 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASHPURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

33 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J,  WILLIAMS 

ATHENS   WSn  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

ft3 

19 

802 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

31 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  BOLTON 

0444i 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSQ  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

S4 

26 

1010 

MID 

MID 

r 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSJ  aP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

145 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRIDGF 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

c 

H 

MRS.   MARY  E.   H.  MULLEN 

BALL  GR0UN:D 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1100 

7A 

MRS.   ESTELLE  GRQGAN 

BEAVtRDALE 

0746 

CI 

12 

34 

55 

tit 

51 

724 

8A 

MR^.    H  mJARMATK 

BELLviLLt 

0787 

09 

EVANS 

1 1 

09 

P  1 

5  8 

185 

c 

MRS  GRACE   F  HEARN 

BLACKBEARO  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTDSH 

2 

31 

29 

51 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U.S.   FISH  t  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

K3 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

blakEly 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

S4 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LQWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1C24 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GARNETT  H,  BARTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.   C.   CRDMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

C 

H 

CITY   QF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

HI 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MAD  T  n  W 
j  lAR  i  UP* 

6 

32 

19 

f'4 

31 

660 

5P 

5P 

C 

H 

Li'T     Up    out  in  a  Vi3lA 

BURTO^'  DAM 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

03 

33 

1  770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

d4 

14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

fi4 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTUN 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T.  HOLBRODK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKLIN 

14 

34 

26 

a3 

14 

900 

7A 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

C ARRQLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

H5 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

£4 

42 

695 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVlLLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE   3  SW 

1670 

01 

n  A  D  T  n  1 J 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

rPANV/Pl      D  TATIIM 
Ui^AliVCU    rt  lAiun 

CAVE   SPGS  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

"5 

2 1 

800 

C 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTUWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  H.  AYERS 

CHATSWORTh 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

^■5 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE   L.  SILVER 

CLAYTON  I  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  L6E 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.   FANNIE   M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

SA 

MISS  MARY  LQU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

b4 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

CDLUMPUS  WSD  AP 

R 

2166 

04 

M 1 1  c  r  n  r  c  c 

3 

32 

31 

H4 

56 

385 

MID 

MID 

C 

HJ 

MATI     lJPATMPD  ^cnV/TTF 

COMMERCE  *  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

H3 

29 

750 

7A 

7A 

H 

JQE  NEISlER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

fe4 

26 

C30 

8A 

GEORGE  D.  WHITING 

COOLIDCE 

2233 

07 

THOMAS 

R 

31 

01 

«*3 

52 

230 

c 

C.   W.   ELLINGTON/  JR. 

CORPELE 

2266 

ca 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

63 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

flA 

H 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUMMlrG  2  riNE 

2408 

0  2 

FORSYTH 

3 

34 

13 

34 

08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE   2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

35 

07 

650 

8A 

MRS.  AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBFRT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  QF  CUTHBERT 

DAHlQNEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS.  JOE  W.  WOODWARD 

OAHLONEGA   3  MNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

jAMbS  E.  FORTNER 

DALLAS   7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7A 

c 

H 

L   DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

«4 

57 

720 

8a 

8A 

H 

MRS   ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DAWSUN 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

•34 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAW5QMVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.  THELMA  F.  COX 

OOCTaHOWN  1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

m 

51 

80 

7A 

R.   C.  THOMPSON 

DOLFS 

2728 

C8 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.    SARA   L.  HILL 
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DONALSUNVILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

P4 

53 

135 

HA 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

CCFFEE 

13 

31 

30 

fi2 

49 

212 

7A 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

SA 

LEONA  B,  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

C  ^  D  C  \f  C!  r.l 
3  C  R  t  V  t  H 

11 

32 

35 

ai 

43 

103 

8A 

WARRFN  W,  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

az 

54 

215 

8A 

BA 

H 

WiLlFQRD   P,  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  I  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

63 

12 

400 

8A 

8A 

H 

GA,   FORESTRY  COMM. 

En  I  SON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE   I,  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

oa 

62 

52 

540 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELL  I  JAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

42 

f  4 

30 

1440 

7A 

ALFORD  0,  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

Miss  JANET  ALLGOnO 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

64 

17 

925 

lOA 

lOA 

ICA 

GH 

U.    OF   GA.    EXP.  STATION 

FAIRMDUNT 

3295 

0  1 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

F  ARGO 

3312 

C8 

C  L I NC  H 

16 

30 

41 

62 

34 

115 

C 

ST.    RcGiS   PAPER  CO. 

p  ITZuERALD 

3386 

08 

D  C  hi      U  T  1  1 

0 EN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

/•T<^w     CTUf"  r^fnT 

CITY   FIKE  uEPl. 

FLEMING 

3409 

C9 

L  I  BtKTY 

2 

31 

53 

P  1 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FDLKSTQN  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

lott  w.  turner 

FGLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

DKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FHRSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINFS 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

11 

31 

52 

tl 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

13 

52 

490 

6P 

H 

MRS.   JEANER  M.  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSUN 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HA  L  L 

3 

34 

18 

t3 

51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

11 

33 

14 

fc2 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

h  1 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H,  BRDWN 

GREENVILLE   2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

64 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRI S 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

640 

C 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWFLL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

3  2 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  n,  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

S3 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLlFPnkD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

62 

36 

250 

c 

K.   BYRON  5AN0ERS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMEP  l.  vandiver 

HOMERVILLE  3  wsw 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

I  RW I  NTDN  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FLiRESTPY  COMM. 

jackSon  dam 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GA.    POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4646 

02 

P  ICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBFCK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AMICALflLA   EL  MSHP  CORP 

J  E  Sup 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  b  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

ol 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.   PULP  £  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

MRS.   LA\/ERN  C.  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3 1 

84 

2 1 

930 

8  A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

b3 

47 

450 

7A 

MRS   DOROTHY   I  MERCER 

KENS INGTQN 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

H5 

22 

850 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

B4 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  U.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

55 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY  J,  REL'HAN 

LEXINGTON  1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

f 

JOSEPH  A.  CAREY 

L  INCOLNTQN 

5204 

U3 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

BA 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

11 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

32 

41 

120 

7A 

7A 

H 

MRS.   NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SF 

5  394 

^  f 

STEWART 

\J  L. 

6  4 

*T  f 

7  n 

A  D 

6  P 

r  u 

L  rf 

PERRY  T.  USHER 

MALUN   W5U   AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

itZ 

f;3 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL   wEwTHEk  sFKVICt 

MARSHALLV I LL  E 

5550 

04 

M  AC  'JN 

6 

32 

27 

t;3 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVI LLE 

maysville 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS   FLORENCE  Y  SAILERS 

METTEP 

5911 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

B2 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  QF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

U 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVlLLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32 

53 

«2 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

Se  GA,   BRANCH  EXP.  STA, 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

H.   LOUIS  HPKNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK INS 

11 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MTI  1  MAV/PN— U)AnP    7  CF 

5896 

06 

c  r  p  c  w  c  Kj 
J  ^    c  V  c  IN 

14 

32 

56 

1*1 

30 

100 

8A 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

(13 

43 

875 

7A 

CITY  FTRE  OEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MQNTICELLn 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

33 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

64 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE   2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

e3 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

S2 

38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 

NAHIINTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

11 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
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NASHVILLE   5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

3106 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

r.A.   FORESTRY  COMM. 

NEWINCTON  2  NE 

6323 

06 

aCRfc VtN 

14 

32  37 

ai 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEKNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33  22 

?4 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  n,   HARDINi  JR. 

MORCRnSS  3  NW 

6407 

C2 

GWINNET 

3 

33  5H 

S4 

16 

940 

7A 

MRS   MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

R2 

08 

105 

BA 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

13 

31  18 

82 

51 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32  03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32  04 

84 

32 

405 

7  A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  Sw 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30  46 

83 

34 

180 

7A 

7A 

H 

MRS  KATHEY  A  HAYES 

RESACA 

7430 

01 

GORDON 

12 

34  34 

84 

57 

650 

8  A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

0  1 

CATOOSA 

18 

34  55 

R5 

07 

820 

6  A 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34  15 

85 

09 

596 

6P 

8A 

H 

WILLIAM  M.  TOWERS.*  Ill 

ROME   8  SW  R 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34  10 

65 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME   WSO  AP  K 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANnERSVlLLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

1 1 

32  58 

62 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPFLO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31  24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.   GA.   MARINE  810.  LA8. 

SAVANNAH  USnA   PL  CRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

81 

16 

22 

8  A 

8A 

H 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WSr   AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32  08 

81 

12 

46 

MID 

MI  0 

6P 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

60 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33  32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA   3  N'W 

8223 

05 

HANCOCK 

X  1 

33  19 

P3 

0  1 

530 

8  A 

r 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMQRE 

8351 

06 

EMANUE  L 

1 

32  26 

-12 

13 

255 

7A 

JESSE  W.  RAUTON 

SUKMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34  27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

b4 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBRDOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31  44 

^2 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWAIiJSBDRH 

8496 

06 

EMANUEL 

11 

32  35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO   STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34  58 

84 

13 

1800 

c 

TVA-129 

SYLVANI A 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32  45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMHRE 

TALBDTTON  X  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32  42 

84 

32 

710 

6P 

8A 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TALLAPOOSA  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33  46 

85 

18 

980 

6P 

6P 

H 

JACK  CBQCKFR 

taylJrsvillf 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34  05 

■^4 

59 

710 

7A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32  58 

S4 

14 

600 

C 

CECIL  HARRIS 

THDNASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32  52 

a4 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30  48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIETQN  EXP  STATION 

3703 

08 

TIFT 

16 

31  28 

83 

31 

360 

8A 

SA 

8A 

GH 

CA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCQ'l 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34  35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34  48 

^3 

42 

3900 

C 

TVA-154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  EM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

y3 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALPJSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30  51 

fi3 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALPOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30  52 

t3 

20 

265 

C 

RADIO  STATION  WGAF 
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9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

34 

33 

1110 

7A 

DOYLE   R.  SMITH 

WARRENTDN 

9141 

06 

WARREN 

11 

33  25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C.   WHEELER/  JK. 

WASHINGTON 

9157 

03 
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14 

33  44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T.  THORNTON 
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9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

33 

26 

750 

C 

AGR.   research  SVC. 
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9186 

09 

PIERCE 

13 

31  15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 
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06 

BURKE 

1 4 

33  07 

0  1 

59 

6  A 

6  A 

|.^ 

MISS  OIJRIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85 

U 

575 

9A 

8A 

H 

CAM  B.  LANIER*  JR. 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

C  H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 
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6 

32  59 

84 

35 

800 

8A 
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9524 

02 
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5 

34  07 

84 

31 

1055 

8A 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DUfFNSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on'  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation* 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 


STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: 


Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 
feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 
temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 
meters  unknown. 

Gray  sand  soil,  cover  unknown.  Slope  1-2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermometers 
unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 
Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120 . 


Calhoun  Exp  Station 
Experiment 
Hawkinsville 
Homerville  3  WSW 
Midville  Exp  Station 


Tifton  Exp  Station 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December   issues  of   this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  raile  data. 


*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 


//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 


D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publi.^hed  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soli  Temperature"  table. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,   Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   209  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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Temperature 

Precipitation 

Average 
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■3 
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Iz 
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Date 

Degree  Days 

No.  oi  Day 
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Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 
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Min. 

H 

Max.  Depth 

1 

0 

0 
c 

0 

Dale 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s  1 

a  » 

s  \ 

Total 

»       *  • 

MQRTHWEST 

01 

ALLITODMA   DSM  I 

75,  IM 

51. 7M 

63. 4M 

35 

6 

37 

18 
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0 

0 

0 

0 

2.52 

1.23 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

CALHOUN  EXP  STATIPN 

77.'. 

49,  1 

63.3 

86 

4 

34 

18 

117 

0 

0 

0 

0 

1  .94 

1.02 

1 

.0 

0 

4 

1 

1 

CARTER5VILLE 

75.5 

49.4 

62.5 

84 

6* 

32 

18 

137 

0 

0 

1 

0 

3.23 

2.84 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 
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77.2 

49.3 

63.3 

85 

b* 

34 

18 

113 

0 

0 

0 

0 

.72 

.54 

29 

.0 

0 

2 

1 

0 
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76.0 

49.5 

62 . 8 

85 

5 

34 
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0 

0 

0 

0 

2.76 

1 . 70 

.  0 

0 

3 

2 

\ 

DALTDN 

76.1 

50.6 
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84 
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39 
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1.76 
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69, 3M 

2.9 

89 

5 

21 

0 

0 

0 

0 

.16 

-  2.77 

,08 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAVANNAH   wSn   AP  R 

79.9 

57.9 

68.9 

1.7 

88 

5« 

40 

30 

47 

0 

0 

0 

0 

.19 

-  2.39 

,08 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

79. 7M 

61. 8M 

70. 8M 

88 

5 

42 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

.25 

,12 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

82.5 

54. 1 

68.3 

91 

1 

32 

30 

50 

3 

0 

1 

0 

1.05 

,71 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

WAYCROSS   «  NE 

82.3 

55.5 

6B,9 

-  .4 

94 

1 

32 

30 

59 

5 

0 

1 

0 

.79 

-  2.09 

,33 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

69.8 

1.1 

1.05 

-  2.20 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20  21 


NORTHWEST 

AOAIRSVILLE 

ALLATOONA  OAM  2 

BEAVEKOALE 

CALHOUN  EKP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVULE 
CARTERSVILLE 
CEOARTOMN 
CHATSWORTH 
CHICKAHAUCA  PARK 


SH 


CURRYVILLE  2  w 

DALLAS  7  NE 

OALTON 

EMBRY 

FAIRMDUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

ROME 

ROME  MSO  AP 
SUMMERVILLE   1  SSW 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSw 
ATHENS  HSO  AP 
ATLANTA  flDLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

SLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMNERCE  <•  NNW 

CUHHING  2  NNE 

DAHLONEGA 

DAWSONVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 
HAYSVILLE 
MONROE 

NORCRDSS  3  NW 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 
HALESKA 
WINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLE   3  N 
CLAYTON  1  SSW 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  NW 
LINCOLNTON 
TOCCDA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

6UENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNH 
HAMILTON  4  W 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SUNNY510E 
TALBOTTON   I  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
TMOMASTDN  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  W 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEOGEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 
SILOAn 
SPARTA  3  NW 


1.  ''2 
2.52 

2.  *1 

1.T2 


2.76 
1.76 
2.5B 
1.60 


2.06 
1.4* 
1.20 
2.95 

1.78 
1.15 
2.12 
1.41 


2.01 
1.7B 
2.63 
1.4« 

2.45 
1 .90 
2.22 
.93 
1.72 

.34 


.90  .33 
.54  .36 
.93  .39 


1.81 
.62 
1.05 


1.64 

2.32 
1.85 
2.28 
2. 84 
3.25 


2.03 
1.92 
1 . 16 
2.85 

1  .40 
1.70 
1.66 
.  15 


.29 

.62 
1.30 


.93 
.72 
1.53 
1.17 
.89 


.03 
.06 
.09 


1.52 
1.95 
1.52 


.67 
.51 
1  .40 


.04  T 
T 

.03 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


.48 

.33 
.72 
.88 
.30  .97 
.33 

.65 

1 

.35 
.29 


-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


10     11  12 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


25  I  2S  I  27~  28  I  29  I  30  I  31 


6l5T  CfNTRlL 

APPLIMC   i  NM 
AUGUSTA  HSO 
6R0CKLET   I  w 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVUIS  3  5 

HETTE» 

HIDVILIE 

HIOVUlE  EXP  STA 
HILLEK  A  N 

HlLLHAVEN-WADE  2 
NEWINRTHN  2  NE 
STUI"0«E 
SWAINSBOKO 
HARAENTON 

HAVNESeORO  2  NE 


1.66 
.03 

.09 


SOUTHWEST  0 

ALIAKV  3  SE 
ANERICUS  A  ENE 

BAINBRIOCE 

BLAKEly 

CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBERT 

OAHSOK 

OONALSONVILLE   1  S 
FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

HDRCAN  1  w 

MORGAN  3  NM 

PLAINS  SM  GA  EXP  STA 

PRESTON 


1.19 
.25 
.37 
.23 


TMOMASVILLE 


SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL   2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASH6URN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  ESE 
FITIGFRALO 
HQMERVILLF   3  mSm 
LUMBER  CITY 
MDULT91F  2  ESE 

NASHVILLE   5  SSE 
QUITMAN  2  SH 
TIFTON  EXP  STATION 
VALDDSTA  3  E 


SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKREARO  ISLAND 
BRUNSmICK 
BRUNSi'ICK  FAA  AP 

DDCTURTOMN  I  WSw 
FLEMING 
FDLKSTQN  3  SM 
FOLKSTON  9  SH 
FORT  STEiiART 

GLENNVILLE 
JESUP  a  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  Pl  CRDN 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  UHU 
hatCROSS  k  NE 


1.30 
.30 
1.73 

1.93 

.** 

.31 


.17    1.02  I.IB 
.01 


-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

01 
01 

1 

2  1 


3 

4 

5 

E 

'i- 

9 

10 

11  1 

12 

13  j 

M 

15 

16 

17 

18 

19  I 

1 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«          »  * 

NORTHWEST 

01 

ALLATOONl  D4M  2 

MAX 

MIH 

80 
6<. 

70 
65 

78 
61 

84 

60 

84 
60 

B5 
60 

78 

60 
59 

60 
60 

60 
57 

77 
57 

75 
57 

75 
57 

71 
54 

76 
53 

73 
45 

68 
37 

73 
38 

76 
42 

78 
40 

76 
50 

76 
49 

7! 
49 

76 
49 

77 
47 

76 

40 

47 
39 

56 
40 

75.1 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

T, 
63 

92 
64 

95 
61 

86 
57 

85 
60 

61 
56 

62 

81 

83 
56 

83 
56 

81 
56 

76 
51 

70 

54 

79 
61 

78 
48 

76 
52 

75 
46 

74 
34 

78 
39 

79 
39 

81 
42 

78 
43 

78 
45 

78 
43 

78 
41 

60 
42 

BO 
40 

75 
38 

59 
41 

58 
36 

55 
37 

77,4 

CABTERSVILLE 

MAX 
MIN 

71 
63 

90 
63 

83 
59 

84 
56 

84 
56 

64 
56 

61 

61 

81 
58 

81 
59 

80 
61 

75 
58 

76 
57 

75 
62 

76 
52 

75 
54 

72 
39 

72 
32 

79 
37 

79 
33 

76 
42 

76 
45 

75 
44 

75 
41 

75 
40 

77 
45 

76 
40 

75 
39 

54 
42 

56 
37 

54 
43 

75.5 

cedartohn 

MAX 
MIN 

73 
64 

80 
66 

84 
60 

85 
57 

65 
59 

62 
57 

64 

63 

82 
56 

82 
55 

61 
56 

76 
52 

Bp 
52 

74 
60 

78 
52 

76 
50 

74 
43 

75 
34 

78 
38 

79 
40 

83 
42 

79 
45 

78 
44 

78 
42 

79 
40 

61 
46 

61 
39 

71 
41 

52 
42 

60 
40 

57 
40 

77.2 

DALLAS   7  NE 

MAX 
MIN 

S2 
65 

77 
64 

77 
59 

82 
58 

85 
58 

84 

56 

79 
54 

82 
55 

79 
57 

80 
55 

81 
56 

77 
55 

7" 
54 

79 
56 

70 
54 

77 
52 

75 
44 

68 
34 

73 
34 

77 
38 

78 
42 

78 
45 

82 
47 

n 

44 

77 
43 

77 
43 

79 
45 

80 
45 

63 
41 

48 
38 

58 
39 

76.0 
49.5 

DALTON 

MAX 
MIN 

76 
65 

71 
65 

80 
63 

84 
59 

84 
59 

82 
59 

83 
57 

83 
62 

81 
57 

83 
56 

82 
57 

78 
54 

77 

54 

77 
61 

72 
52 

80 
50 

75 
45 

66 
39 

74 
39 

78 
41 

78 
41 

81 
47 

77 
48 

77 
46 

78 
44 

77 
43 

78 
43 

80 
43 

62 
39 

49 
40 

56 
40 

76.1 
60.6 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

77 
65 

72 
65 

60 
62 

85 
59 

85 
56 

64 
56 

76 
57 

64 
57 

75 
55 

83 
5S 

82 
55 

75 
52 

76 
53 

80 
56 

71 
46 

80 
48 

71 
44 

68 
36 

75 
36 

77 
38 

76 
42 

80 
43 

77 
45 

75 
44 

77 
40 

80 
40 

82 
40 

79 

40 

68 
41 

48 
44 

60 
38 

75.5 
46.7 

ROME 

MAX 
MIN 

64 

65 

61 

59 

8  3 
60 

59 

61 
56 

79 
62 

56 

57 

59 

53 

55 

61 

51 

53 

44 

36 

41 

43 

41 

49 

46 

44 

41 

46 

60 
41 

42 

42 

40 

40 

75.8 
60.5 

ROME  HSO  AP 

•          »  • 

MAX 
MIN 

74 
65 

81 
64 

84 
63 

86 
59 

85 

62 

82 
59 

83 

79 

62 
55 

62 
56 

79 
57 

77 
52 

79 
57 

70 
57 

78 
48 

77 
53 

66 
42 

74 
35 

78 
40 

79 
40 

79 
43 

76 
45 

77 
4! 

77 
45 

78 
42 

60 
46 

79 
41 

61 
42 

49 
42 

55 
37 

66 

37 

75.6 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSW 

MAX 

84 
62 

68 
63 

75 

60 

82 
57 

84 
57 

84 

57 

77 
55 

79 
55 

78 
56 

60 
56 

80 
55 

77 
55 

74 
56 

78 
66 

73 
64 

79 
50 

73 
44 

68 
35 

72 
35 

75 
39 

76 
41 

77 
44 

74 
46 

75 
45 

75 
43 

74 
42 

77 
43 

79 
42 

61 
41 

47 
37 

56 
J9 

74.5 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 

67 
64 

76 
65 

86 

61 

96 
60 

87 
61 

77 
61 

79 
5  7 

81 

80 
60 

81 
59 

77 
59 

75 
55 

76 
52 

73 
60 

79 
52 

77 
54 

68 
46 

74 
38 

76 
43 

79 
43 

77 
49 

76 
51 

76 
60 

77 
50 

76 
45 

80 
49 

80 
49 

70 
49 

62 
39 

59 
37 

56 
44 

75.3 

ATLANTA    HSD  AP 

MAX 

72 
64 

75 
64 

84 
60 

85 
63 

85 
65 

79 
65 

80 

61 

60 
61 

61 
61 

79 
60 

74 
67 

79 
57 

74 
61 

78 
56 

7! 

55 

70 
46 

74 

42 

75 
46 

77 
51 

77 
65 

75 
54 

75 
64 

75 
49 

76 
54 

79 
63 

79 
50 

64 
45 

48 
38 

60 
36 

56 
44 

74.9 

6LAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 

76 
61 

68 
57 

78 
58 

79 
52 

90 
53 

80 
53 

75 

78 

78 
51 

76 
51 

78 
51 

72 
49 

71 
55 

71 
56 

72 
38 

77 
39 

71 
42 

66 
29 

69 
26 

74 
34 

75 
35 

75 
38 

74 
43 

72 
39 

73 
36 

73 
36 

74 
34 

75 
34 

64 
36 

46 
36 

67 
39 

72.5 

BLUE  RIOCE 

MAX 

COMMERCE  *  NNW 

MAX 
MIN 

85 
62 

65 
62 

77 
58 

95 
57 

85 
58 

87 
58 

76 

80 

77 
67 

60 
55 

81 
55 

76 
55 

74 
56 

78 
57 

76 
48 

79 

51 

75 
43 

70 
35 

78 

35 

75 
41 

79 
45 

74 

50 

76 
49 

75 
46 

77 
42 

76 
43 

80 
42 

79 
42 

66 
40 

52 
39 

60 
42 

75.9 

dahlonega 

MAX 
MIN 

77 
62 

67 
62 

75 
57 

79 
57 

Bl 
57 

62 
55 

74 

76 

73 
56 

78 
56 

75 
53 

71 
54 

73 
57 

72 
47 

74 
48 

72 
44 

68 
36 

71 
37 

71 
44 

76 
43 

71 
49 

70 
46 

71 
46 

72 
45 

73 
46 

75 
44 

74 
45 

69 
38 

48 
36 

56 
43 

72.1 
49  *  1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

Bo 
62 

69 
63 

75 
59 

80 
58 

90 
59 

81 
63 

73 
54 

77 
56 

74 
59 

76 
58 

77 
60 

77 
62 

76 
54 

74 
56 

70 
49 

74 
54 

73 
42 

67 
39 

71 
42 

72 
44 

75 
46 

73 
51 

71 
50 

72 
47 

72 
46 

73 
49 

78 
46 

75 

52 

63 
39 

49 
40 

54 
41 

72.6 
51.7 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

74 
63 

77 
60 

82 
54 

83 
54 

84 
54 

78 
56 

77 
51 

76 
56 

78 
53 

78 
53 

73 
59 

70 
48 

72 
64 

72 
56 

76 
42 

73 
42 

70 
38 

71 
31 

72 
37 

78 
36 

75 
42 

70 
42 

73 
44 

73 
41 

74 
39 

73 
43 

76 
39 

62 
41 

54 
40 

52 
41 

60 
45 

72.5 
47.0 

JASPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

70 
63 

79 
63 

82 
60 

83 

57 

83 
59 

77 
63 

78 
61 

76 
61 

79 
59 

79 
57 

75 
59 

70 
57 

76 
58 

70 
61 

76 
45 

73 
52 

68 
41 

72 
34 

77 
43 

77 
43 

75 
48 

72 
51 

74 
50 

75 
46 

75 
48 

77 
50 

77 
45 

66 
43 

48 
43 

53 
38 

61 
43 

72.9 
51.6 

u  OF  OA  plt  science 

FM 

MAX 

63 

63 

60 

60 

61 

62 

80 

83 

59 

8 1 
57 

60 

54 

52 

60 

8  0 
51 

54 

69 
45 

39 

45 

45 

50 

50 

50 

50 

47 

6  1 

6 1 
46 

45 

43 

37 

43 

75.8 

WINDER   1  SSE 

•          «  « 

MAX 

ai 

62 

74 

62 

83 
58 

85 
58 

86 
59 

83 
61 

79 

79 

60 
60 

80 
58 

78 
59 

79 
57 

77 
54 

74 
58 

78 
49 

75 
52 

73 
42 

72 
30 

75 
43 

79 
43 

76 
49 

75 
51 

75 
50 

75 
45 

75 
45 

80 
56 

77 
52 

6C 
42 

48 
42 

57 
36 

56 
42 

75.0 
51.3 

northeast 

03 

Clayton  i  ssw 

MAX 

75 
59 

78 
59 

81 
56 

83 
54 

82 
55 

62 
55 

82 

80 
52 

79 
54 

76 
54 

76 
56 

73 
52 

7l 
52 

76 
56 

77 
48 

76 
47 

74 
45 

73 
35 

73 
35 

60 
3' 

79 
43 

73 
40 

74 
43 

76 
43 

76 
40 

78 
41 

78 
41 

74 
41 

56 
36 

55 
35 

54 
36 

74.6 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

77 
57 

73 
60 

80 
53 

79 
53 

83 
54 

77 
63 

76 
49 

72 
55 

75 
53 

74 
52 

72 
60 

68 

50 

72 
63 

72 
50 

73 
42 

70 
47 

67 
35 

71 
31 

71 
37 

76 
38 

71 
37 

68 
49 

69 
43 

73 
41 

75 
39 

76 
43 

74 
3' 

69 
38 

69 
34 

60 
35 

56 
38 

71.9 
46.0 

ElBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

83 
62 

79 
63 

85 
59 

87 
56 

88 
55 

66 
63 

61 

53 

60 
56 

81 
56 

82 
54 

79 
58 

75 
48 

77 
46 

76 
54 

80 
46 

77 
46 

73 
42 

74 
31 

76 
35 

78 
36 

76 
41 

74 
45 

75 
42 

75 
40 

77 
39 

81 
40 

79 
39 

75 

46 

61 
41 

59 
38 

57 
45 

77.0 
47.6 

HARTHELL 

MAX 
MIN 

72 
64 

76 
64 

83 
65 

82 
62 

83 
60 

85 

60 

80 
56 

81 
60 

79 
59 

62 

60 

74 
56 

75 
54 

7i 
53 

80 
62 

78 
52 

80 
60 

75 
48 

70 
42 

76 
42 

79 
48 

74 
52 

75 
54 

73 
51 

75 
50 

78 
49 

83 
62 

80 
46 

65 
44 

65 
40 

58 
40 

58 
42 

75.7 
53.1 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

62 

62 

57 

58 

57 

64 

80 
55 

80 
62 

57 

5! 

61 

55 

54 

60 

50 

54 

46 

36 

44 

43 

48 

51 

47 

47 

42 

50 

50 

53 

40 

39 

44 

76.4 
51.7 

WASHINGTON 

«           »  * 

MAX 

Be 

65 

71 
65 

76 
63 

81 
64 

66 
56 

88 
61 

78 

79 

80 
60 

60 
53 

81 
49 

78 
53 

75 
49 

61 
46 

74 
52 

80 
49 

74 
46 

65 
37 

74 
34 

75 
42 

76 
43 

76 
46 

74 
49 

74 
45 

75 
46 

77 
46 

61 
46 

81 
45 

73 
41 

62 
38 

61 
39 

76.6 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

C4RRDLLT0N 

MAX 
MIN 

73 
63 

78 
66 

64 
58 

86 

56 

85 
57 

82 
59 

62 
54 

82 
58 

81 
56 

61 
54 

76 
55 

75 
53 

So 
52 

78 
57 

79 
52 

75 
50 

73 
47 

34 

36 

38 

42 

44 

44 

41 

40 

45 

46 

46 

39 

62 
36 

68 
40 

49.0 

C0LUH9US  WSO  AP 

MAX 
MIN 

81 
66 

84 
67 

87 
65 

89 
64 

69 
63 

66 
64 

65 
64 

65 
62 

84 
62 

65 
62 

64 

63 

61 
62 

63 

6C 

78 
60 

84 
61 

74 
57 

73 
45 

76 
40 

81 
45 

62 
47 

92 

50 

80 
56 

80 
53 

79 
49 

60 
47 

83 
50 

62 

50 

72 
51 

59 
40 

67 
36 

64 
47 

60.1 
55.2 

Experiment 

MAX 
MIN 

87 
67 

75 
65 

76 
60 

84 

60 

86 
60 

66 

62 

61 
56 

81 
58 

82 
59 

80 
58 

82 
59 

79 
56 

74 
6C 

60 
64 

73 
56 

79 
55 

72 
48 

66 
40 

7! 
40 

77 
43 

78 
50 

76 
51 

77 
48 

76 
47 

76 
48 

77 
49 

60 
48 

79 
56 

63 
42 

51 
37 

63 
40 

76.6 
53.0 

Se«  Rvlsraaca  Notes  Followliig  SlaUon  Indsx 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  H73 


Station 

Day  ol  Month 

o 

D» 

1 

2 

3 

4 

s 

e 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

IS 

1 

19 

20 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

1  28 

29 

30 

31 

< 

GREENVILLE   2  NNH 

MAX 
MIN 

83 

67 

87 

66 

67 

86 

62 

62 

82 

61 

80 

81 

80 

82 

61 

72 

82 

77 

79 

79 

76 

77 

76 

82 

62 

61 

81 

76 

61.1 

LA  GRANGE 

MAX 
MIN 

74 
65 

81 
64 

83 
60 

65 
56 

88 
59 

83 
60 

63 
56 

85 
57 

79 
56 

82 
57 

84 
56 

75 
55 

81 
53 

79 
58 

81 
56 

76 
53 

70 
49 

71 
36 

78 
36 

78 
41 

80 
44 

79 
47 

79 
45 

77 
44 

74 
43 

62 
42 

60 
43 

76 
54 

60 
40 

67 
38 

64 

38 

77.8 
50.5 

marshallvule 

MAX 
MIN 

S3 
64 

81 
66 

87 
61 

92 
62 

91 
61 

90 
62 

64 

85 

84 
58 

85 
57 

82 
59 

80 
60 

84 
55 

84 
59 

85 
56 

83 
55 

76 
51 

77 
40 

8; 
43 

81 
46 

78 
50 

79 
55 

60 
48 

81 
48 

80 
46 

67 
46 

89 
47 

61 
55 

64 
40 

70 
46 

69 
48 

61.5 
53.7 

NEUNAN 

MAX 
MIN 

74 
64 

81 
68 

84 
S8 

57 

59 

61 

84 

83 
57 

83 
56 

84 
57 

81 
56 

79 
54 

84 
54 

73 
58 

60 
54 

75 
53 

70 
44 

76 
38 

78 
42 

78 
42 

80 
47 

75 
50 

77 
46 

77 
45 

77 
46 

81 
47 

82 
47 

71 
93 

56 
39 

63 
32 

58 
37 

9l!o 

sunnysioe 

MAX 
MIN 

74 
66 

77 
65 

65 

60 

85 
60 

87 
61 

81 
63 

62 
57 

82 

59 

61 
60 

61 
59 

79 
59 

74 
57 

60 
57 

73 
63 

77 
55 

73 
55 

69 
45 

76 
40 

77 
42 

80 
46 

78 
49 

78 
52 

78 
50 

77 
48 

80 
50 

83 
60 

81 
47 

74 
94 

57 
42 

65 
36 

59 
44 

76.9 
53.3 

TAL8UTTDN   1  NE 

MAX 
MIN 

TALLAPIIOSA  2  N 

MAX 
MIN 

79 
63 

78 
65 

81 
59 

82 
54 

85 
56 

82 
56 

82 
55 

80 
59 

82 
55 

81 
54 

79 
53 

76 
54 

82 
53 

76 
58 

79 
52 

76 
49 

72 
46 

73 
30 

77 
34 

77 
36 

76 
39 

76 
43 

77 
41 

76 
39 

76 
37 

79 
44 

79 
39 

74 
51 

59 
39 

62 
37 

59 
37 

76.6 
46.0 

THOMaSTON  2  S 

MAX 
MIN 

77 
63 

77 
66 

67 

60 

89 
60 

89 

60 

86 

60 

87 
64 

87 
57 

86 
59 

85 
57 

85 
58 

80 
57 

So 
57 

79 
57 

66 
54 

79 
54 

76 
50 

80 
38 

84 
43 

62 
45 

82 
46 

84 
43 

S3 
47 

63 
47 

64 
47 

48 

64 
49 

60 
50 

76 
40 

68 
33 

63 
44 

81.6 
52.0 

hEST  POINT 

•  * 

• 

MAX 
MIN 

B8 
60 

75 
60 

85 

60 

60 

90 
60 

90 
60 

89 

86 

68 
58 

86 
58 

86 
58 

80 
58 

84 
56 

85 
55 

79 
58 

89 
54 

75 
50 

78 
37 

79 
38 

80 
41 

81 
44 

80 
44 

82 
48 

80 
48 

65 
45 

89 
45 

65 
45 

69 
46 

70 
40 

60 
30 

69 
40 

62.0 
50.9 

CENTRAL 

05 

AUEV 

MAX 
MIN 

92 
67 

91 
67 

87 
67 

90 
64 

68 
64 

86 
62 

6 1 

86 
60 

82 
63 

81 
56 

88 
57 

79 
65 

66 
62 

78 
59 

76 
40 

81 
41 

82 
48 

81 
49 

SO 
61 

79 
49 

80 
45 

84 

41 

67 
38 

83.0 
55.6 

COVINGTON 

MAX 

MIN 

79 
64 

75 
66 

83 
61 

85 
63 

85 
60 

84 
63 

81 
57 

81 
5  8 

81 
66 

81 
58 

79 
60 

75 
56 

80 
57 

74 
60 

80 
53 

74 
54 

67 
46 

74 
36 

76 
42 

77 
43 

77 
46 

77 
52 

75 
49 

7! 
48 

76 
45 

79 
48 

60 
46 

68 
52 

55 
42 

60 
35 

57 
40 

75.6 
52.6 

DUBLIN  3  S 

MAX 

93 
63 

91 

65 

82 
62 

68 
60 

90 
59 

91 
56 

90 

B6 

87 
55 

66 
56 

88 
57 

85 
58 

82 

53 

83 
54 

81 
56 

86 
57 

82 
53 

74 
34 

76 
36 

82 
40 

63 
42 

82 
49 

78 
46 

88 
45 

79 
44 

61 
41 

82 
43 

85 
46 

76 
41 

55 
36 

67 
38 

62.6 
50.2 

EASTrtAN   1  W 

MAX 

92 
64 

90 
65 

80 
64 

90 
63 

90 
62 

93 
63 

91 

91 

86 

57 

66 

56 

87 
56 

84 
56 

84 
56 

85 
55 

86 
64 

8! 
61 

84 
56 

72 
40 

77 
39 

62 
45 

82 
51 

82 
58 

75 
50 

60 
50 

80 
47 

80 
49 

85 
49 

89 
98 

79 
43 

60 
38 

67 
42 

62.9 
54.1 

FORSVTH  1  S 

MAX 

82 
65 

83 
66 

87 
66 

88 
69 

89 
60 

91 
62 

88 

89 

88 
69 

88 
59 

83 
60 

81 
57 

S3 
56 

64 

60 

78 
55 

70 
49 

75 
37 

76 
39 

79 
43 

78 
44 

79 
55 

79 
68 

80 
54 

78 
46 

79 
46 

80 
45 

38 

39 

82. 1 
54.2 

HAWKINSVILLE 

MAX 

95 
64 

91 
64 

65 

60 

95 
60 

96 
60 

97 

91 
56 

90 
56 

90 
59 

67 
61 

84 
50 

88 
55 

90 
64 

88 
58 

87 
54 

76 
39 

8? 
41 

87 
41 

86 
51 

66 
56 

60 
50 

85 
49 

85 

46 

86 
45 

69 
45 

69 
53 

77 
42 

64 
38 

72 
40 

86.  1 
52.5 

IRWINTON   <•  WNM 

MAX 

87 

71 

83 
68 

68 
66 

91 
63 

92 
64 

90 
64 

67 

88 

85 
65 

66 
65 

66 

55 

57 

54 

55 

57 

52 

42 

47 

46 

48 

48 

51 

52 

46 

53 

52 

54 

40 

35 

46 

54.9 

MACON   WSO  AP 

MAX 
MIN 

86 
68 

83 
67 

90 
61 

90 
61 

91 
60 

86 
63 

86 
62 

86 
56 

65 
66 

86 
57 

83 
60 

78 
61 

86 
57 

84 
59 

85 
59 

62 
57 

75 
45 

77 
38 

81 
43 

62 
44 

82 
48 

60 
53 

80 
46 

81 
47 

82 
43 

66 
46 

64 
45 

76 
50 

58 
41 

69 
40 

70 
46 

81.7 
52.9 

HILLEDGEVULE 

MAX 
MIN 

92 
65 

82 
68 

79 
62 

67 
59 

88 
60 

69 
61 

84 
56 

84 
53 

85 
53 

84 

57 

85 

57 

84 
58 

77 
55 

84 
55 

79 
56 

82 
53 

77 
53 

72 
42 

77 
40 

60 
40 

60 
41 

80 
48 

78 
46 

87 
46 

77 
45 

79 
43 

64 
43 

84 
43 

73 
41 

55 
35 

65 
36 

80.4 
50.7 

MONTICELLQ 

MAX 
MIN 

SaNDERSvILLE 

MAX 

67 

69 

62 

67 
62 

89 

60 

84 
63 

83 

85 

59 

55 

59 

56 

53 

60 

57 

55 

54 

35 

39 

39 

48 

54 

49 

50 

46 

46 

45 

51 

42 

38 

67 
45 

79.2 
52.5 

SILOAN 

•  • 

MAX 

74 
65 

77 
67 

86 
62 

88 
62 

68 
60 

79 
62 

62 
56 

63 
5  7 

62 
61 

84 
59 

60 
59 

76 
56 

83 
53 

74 
62 

82 
56 

75 
55 

69 
46 

76 
36 

78 
45 

60 
44 

78 
52 

78 
50 

76 
48 

77 
51 

76 
48 

84 
48 

82 
49 

73 
59 

67 
42 

62 
37 

59 
45 

53.3 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING    1  NW 

MAX 

91 
66 

82 
67 

83 
62 

87 
60 

8B 
60 

90 
61 

62 

64 

84 
52 

85 
55 

85 
55 

82 
53 

6g 
48 

64 
49 

78 
52 

64 
51 

77 
52 

70 
32 

77 
31 

81 

46 

80 
45 

77 
46 

78 
45 

79 
43 

83 
41 

84 
44 

77 
43 

58 
40 

64 
42 

80.5 
49.9 

AUGUSTA  use  AP 

MAX 

85 
68 

65 
68 

87 
64 

88 
61 

68 
59 

62 
59 

82 
54 

83 

83 
55 

83 
56 

80 
55 

78 
52 

62 
49 

80 
54 

81 
53 

80 
51 

70 
40 

74 
34 

79 
37 

79 
39 

78 
45 

77 
49 

77 
46 

77 
46 

79 
44 

82 
41 

62 
44 

77 
46 

57 
41 

65 
39 

65 
42 

78.9 
49.6 

BROOKLET   1  k 

MAX 

89 

70 

85 
69 

85 
67 

87 
65 

87 
65 

86 
64 

81 

83 

64 
59 

62 
61 

60 
61 

79 
62 

83 
56 

85 
56 

82 
62 

84 
56 

78 
57 

72 
36 

78 
40 

80 
48 

76 
50 

79 
58 

79 
59 

76 
53 

78 
50 

82 
46 

65 
46 

78 
63 

66 
47 

65 
38 

72 
42 

60.0 
55.5 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

91 
67 

86 
67 

87 
64 

90 
62 

89 
62 

86 
63 

82 

84 

65 
59 

65 

58 

84 

61 

80 
57 

87 

53 

63 
56 

82 
57 

82 
55 

79 
53 

75 
35 

79 

40 

60 
42 

81 
49 

79 
54 

78 
49 

78 
50 

85 
48 

65 
45 

63 
44 

83 
92 

74 
43 

65 
38 

69 
46 

81.9 
52.9 

WETTER 

MAX 

MIN 

MIOVILLE  EXP  5T4 

MAX 
MIN 

91 
67 

90 
67 

91 
64 

88 
62 

66 
60 

88 

87 

86 

62 
56 

83 
57 

82 
56 

79 

84 

83 

83 
55 

83 

53 

78 
52 

75 
33 

78 
37 

61 
49 

80 

77 
51 

78 
48 

77 
49 

79 
57 

83 
50 

83 
49 

79 
46 

73 
42 

65 

39 

70 
40 

61.4 
51.6 

HILLEN  i,  N 

MAX 
MIN 

89 
69 

86 
66 

88 
63 

89 
63 

68 
59 

64 
62 

83 
55 

85 
49 

85 

52 

84 
55 

82 
55 

60 
58 

85 
52 

82 
53 

83 

54 

83 
52 

74 
54 

76 
30 

80 
34 

81 
45 

79 
52 

76 
51 

79 
47 

76 
44 

79 
52 

63 
47 

64 
50 

80 
49 

71 
43 

66 
39 

71 
39 

81.1 
51.5 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

B7 

70 

90 
66 

90 
68 

88 
6S 

88 
65 

64 
67 

63 
59 

83 
57 

64 
59 

84 
65 

81 
64 

62 
59 

62 
61 

83 
56 

81 
64 

65 

56 

76 
56 

74 

36 

78 
4? 

80 
53 

80 
55 

79 
59 

73 
56 

76 
53 

60 
58 

62 
45 

84 
53 

77 
61 

69 
47 

70 
40 

68 
45 

80.6 
57.1 

SWAINSSORO 

MAX 
MIN 

90 
69 

89 
67 

88 
66 

87 
65 

87 
63 

86 
66 

85 
64 

84 
55 

85 
60 

S3 
60 

61 
69 

79 
65 

83 
56 

81 
57 

65 
59 

63 
57 

76 
57 

73 
36 

79 
40 

80 
45 

81 
49 

74 
46 

78 
51 

77 
54 

79 
51 

81 
47 

65 
47 

79 
90 

72 
43 

64 
45 

70 
47 

60.6 
55.0 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

65 

80 
67 

8* 
63 

86 
62 

87 
62 

89 
63 

80 
55 

82 
56 

82 
57 

83 
58 

60 

60 
57 

54 

8  2 
53 

6 1 
56 

55 

51 

38 

39 

45 

44 

45 

50 

50 

47 

46 

47 

47 

74 
42 

55 
38 

6 1 
39 

76.3 
52.0 

HAVNESBORD  2  NE 
•  • 

* 

MAX 
MIN 

92 
68 

86 

67 

87 
64 

87 
62 

86 
61 

66 
61 

82 
58 

82 
52 

62 
52 

S3 
54 

83 
56 

81 
57 

79 
49 

83 
57 

81 
55 

61 
57 

82 
56 

70 
33 

75 
33 

79 
39 

81 
40 

76 
92 

78 
47 

76 
46 

76 
46 

78 
41 

65 
41 

83 
45 

76 
44 

62 
40 

69 
40 

80.  5 
50.7 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 
MIN 

90 
68 

86 
65 

66 
65 

69 
66 

90 
65 

9L 
64 

90 
63 

88 
64 

86 
62 

86 

62 

66 

62 

85 

62 

82 
6? 

66 
58 

87 
58 

86 
54 

66 
52 

74 
42 

78 
42 

63 
43 

SO 
47 

63 

53 

75 
93 

80 
53 

79 
46 

60 
46 

84 
44 

85 
49 

77 
43 

62 
36 

69 
38 

82.9 
94.4 

S«*  R«l*i*Dc«  NoUb  ToUowlag  SiaUon  Ind*i 
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DAILY  TEMPERATURES 


3CT0BER  1973 


Station 

Day  ol  Month 

age  '. 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

,|. 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

IMfRlCUS   <.  ENE 

MAX 
MIN 

85 
61 

83 
6B 

87 
64 

89 
65 

88 
63 

91 
64 

86 
59 

87 
59 

86 
58 

87 
59 

84 

61 

81 
63 

86 

60 

86 
58 

86 
63 

81 
56 

75 
54 

78 
42 

84 
45 

81 
47 

65 
46 

78 
59 

80 
51 

76 
51 

80 
48 

80 
49 

85 
49 

80 
55 

71 
41 

65 
36 

07 
47 

81.9 
55, Q 

BAINBRIOCE 

MAX 
MIN 

88 
66 

B9 

66 

90 
64 

91 
65 

92 
61 

91 
59 

86 
69 

89 
63 

89 
63 

90 
63 

89 

40 

84 
40 

63 
44 

65 

50 

64 
65 

84 
55 

82 
45 

83 
42 

86 
43 

66 
44 

81 
52 

77 
43 

70 
35 

72 
40 

85.1 
53.2 

BLiKBLV 

MAX 
MIN 

90 
67 

80 
IS5 

87 
65 

88 
66 

89 
64 

69 
64 

89 
64 

66 
63 

66 
62 

65 
62 

66 
60 

64 
60 

62 
63 

66 
58 

85 
56 

65 
64 

60 
54 

74 
45 

7B 
45 

63 

47 

61 
50 

62 

53 

76 
54 

81 
52 

80 
49 

81 
49 

84 
53 

65 
53 

85 
41 

63 
37 

70 
37 

62.6 
55.6 

C4HI LL4 

MAX 

MIN 

89 
66 

88 
66 

69 
65 

90 
65 

90 
63 

90 
60 

68 
68 

66 
62 

66 
63 

68 
62 

66 
62 

64 
68 

66 
63 

86 
59 

85 
66 

64 

66 

74 

57 

77 
39 

62 
42 

61 
48 

61 
50 

62 
65 

60 
54 

79 
46 

79 
44 

83 
43 

83 
54 

79 
53 

74 
43 

66 
34 

72 
42 

62.8 
56. 1 

CDLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

90 
65 

83 
65 

87 
65 

86 
65 

89 
63 

89 
62 

89 
64 

89 
63 

87 
62 

87 
63 

87 
59 

86 

61 

86 
63 

85 
56 

66 
64 

85 

63 

83 
55 

74 
43 

78 
43 

82 
46 

81 
50 

84 

50 

79 
54 

80 
49 

81 
45 

80 
44 

66 
44 

6J 

50 

7B 
40 

65 
34 

70 
40 

83.2 
54*5 

CUTHBEHT 

MAX 
MIN 

88 
65 

85 
64 

88 
65 

89 
65 

69 
64 

68 
64 

86 
63 

66 
62 

65 
61 

85 

60 

64 

61 

83 
62 

85 
61 

84 
58 

64 
66 

83 
60 

74 
51 

77 
45 

62 
47 

81 
49 

63 
53 

61 
59 

80 
53 

83 
51 

80 
51 

84 
53 

64 
55 

60 
55 

67 
41 

67 
38 

68 
47 

62.0 
66.5 

PORT  G4INE5 

MAX 
MIN 

89 
65 

81 
64 

84 
63 

85 
64 

85 
63 

86 
62 

84 
64 

83 
60 

63 
63 

85 
62 

82 
61 

82 
62 

83 
62 

83 
60 

60 
67 

79 
62 

72 
57 

74 
45 

79 
48 

79 
47 

81 
53 

78 
58 

77 
52 

76 
53 

77 
49 

61 
53 

62 
57 

77 
57 

67 
40 

67 
37 

69 
47 

79.7 
56.7 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

92 
62 

86 

89 
56 

91 

90 

90 

68 
62 

68 
53 

87 
53 

67 

53 

85 
56 

63 
56 

85 
56 

66 
51 

67 
63 

64 

77 
51 

79 

64 

83 

85 
43 

81 
51 

81 

82 

81 

82 

81 

80 

74 
37 

68 

68 

63.4 

MORGAN  1  H 

MAX 

89 

71 

83 
71 

65 
63 

86 
62 

68 
65 

86 
61 

85 
64 

87 
64 

66 
63 

66 
65 

63 

63 

65 

60 

84 
i9 

66 
60 

65 
60 

62 
64 

77 
55 

64 
42 

79 
45 

60 
50 

79 
50 

62 
52 

79 
50 

79 
48 

82 
44 

60 
50 

84 
56 

77 
59 

73 
41 

68 
40 

63 
41 

81.7 
56.1 

PLAINS   SW  04  EXP  STt 

MAX 
MIN 

9o 
65 

83 
68 

6! 
63 

66 
64 

88 
63 

88 
64 

68 
60 

85 
60 

65 
60 

65 
58 

85 
60 

63 

62 

62 
60 

63 
56 

65 
56 

84 

57 

62 
55 

72 
40 

76 
43 

81 
48 

60 
50 

82 
52 

78 
53 

79 
51 

79 
49 

60 
49 

82 
49 

83 
54 

76 
41 

59 
36 

67 
44 

81.3 
54.6 

THOMiSUILLE   <,  SE 

«          *  * 

MAX 

MIN 

89 
64 

90 
69 

90 
64 

9  1 
64 

92 
63 

9 1 

65 

90 
63 

90 
60 

88 
59 

87 
64 

66 
62 

69 
55 

67 
59 

83 
63 

79 
56 

82 
39 

84 

40 

86 
40 

84 
41 

67 
63 

86 
55 

85 
49 

6! 

46 

68 
46 

86 
52 

86 
47 

75 
44 

70 
33 

75 
38 

85.6 
64.0 

SOUTH  CENTR4L  t)8 

SLAPAH4  Exp  station 

MAX 
MIN 

92 
64 

89 
68 

88 
65 

90 
64 

90 
62 

91 
60 

90 
61 

B9 
63 

87 
62 

87 
61 

65 
61 

80 
64 

66 
62 

66 
60 

65 
55 

67 
61 

81 
40 

78 
55 

76 
48 

80 
50 

61 
54 

62 
56 

70 
56 

80 
54 

85 
58 

80 
51 

75 
58 

72 
49 

74 
44 

70 
37 

74 
40 

82.9 
56.  2 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

92 
66 

90 
69 

85 

65 

88 
63 

89 
64 

89 
63 

68 
64 

64 
62 

64 
61 

84 
61 

65 
59 

63 
62 

64 
59 

64 
57 

84 
64 

64 

62 

65 
57 

74 
43 

76 
44 

78 
47 

78 
54 

78 
52 

80 
44 

80 
46 

78 
50 

78 
49 

82 
52 

84 
55 

78 
44 

67 
35 

74 
42 

62.2 
55,3 

COROELE 

MAX 
MIN 

90 
65 

84 
70 

90 
63 

90 
63 

90 
61 

90 
62 

88 
60 

84 
63 

85 
60 

85 
56 

85 
65 

85 
59 

79 
57 

79 
38 

82 
40 

81 
43 

6! 
43 

83 
53 

79 
51 

79 
47 

80 
42 

84 
44 

64 
47 

62 
54 

74 
43 

66 
38 

83.1 
53.3 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 
MIN 

92 
64 

93 
65 

88 
65 

89 
65 

86 
67 

89 
62 

86 
64 

88 
63 

86 
62 

85 

60 

85 

62 

83 
60 

81 
59 

84 
55 

86 
57 

84 
61 

87 
60 

72 
40 

77 
42 

79 
40 

76 
42 

79 
50 

79 
58 

79 
49 

78 
49 

79 
44 

63 
46 

85 
49 

81 
46 

60 
37 

68 
39 

82.4 
54.3 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

91 
68 

86 
68 

90 
66 

90 
66 

92 
66 

89 
65 

86 
64 

85 
62 

85 
61 

85 
62 

64 
62 

62 
62 

85 
61 

84 
62 

83 
58 

87 
65 

80 
58 

76 
43 

80 
47 

81 
49 

79 
54 

76 
63 

78 
55 

78 
52 

80 
51 

83 
52 

64 
54 

81 
57 

76 
47 

66 
39 

71 
46 

62.4 
57.6 

HOMERVIULE  3  HSH 

MAX 
MIN 

92 
65 

90 
67 

89 
66 

89 

65 

69 
62 

69 
61 

85 
66 

86 
66 

86 

63 

86 
63 

84 
59 

82 
65 

86 
62 

86 
55 

85 
60 

86 
61 

76 
59 

76 
46 

79 
43 

78 
52 

78 
55 

79 
66 

78 
68 

77 
52 

It 
49 

62 
43 

83 
49 

60 
53 

71 
46 

68 
33 

72 
38 

82.1 
56.5 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 
67 

87 
64 

88 
64 

89 
62 

67 
6 1 

85 
6 1 

84 
58 

84 
58 

85 

58 

83 
58 

82 

58 

64 
56 

84 
56 

83 
59 

85 

60 

72 
39 

75 
38 

80 
40 

79 
43 

82 
48 

79 
57 

79 
47 

78 
45 

79 
45 

62 
45 

83 
48 

80 
48 

67 
39 

62.2 
63.4 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

B6 
65 

86 
68 

88 
66 

88 
66 

88 
67 

63 
67 

68 
62 

83 
63 

83 
65 

85 
62 

84 

62 

81 
63 

86 
61 

86 
54 

86 
63 

84 
64 

73 
57 

76 
43 

61 
44 

80 
48 

81 
52 

80 
64 

80 
57 

80 
53 

79 
49 

84 
49 

85 
53 

60 
52 

70 
43 

67 
35 

71 
42 

81.7 
56.7 

Nashville  s  sse 

MAX 
MIN 

90 
62 

B7 
64 

89 
63 

88 
61 

89 
60 

86 
56 

67 
65 

86 
61 

86 
58 

86 
57 

84 
56 

81 
61 

86 
60 

65 
53 

85 
58 

85 
59 

82 
55 

77 
45 

81 

81 

79 
50 

81 
61 

80 
54 

79 
46 

79 
43 

83 
39 

64 
48 

79 
50 

75 
42 

69 
30 

73 
35 

82.7 
53.5 

OUITMAN  2  sw 

MAX 
MIN 

93 
65 

90 
65 

86 
66 

90 
66 

91 
67 

90 
69 

89 
63 

91 
65 

87 
68 

89 
68 

89 
63 

90 
65 

60 

84 
50 

82 
52 

80 
53 

78 
45 

62 
33 

74 
38 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

92 
65 

89 
68 

B9 
67 

91 
65 

91 
64 

91 
64 

90 
66 

88 
63 

67 
62 

87 
62 

87 
62 

85 
62 

8c 
62 

66 
58 

87 
59 

66 
64 

87 
58 

73 
43 

78 
46 

82 
50 

82 
52 

80 
53 

79 
56 

80 
51 

8 1 
48 

8  1 
48 

66 
50 

64 

52 

79 
44 

61 
37 

69 
44 

83.5 
66.3 

VALDQSTA  3  E 

•          *  « 

M"X 
MIN 

91 
65 

83 
66 

68 
65 

90 
65 

87 
63 

89 
61 

67 
6 1 

85 
64 

86 
63 

65 
63 

68 
63 

81 
65 

82 
63 

61 
55 

85 
60 

62 
62 

78 
59 

77 
47 

76 
43 

76 
47 

78 
47 

60 
52 

78 
57 

79 
49 

79 
51 

81 
45 

62 
45 

78 
51 

"3 
46 

67 
34 

68 
37 

81.3 
55.3 

SOutHFASt  09 

AL'IA    FA4  AP 

MAX 
MIN 

92 
66 

87 
69 

89 
67 

86 
67 

89 
66 

87 
64 

83 
65 

65 
66 

85 
62 

83 
63 

63 
63 

78 
65 

64 
63 

86 
55 

83 
62 

86 
62 

74 
51 

75 
43 

79 
43 

79 
52 

77 
54 

77 
64 

78 
58 

79 
54 

81 
62 

84 
45 

62 
49 

77 
54 

68 
40 

66 
37 

71 
43 

81.1 
57.0 

8LACKB6ARD  ISLAND 

MAX 

91 

69 

90 
72 

89 

70 

87 
72 

68 
72 

64 
74 

65 
71 

86 
71 

84 
70 

80 
66 

87 

6e 

84 
63 

84 
64 

85 
64 

75 
54 

78 

79 
60 

78 

58 

72 
59 

78 
58 

78 
56 

79 
52 

83 

52 

64 
40 

68 
42 

81,4 
62.4 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

BRUNSWICK   PA4  AP 

MAX 
MIN 

86 

71 

87 

73 

65 

72 

64 

72 

86 
71 

65 

71 

61 
71 

84 

70 

83 

70 

81 
69 

80 
69 

78 
69 

82 
69 

83 
63 

81 
64 

85 
65 

70 
56 

74 
54 

75 
5  5 

75 
63 

75 
65 

74 
62 

75 
62 

75 
57 

77 
66 

78 
63 

82 
60 

75 
59 

68 
45 

66 
42 

72 
49 

76.8 
62.9 

Fleming 

MAX 

90 
67 

87 
68 

88 
66 

86 
66 

87 
66 

87 
65 

78 
64 

63 
65 

62 
63 

62 
63 

80 
64 

78 
65 

Br 
62 

84 
55 

82 
61 

84 
57 

82 
59 

73 
41 

77 
4! 

79 
53 

78 
53 

76 
64 

76 
58 

76 
63 

78 
52 

82 
44 

83 
47 

82 
53 

69 
49 

67 
35 

73 
40 

80.3 
56.7 

folkston  9  sw 

MAX 

93 
68 

93 
65 

90 
68 

88 
68 

88 
67 

89 
67 

86 
67 

86 
68 

85 
65 

84 
64 

80 
64 

ec 

64 

83 
61 

85 
60 

86 
58 

87 
62 

79 
67 

76 
50 

76 
51 

79 
59 

80 
63 

60 
62 

79 
59 

78 
54 

30 
63 

82 
49 

85 
54 

76 
50 

65 
50 

76 
36 

77 
43 

62.4 
59.2 

PORT  STEWART 

MAX 

Be 

67 

90 
67 

88 
66 

87 
69 

89 
69 

85 
67 

80 
65 

64 

84 
64 

84 

64 

82 
64 

81 
66 

62 
62 

86 
59 

83 
59 

86 

60 

82 
60 

74 
45 

79 
46 

79 
46 

80 
47 

77 
60 

77 
57 

76 
47 

78 
53 

82 
49 

84 
49 

77 
51 

70 
46 

68 
39 

73 
40 

81.1 
57.1 

GlENNVIlLE 

MAX 

92 
70 

90 
66 

87 
66 

87 
64 

87 
64 

83 
66 

84 
64 

91 
63 

85 
62 

85 
63 

84 
63 

82 
65 

63 
62 

65 
61 

85 
62 

65 
62 

77 
60 

71 
45 

81 
58 

80 
53 

79 
57 

76 
60 

78 
60 

78 
54 

80 
57 

83 
49 

84 
62 

78 
59 

70 
47 

67 
45 

72 
45 

81.6 
58.8 

JESUP  e  s 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
69 

88 
66 

88 
67 

89 
66 

88 
65 

88 
66 

85 
65 

84 
63 

83 
61 

82 
62 

80 
66 

84 
63 

66 
56 

83 
61 

87 
59 

63 
60 

75 
43 

78 
43 

79 
53 

79 
54 

75 
62 

78 
59 

76 
52 

80 
53 

83 
45 

84 
48 

84 
55 

67 
48 

66 
36 

75 
41 

81.8 
57.4 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

89 

70 

88 
69 

66 
69 

87 

70 

87 
68 

86 
67 

61 
61 

64 
68 

64 
64 

62 
64 

81 
64 

79 
67 

83 

64 

84 
57 

83 
62 

65 

60 

82 
61 

74 
46 

77 
46 

77 
56 

79 
58 

75 
60 

77 
59 

76 
64 

80 
52 

82 
47 

82 
50 

79 
53 

70 
50 

67 
36 

76 
42 

80.7 
58.5 

sapelo  island 

MAX 
MIN 

87 

70 

86 
69 

84 

70 

84 

71 

86 

71 

85 
69 

83 
69 

62 

70 

63 
66 

82 
67 

61 
66 

78 
67 

84 

63 

84 
63 

84 
64 

85 
65 

79 
65 

79 
55 

79 
55 

79 
55 

79 
54 

75 
60 

76 
60 

76 
56 

78 
56 

60 
53 

81 
57 

78 
56 

70 
52 

67 
43 

71 
46 

80.2 
61.5 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

MAX 
MIN 

88 
68 

88 
67 

88 
65 

88 
66 

89 
65 

85 
65 

79 
62 

84 
64 

62 
60 

84 
61 

81 
61 

81 
63 

81 

60 

84 
56 

80 

62 

65 
55 

84 

56 

75 
40 

79 
40 

79 
53 

86 
54 

85 
57 

76 
57 

77 
50 

79 
47 

83 
44 

63 
46 

79 
57 

71 
50 

68 

73 

81.5 
57,1 

Sea  Rel*t*Dc*  Notss  FoUowlng  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CEORCIt 
OCTOBER 


Day  oi  Monlh 


5AVAt.N4M   i(SO  AP 

Savannah  beach 
surrencv  2  wnu 
waycross  4  ne 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


SB 
69 


B6 

71 


SB 
67 


79 
65 


67     63  60 


10     11     12    13     14    IS  (16     17    18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


B<>  B5 
63  64 


Bl     82  82 


88  86  86 
60     62  59 


61     61  64 


82  79  77 
70     68  68 


59  58 

87  6S 
63     63  63 


87 


79 
66 


82  82  74 
62     50  55 


BO 
53 


771    77  80 


76  79  78 
61     59  SO 


47     43  47 

75  Bl  85 
45     41  42 


77     62  67 
61     43     40  46 


80     70     69  72 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


S**  R*l*r*nc*  Not«i  FoUowlag  Station  Indkx 

-  e  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
OCTOBER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hiumidity 
overages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

c 

Resultant 
Direction 

ant 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Speet 

Avero 

Paste! 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

07 

13 

19 

Trace 

o 
o 

o 

o- 
o 

1.00- 

Total 

Mine n J  ttr 

1 

1.9 

5.9 

17++ 

26 

30 

98 

91 

53 

73 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

4.1 

ATI  ANITA         n  AP 

3 

1.9 

7.7 

22 

NW 

29 

79 

85 

55 

66 

2 

I 

3 

0 

0 

0 

6 

71 

4.2 

AliniQTA  ucn  AP 

34 

l.B 

4.8 

28++ 

23 

01 

92 

91 

45 

75 

2 

I 

2 

0 

1 

0 

6 

3.7 

COLUMBUS  WSO  AP 

4 

3.3 

6.4 

17++ 

31 

29+ 

S9 

95 

50 

68 

3 

I 

1 

1 

0 

G 

6 

m 

3.4 

MACON  WSO  AP 

2 

2.6 

6.7 

22 

NW 

29 

86 

89 

44 

60 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

80 

4.0 

ROME  WSO  AP 

1 

4 

1 

1 

c 

0 

7 

SAVANNAH  WSn  AP 

2 

3.] 

7.6 

29 

W 

29 

88 

91 

51 

72 

1 

5 

0 

c 

c 

0 

ft 

64 

4.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORCIt 

OCTOBER  1973 


Day  of  month 

« 

Station 

d) 

a 

a 

.§ 

Q 

fr* 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(IN) 

Experiment 

2 

MA) 

93 

81 

81 

88 

8i 

89 

89 

92 

91 

9C 

93 

91 

84 

86 

77 

90 

76 

83 

87 

88 

86 

86 

87 

67 

65 

86 

86 

67 

71 

56 

71 

85.1 

MU 

T2 

73 

69 

68 

68 

70 

66 

6E 

68 

6E 

68 

67 

67 

67 

65 

45 

59 

57 

58 

57 

60 

62 

60 

60 

59 

57 

61 

59 

52 

4" 

4' 

62.8 

MA)( 

ea 

76 

79 

81. 

8- 

8S 

86 

88 

86 

87 

68 

87 

80 

84 

76 

85 

75 

79 

82 

63 

S3 

83 

82 

82 

82 

63 

82 

82 

72 

56 

67 

81.3 

MIN 

73 

73 

69 

69 

7( 

72 

70 

70 

70 

70 

71 

69 

69 

68 

67 

67 

62 

60 

60 

60 

62 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

56 

50 

50 

65.0 

8 

HA) 

83 

75 

71 

7^ 

79 

80 

8C 

81 

81 

81 

81 

81 

76 

76 

74 

7( 

73 

74 

75 

76 

70 

7* 

75 

75 

75 

75 

76 

7! 

7( 

6: 

b: 

76.0 

Hit 

7; 

75 

73 

7; 

7; 

73 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

70 

66 

66 

65 

65 

66 

6( 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

62 

57 

56 

68,9 

HAHKINSVlLLE 

< 

MA) 

et 

83 

81 

84 

88 

- 

■ 

87 

85 

88 

69 

68 

83 

84 

83 

81 

63 

SO 

S3 

83 

83 

81 

76 

62 

82 

81 

80 

61 

77 

6P 

71 

62.2 

MU 

8G 

60 

79 

76 

78 

76 

75 

75 

75 

73 

73 

76 

74 

7: 

66 

66 

67 

67 

7] 

69 

69 

66 

67 

66 

66 

61 

55 

53 

70.6 

HOHERVILLE  3  WSW 

<< 

MA) 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

89 

99 

87 

83 

88 

86 

86 

86 

76 

80 

60 

79 

76 

76 

81 

81 

61 

81 

79 

75 

77 

74 

84.6 

MU 

78 

78 

79 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

75 

75 

74 

72 

72 

75 

73 

65 

64 

63 

66 

68 

70 

68 

67 

66 

66 

66 

^6 

61 

61 

71.2 

MIBVILLE    EXP.  ST4TIQN 

<i 

MAX 

SI 

83 

84 

84 

84 

80 

81 

81 

80 

SO 

SO 

78 

80 

7<> 

79 

78 

75 

75 

74 

75 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

69 

65 

62 

64 

65 

75.8 

Mlh 

81 

76 

78 

77 

74 

75 

74 

73 

74 

74 

73 

73 

74 

72 

72 

72 

67 

66 

64 

72 

69 

66 

66 

66 

64 

63 

60 

61 

56 

62 

70.2 

Plains      ga  exp  sta 

t, 

MAX 

98 

B6 

9C 

92 

93 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

90 

87 

87 

88 

92 

87 

62 

85 

85 

85 

64 

62 

64 

83 

83 

81 

83 

77 

73 

75 

86.7 

Mir 

7S 

79 

71 

7« 

77 

77 

78 

75 

75 

75 

75 

76 

75 

74 

74 

76 

73 

6« 

65 

65 

67 

67 

69 

66 

66 

66 

67 

67 

62 

58 

56 

70,9 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MA) 

102 

98 

9i 

102 

103 

93 

92 

95 

104 

96 

96 

95 

86 

95 

94 

94 

92 

84 

92 

92 

93 

85 

87 

90 

91 

91 

86 

65 

65 

72 

74 

91,8 

MU 

7; 

75 

7! 

7S 

7! 

7C 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

70 

69 

69 

73 

69 

60 

60 

60 

62 

65 

66 

63 

62 

61 

60 

62 

56 

51 

50 

66.5 

4 

MA) 

9< 

93 

92 

95 

9: 

9C 

90 

92 

94 

93 

92 

91 

66 

90 

89 

90 

86 

82 

87 

65 

86 

62 

84 

86 

65 

65 

82 

61 

81 

74 

75 

67.5 

MU 

8c 

79 

8C 

8C 

77 

7! 

75 

77 

77 

77 

76 

77 

76 

75 

75 

76 

75 

67 

68 

68 

69 

71 

73 

70 

69 

66 

68 

70 

63 

58 

58 

72.5 

E 

MA) 

9C 

88 

87 

8f 

8f 

84 

84 

86 

87 

86 

86 

8b 

83 

83 

34 

85 

84 

81 

81 

76 

78 

79 

60 

79 

76 

76 

76 

75 

77 

72 

71 

62.0 

Mir 

81 

80 

81 

ec 

79 

78 

78 

79 

76 

76 

78 

78 

76 

78 

78 

77 

72 

71 

71 

72 

74 

73 

72 

72 

71 

70 

71 

68 

63 

63 

74,7 

Sec 
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EVAPORATION  AND  WIND  oedrou 


Day 

Of  Month 

3  0" 

Station 

1 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H 

•      *  • 

NORTHWEST  01 

1LL4TQDN1  Dl»  2 

EVA! 

_ 

.0 

.0( 

.IC 

.i: 

.li 

.U 

• 

.i; 

.12 

.0! 

.IC 

.IE 

.01 

.01 

.07 

.07 

.14 

.07 

.07 

.12 

« 

.  14 

.08 

.07 

.05 

.03 

• 

.20 

.01 

.03 

2.618 

WIN[ 

1 

3 

1 

1 

I 

61 

*■ 

2: 

1! 

!! 

6 

2! 

10 

31 

31 

14 

65 

26 

14 

25 

CtLHOUN  EXP  5T4TI0N 

eva; 

_ 

- 

.IC 

,2- 

.1! 

.13 

.IC 

.1! 

.2! 

.12 

.0< 

.1! 

.  IC 

.09 

i  .05 

.13 

.26 

.12 

.09 

.15 

.11 

.10 

.08 

.12 

.08 

.12 

.07 

.12 

.08 

.07 

3.74B 

WIN! 

: 

■ 

i 

1 

IS 

21 

5 

1 

I 

3 

17'  2« 

16  5 

I 

14 

73 

6 

7 

5 

6 

12 

4 

3 

3 

4 

7 

9 

24 

29 

15 

351 

MAX 

g 

6S 

91 

91 

6l 

81 

81 

61 

86'    86     78:  83 

71 

'  77 

76 

73 

79 

73 

76 

78 

77 

78 

77 

78 

79 

56 

MIN 

6i 

7, 

7C 

71 

7C 

7! 

65 

69 

63 

60|  63 

66 

S8 

62 

46 

45 

49 

50 

53 

54 

56 

55 

53 

56 

51 

59 

46 

42 

47 

56!9 

1 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  C4  PLT  SCIENCE  FM 

EVAF 

.1! 

.i: 

.OC 

.lA 

.IS 

.2C 

.20 

.10 

.14 

^, 

•  16 

.11;  .09 

.09 

.11 

.16 

.10 

.16 

.12 

.13 

.12 

.14 

.15 

.13 

.13 

.22 

- 

.11 

.07 

- 

4.068 

MAX 

a: 

7f 

91 

91 

9C 

9C 

61 

6l 

e: 

'e: 

'62 

76 

61 

77 

72 

75 

77 

80 

78 

77 

76 

77 

76 

76 

76 

64 

62 

56 

78.5 

61 

6( 

6( 

^\ 

62 

64 

!1 

6' 

59 

50 

44 

48 

49 

58 

54 

54 

55 

53 

58 

46 

3S 

*       •  * 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

evAp 

.31 

.0! 

.oe 

.14 

.16 

.16 

.20 

.16 

.16 

.19 

.11 

.1: 

.06 

.12 

.11 

.15 

.08 

.09 

.18 

.20 

.24 

.26 

.17 

.17 

.13 

.22 

.04 

.03 

.02 

4.63 

M I NC 

2] 

11 

ic 

|i 

IC 

21 

2( 

2' 

2; 

*3( 

55 

60 

40 

20 

35 

20 

15 

30 

20 

20 

30 

1 5 

75 

MAX 

81 

H 

71 

66 

66 

81 

64 

84 

84 

81 

73 

79 

71 

61 

69 

69 

74 

80 

72 

78 

76 

74 

75 

75 

76 

75 

65 

50 

60 

76.3 

MIN 

7C 

ti 

65 

65 

61 

61 

62 

63 

• 

63 

63 

59 

56 

60 

59 

59 

50 

46 

46 

46 

52 

54 

56 

56 

55 

55 

54 

45 

44 

38 

36 

56.0 

•       •  • 

CENTRAL  05 

AILEY 

EVAP 

.IS 

.12 

• 

.36 

.08 

.16 

.15 

.06 

.21 

.05 

.19 

.16 

- 

.15 

.09 

.17 

* 

.17 

.15 

.14 

* 

• 

* 

.55 

.06 

- 

4.228 

WIN[ 

1 

■ 

n 

( 

7 

1(1 

• 

35 

9 

1 

20 

7 

23 

6 

g 

7 

32 

19 

14 

3268 

*       «  * 

TIFTON  ExP  STATION 

EVAP 

.22 

.20 

.13 

.16 

.20 

.17 

.23 

.21 

.22 

.21 

.21 

.22 

.12 

.17 

.15 

.14 

.16 

.17 

.19 

.20 

.17 

.19 

.  14 

.16 

.17 

.17 

.09 

.12 

.17 

.14 

.U 

3.33 

WIND 

33 

31 

26 

21 

24 

26 

61 

49 

46 

54 

51 

67 

66 

37 

20 

14 

47 

44 

35 

46 

34 

57 

61 

41 

37 

33 

19 

20 

69 

43 

43 

1259 

MAX 

93 

93 

89 

93 

93 

91 

89 

86 

89 

86 

86 

85 

81 

87 

84 

65 

64 

70 

77 

61 

83 

75 

78 

61 

60 

80 

81 

79 

77 

68 

70 

83.1 

MIN 

61 

61 

67 

67 

66 

64 

64 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

60 

60 

66 

59 

45 

44 

47 

50 

54 

57 

53 

51 

50 

50 

55 

46 

39 

40 

56.9 

*      *  « 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 

.19 

.IS 

.17 

.25 

.20 

.15 

.17 

.18 

.22 

.17 

.25 

.20 

.12 

.16 

.14 

.10 

.36 

.21 

.21 

.16 

.16 

.24 

.21 

.13 

.07 

.22 

.21 

.16 

.14 

5.708 

WIND 

55 

32 

1,1 

48 

63 

71 

99 

63 

76 

85 

106 

102 

70 

22 

34 

38 

114 

71 

52 

85 

67 

123 

132 

104 

75 

18 

46 

79 

127 

99 

78 

228  1 

MAX 

se 

91 

90 

92 

68 

83 

81 

84 

85 

83 

82 

78 

81 

82 

82 

84 

82 

86 

65 

79 

78'  75 

77,  76 

78 

80 

78 

73 

69 

66 

69 

80.6 

MIN 

70 

70 

69 

69 

67 

66 

62 

62 

1 

61 

63 

62 

67 

61 

60 

65 

59 

57 

43 

48 

53 

57 

59 

55 

53 

51 

51 

54 

59 

50 

37 

43 

56.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


GEORGIA 

OCTOBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

i 

SION 

COUNTY 

i'RAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DIVII 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

MDOCV  I  LLC 

0010 

08 

W I LCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

A  A 

r 

L 

mr$.  marv  e.  campbeli 

HUMinOV  1  LLC 

004 1 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

7  1  0 

7  A 

r 

L 

jack  w  bird 

A DE L  2  S 

0053 

06 

COOKE 

3 1 

07 

8  3 

2  5 

t  u 

4  D 

5  r 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

AILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

11 

82 

34 

233 

8A 

8A 

8A 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHA   EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY   3  SE 

Ol'fO 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TDMMIE  BRANTLEY 

ALLATnONA   DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA    FAA  AP 

02  1 1 

C9 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHAPETTA   5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA   2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

64 

18 

lie 

c 

TEDDY  R.   WALKER/  SR. 

AMFRTril^    4  PMP 

0253 

07 

SUMTER 

^ 

32 

06 

64 

10 

*T  /  0 

D 

J  r 

7  A 

u 
n 

BLANCHE  S.  RHYNE 

HnC'^lLUJ    cAr     JIM  INKJI 

\J  £.  ^  0 

07 

SUMTER 

32 

06 

84 

1  A 

U.OF  GA, EXP, STA.  NRSY. 

APPLING    1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

8  2 

20 

36C 

8  A 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

RA 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS   WSD  AP 

0<t35 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

B3 

19 

802 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

0^41 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  BOLTON 

0^44 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

64 

29 

860 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSO  AP 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MIC 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA   WSO  AP 

n 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

8  1 

58 

145 

MIC 

MIC 

C   H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BA INBR I  DOE 

0581 

07 

DECATUR 

30 

55 

64 

34 

1  £  V 

7P 

7  A 

C  H 

MRS.   MARY  E.   H.  MULLEN 

RAi  1  r,RniiNn 

0603 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

64 

23 

i  1  LI  U 

7  A 
f  A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

0746 

Cl  1 

WHITFIELD 

1  9 

34 

5  3 

84 

79  A 

MRS.   H.   E.  WARMACK 

R  p  1   1  V  T  1  1  p 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

R 1 

5  g 

i  0  p 

r 

MRS  GRACE  F  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTQSH 

2 

31 

29 

HI 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U.S.   FISH  E  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

63 

56 

1917 

8A 

BA 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

BLAKEL Y 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

64 

57 

300 

7A 

7  A 

l-l 

lowrey  s.  stone 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

64 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

BHWM AN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

63 

02 

785 

7A 

GARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET  1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

\  \ 

32 

23 

6 1 

41 

190 

6P 

6P 

1^ 

W.  C.  CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

8  1 

30 

1 3 

5  P 

5  P 

C  H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

DDllMCijTri^     PAA  AD 

1345 

no 

Glynn 

c 

» 1 

09 

fi  1 

C  3 

<:  u 

MIL 

n  I  U 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

RIIPMA  \/TQTA 

MAR  I  ON 

^ 

0  c 

1  0 

R4 

a  1 

A  A  n 

3  r 

■  D 

L  n 

CITY  QF  BUENA  VISTA 

RIIRTHN  nAM 

D     r\  1  U  1^     u  M  I  ' 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

63 

33 

1  77n 

r 

L 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

64 

14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CALHOUN   EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

64 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA,   ExP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

JOHN  T.  HDLBROOK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKL IN 

14 

34 

26 

63 

14 

910 

7  A 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARROL  LTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

C  H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

64 

42 

695 

8  A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

1 0  0  J 

0  1 

BARTOW 

1 2 

34 

1 0 

64 

48 

7"?  3 

D 

4  D 

u 

n 

RADIO  STATION  WKRW 

rARTFP^VIl 1 F    ^  QU 

1670 

0  1 

BARTOW 

34 

09 

64 

3 1 

f  UKJ 

7  A 

GRANVEL   P,  TATUM 

^MVC      J  r  \J  J      ~      J  D  n 

1715 

f)  1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

5  1 

800 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  H,  AYERS 

CHATSWQRTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

C 

MRS.  LOIS  J,  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

0 1 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7  A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

0 1 

MURRAY 

12 

34 

58 

64 

39 

980 

CHARLIE   L,  SILVER 

riAYTriN   1  SSu 

1982 

03 

RABUN 

1  4 

34 

52 

63 

24 

1880 

5P 

;p 

CARROLL  LEE 

1998 

0? 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  ^4A 
i  5  0 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

C  L  FVE I  AND 

LLC  VCLMiiU 

W  £ 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1 570 

8  A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

rnii^iiTTT   9  c 

LULwUlll      t  t 

MILLER 

0 

OH 

•♦0 

fl  A 
0  A 

0  A 

H 

GEORGIA   FORESTRY  CDMM 

rm  NMRiiQ  u^n  ad 

a 

r\ 

MUSCOGEE 

3 

^  0 

a  fl  i; 
5  0  3 

M  T  n 

n  1  U 

n  I  U 

NATL  WEATHER  SERVICE 

rnuMCDfc    /.  kikiu 
UUnntrLt    H  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

1  0 

5  4 

1  !> 

0  3 

<9 

750 

7  A 

'A 

7A 

H 

JQE  NEISl'ER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE  D.  WHITING 

COOLlnGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

63 

52 

250 

C 

C.   W.   ELLINGTON/  JR. 

cordele 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL lA 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

64 

08 

1300 

8A 

MILES  M,  WOLFE 

CURRYVILLE   2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

65 

07 

650 

8A 

MRS.   AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  QF  CUTHBERT 

DAHLONEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS,   JOE  W.  WOODWARD 

DAHLQNEGA   3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

64 

00 

1390 

C 

JAMES  E,  FORTNER 

DALLAS   7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

64 

45 

1100 

7A 

7A 

C  H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTQN 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

64 

57 

720 

SA 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

63 

15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVI LLE 

2978 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

C 

MRS.    THELMA  F.  COX 

DOCTGRTDWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

Ri   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

C 

MRS,    SARA   L,  HILL 
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DQNALSONV I LL E   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  Z  ESE 

2733 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7A 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLASVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8  A 

LEONA  B,  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

fil 

43 

103 

8A 

warren  w,  wyant 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

eA 

H 

WILIFQRD   P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

284t 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

C 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8A 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

64 

44 

305 

C 

JESSE   L,  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.   D.   MC  CLAIN 

ELLI JAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

42 

84 

30 

1440 

7A 

ALFORD  G.  DOVER 

EMBP  Y 

31^,7 

0  1 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8  A 

MISS   JANET  ALLGODD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

34 

17 

925 

1  OA 

lOA 

lOA 

GH 

U.   OF  GA.   EXP.  STATION 

FAIRMOUNT 

3295 

01 

CORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F,  VINCENT 

FARGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

C 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

63 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FDLKSTGN  3  SW 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

lqtt  w.  turner 

FOLKSTQN  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFFNDKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

33 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L I BERTY 

1 1 

31 

52 

8  1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

49c 

5P 

H 

ROBERT  B  WEST 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

c)3 

51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A,  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1 1 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

63 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  Z  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

c 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  0.  SCQTT 

HAWK  INSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDDN 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

c 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

comer  l.  vandiver 

HOMERVILLE   3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTQN  U  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

C 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

61 

53 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS,   PULP  E   PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAID 

JONESBQRO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3 1 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS   DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

65 

22 

850 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

BA 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8  A 

c 

JOSEPH  A.  CAREY 

LINCOLNTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8  A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1 1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

0  2 

41 

120 

7A 

7  A 

H 

MRS.   i^lETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T,  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS   FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

5811 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

11 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

11 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

63 

15 

360 

7A 

7A 

H 

H.   LOUIS  HDRNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

11 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

*P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

milton  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLD 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

!P 

H 

CALHOUN   PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

(SP 

H 

RADin  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

U9 

BRANTLEY 

13 

31 

11 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
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NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERR I  EN 

16 

31  08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA,   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32  37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33  22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.   HARDIN^  JR. 

NTRCRDSS   3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33  58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

'!2 

08 

105 

8A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

D  C  A  0  Q  n  M 

6879 

08 

H  1  P.  i     J  U  '"t 

13 

31  18 

82 

51 

205 

c 

CUUINIT  AbtlNI 

7087 

07 

C  1  1  M  T  C  D 

6 

32  03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

CU    r  A    qDaki^lj    cvd  cta 
5W   bA   BKANCH   cXr  blA 

no  c  c  T n Ki 

7201 

07 

U  C  D  C  T  C  D 

n  t  D  0  1  C  K 

6 

32  04 

84 

32 

405 

7A 

MKS    FLDKENCt    v*  rUCin 

1  1  T  T  M  A  M     0     C  I.I 

7276 

08 

Q  D  n  n  k  c 

16 

30  46 

83 

34 

180 

7A 

7A 

H 

MKS   KATMEY   A  HAYES 

RE  S  AC  A 

7430 

01 

n D  nn M 

12 

34  34 

84 

57 

650 

8A 

JUStPH   W,  HOLLAND 

R I NGGDLO 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34  55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

Floyd 

4 

34  15 

65 

09 

596 

6P 

8A 

H 

WILLIAM  M.  TOWERS/  III 

ROME   B  SW  R 

7605 

01 

Floyd 

4 

34  10 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

7808 

09 

nv,    1  fN  1  U  J  n 

2 

31  24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

II      r  n      maotmc    DTn  iaq 
U«    uAi    nAKIINc    olU»  LAba 

CAV/AUMAU     IIGHA     Dt  TDHM 

7842 

09 

r  u  A  T  W  A  M 

U  n A  1 n  An 

2 

32  00 

8  1 

16 

22 

8A 

8  A 

H 

Bl  AMT    TWTDnr\MrTTnw  cta 
PLAINT     llNlKUIJULIlLIIN  b'A* 

CA\/AMklAI_J     iiCn      An  □ 

SAVANNAH   WbD    AP  K 

7847 

09 

^  U  A  T  U  A  U 

U  MA  1 n A n 

2 

32  08 

8  1 

12 

46 

MI  D 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL   WEATneR  SERVICE 

CAV/AMMALI  QCA/*U 

OAVAINNAM  MtACn 

7860 

09 

r  U  A  T  U  A  M 

^  n  A  1 n An 

2 

32  00 

80 

5  1 

10 

5P 

5P 

H 

/•TTV     ne     CA\/AMMAU  DCAri-i 

CITY   Ur    SAvANINAn  bcACH 

S I  LOAM 

8064 

05 

r  D  C  C  KJ  C 

uK  1 1  IN  t 

10 

33  32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MKSi    MAbcL   C.  CRUnPTUN 

SPARTA   3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

11 

33  19 

83 

01 

530 

SA 

c 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

ST  I L  L  MORE 

8351 

06 

EMANUE  L 

1 

32  26 

82 

13 

255 

7A 

JESSE  W.  RAUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTQQbA 

4 

34  27 

e  5 

22 

800 

7A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY   2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31  44 

C2 

14 

200 

5  P 

?P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

8496 

06 

C  M  A  Nl  1  P  1 
C  n  A  IN  U  C  L 

11 

32  35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

DAnTn   ^Tattrw  uiat 

KMlJilJ    ^lAliUiN  nsifAl 

C  U  C  C  T     r  II M 
J  W  t  t  1     0  U  n 

8504 

02 

C  A  M  M  T  M 

r  A  INfN  1  IN 

^ 

f 

8  4 

1  o 
1 3 

1 80C 

c 

T  V  A-  1 

C  V  1       A  M  T  A 
jYLvANlA 

8517 

06 

C  ^  D  C  \/  C  M 
it  K  t  Vfc  IN 

1 4 

32  45 

8  1 

254 

c 

llnVn     LI  DA7CMnDC 

TAi  nnxTnKJ   i  mc 

8535 

04 

TAI  nriT 

6 

32  42 

84 

32 

710 

6P 

8  A 

H 

TAI 1    AOnnCA      O  M 
lALLArUUjA    Z  IN 

8547 

04 

U  A  0  A  1  c  n  M 
nAKALbUIN 

17 

33  46 

8  5 

18 

980 

6P 

6P 

H 

J  AC  ^    L  K  UC  K  t  K 

TAYLOR  SV  I  L  LE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34  05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS  F ,   C OUS I NS 

THfc  KHCK 

8657 

02 

1  1  n  c  n  M 
UP  SON 

6 

32  58 

84 

14 

800 

c 

C  cC I L   HARR I  5 

iHUnAblUIN    ^  !s 

8661 

04 

II  D  c  n  M 

6 

32  52 

84 

19 

665 

5  P 

5P 

H 

RADIO   b I  A  1  I  UN  Worl 

THOMASVILLE   ^  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30  48 

83 

54 

210 

5  P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON   EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31  28 

83 

31 

360 

8  A 

flA 

8  A 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

Tnr  c  n  A 

1  U  L  ^  U  u 

8740 

03 

J  i  C  r  n  C  IN  0 

14 

34  35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

H  c  FN  r\  T    Uf    1 1  \»  yu  M  A  u  u 

TDAV  MnilMTATM 

8806 

03 

Tn  u  M  Q 

1  U  W  IN  J 

7 

34  48 

83 

42 

3900 

c 

T  V A* 1 5  4 

11   nc    rA    DiT    cTTcw^c  Cm 
U    Ur    OA    rLI     bLltlNCt  rPn 

8950 

02 

10 

33  52 

83 

32 

840 

5  P 

5P 

5P 

H 

tiMtv/   nc   rA   rni    nc  apdt 

VALUUjIA    3  e 

8972 

08 

L  U  n  1^  U  C  J 

16 

30  51 

83 

14 

250 

5  P 

5P 

DAnTn   cTatthm  uicm 

V/  A  1  n  n  c  T  A   /.   ki  1 1 
VALlJUbIA    H  NW 

8974 

08 

1  n  1.1  M  n  c  c 

16 

30  52 

83 

20 

265 

c 

oAftTn    cTaTTHm  uPaC 
RADl'j    blAIIUiN  WwAP 

waleska 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84 

33 

1110 

7A 

doyle  b«  Smith 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

11 

33  25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C«   WHEELER/  JR. 

WASH  1 NGTUN 

9157 

03 

WILKES 

14 

33  44 

82 

44 

630 

74 

7A 

H 

WILLIAM   T.  THuRNTQN 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

26 

750 

c 

AGR.   RESEARCH  SVC. 

WAYCRDSS   '*  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31  15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBGRD  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  DORIS   E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85 

11 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B.   LANIER/  JR. 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

c 

H 

CECIL  H,  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84 

33 

800 

8A 

ALLEN  C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

tt4 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT  7-HIWASSEE 
8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE     11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA  13-SATILLA 
14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

USCOWM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  12/4/73-950 

-  15  - 


REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  teas  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

— —  ~  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,   cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,   4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield.  * 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20f  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cec.ou 
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NORTHWEST 

AOAIRSVILLE 

ALLATOQNA   DAH  2 

SEAVEROALE 

CAL>'OUN  EXP  STATION 

CARTELS 

CARTE^SVULE 
CARTEBSVULE   3  SW 
CeOARTOwN 
CHATSWDHTM 
CHICKAHAUCA  PARK 


CURRYVILLE 
DALLAS 

oalton 

EHBRY 
FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAVETTE 
RESACA 
RINCCnLO 


NE 


ROME 

ROME  WSO  &P 
SUMHERVILLE   I  SSW 
TAVLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA   9  SSw 
ATHENS  WSO  iP 
ATLANTA  80LT0N 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

8LA1R5VIL1.E   EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COHMEBCE    4  NNW 

GUMMING  2  NNE 

DAHLONEGA 

DAWSONVILLE 

ELLlJAY 

GAINESVILLE 

HELEN   1  ESE 
JASPER   1  NNW 
MAYSVULE 
MONROE 

N0RCROS5  »  NH 

U  OF   CA  PLT   SCIENCE  FH 
HALESKA 
WINDER  1  5SE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

carnesville  3 
clayton  i  ssw 
cornelia 
elberton  2  n 

hartwEll 
lexington  i  nw 
lincolntqn 

TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUHRUS  WSO  AP 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE   2  NNW 
HAMILTON  A  W 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEMNAN 

SUNNYSIOE 
TALBOTTON  I  NE 
TALLAPOOSA   2  N 
TMOHASTDN  2  S 
WEST  POINT 

WD008URV 


CENTRAL 

AIlEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTH&N  I  W 

FORSYTH  I  S 
FORT   VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  4  WNW 

JULIETTE 

HACON  WSO  AP 

MILLEOCEVULE 

MONTICELLO 

MOUNT   VERNON  3  WNW 

SANDERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA   3  NW 


1.7a 
2.26 
2.31 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


EAST  CFNTRiL 

flPPLlNC    1  SW 

BKQOKLET   I  W 

DOVEB 

OIBSUN 

LDUISVILLC    3  5 

METTE* 

MlDVlLLf 

HIOVILLF  EX»  STfl 

MILLMAVFN-H40F  ? 
NfWlNCTflN  2  NF 
STHLMO"»€ 

HARRENTON 

((AYHESBflRO  2  NE 


SOUTHWEST  0 

AL&iNV  3  SE 
4ME«ICUS  *  ENE 
Bai'^BRinCF 
BlftKELV 

CDlOUITT  2  6 
CUTHBERT 

OaNiLSONVtLLE   1  S 
FORT  GAINES 

LUHPKIN  2  SE 

HQRCAS   1  M 

MORGAN  ^  NH 

PLAINS  SW  CA  FXP  ST* 

PRESTON 


TMliHASVULE 


SE 


SOUTH  CENTRftL 


ALiPAHfl   EXP  STATION 

asmbjrn  3  ene 
ccroele 

QGUCLAS  2  ESE 
FITICERALO 
HOHERVUlE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASMVlLLE  5  S5E 
OUHMfiN  2  NH 
TIFTON  FXP  STATION 
vaiODSTA  3  E 


SOUTHEAST 

ALhA   CAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNShICK 

bruksmick  FAA  ap 

OOCTORTGHN  1  WSw 
FLEHINC 

f0l1stqn  3  sh 
folxston  9  sw 
fort  5tfwart 

clennville 

JESUP   B  S 
NAMUNTA 
PATTERSON 
SAPEun  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  C 

SAVANNAH  HSO  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNm 

HAYCR0S5  <•  NE 


l.*9 


2.71 
3.69 


10     II  12 


13     14  IS 


19     20     21     22     23  24 


25     2S  27 


.04 
.3S 


1.26 
1.06 


l.>6 
1.02 


.39 

T 

.30 


.09     .01  .01 


S*«  i*lM*aca  nttw  loUoirtftg  Suuoti 
-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


GEURCIt 

NOVE'IBER  H73 


Day  o(  Month 


1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

713 

9 

10 

n 

12 

13 

u 

15 



16 

17 

18 

19  ! 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

01 

> 
< 

«            *  • 

NORTHh'EST 

01 

4LCaT00N4  Di»  ? 

MAX 

55 

67 

78 

71 

60 

53 

62 

55 

59 

70 

75 

72 

60 

72 

67 

68 

73 

76 

79 

63 

54 

66,  1 

39 

40 

43 

34 

35 

43 

51 

27 

3? 

34 

49 

43 

46 

46 

50 

46 

65 

67 

53 

32 

29 

43,0 

CALHOUN  Exp  station 

MAX 

70 

73 

77 

77 

73 

57 

52 

60 

61 

53 

53 

62 

70 

75 

74 

67 

63 

65 

73 

72 

67 

70 

78 

72 

73 

77 

77 

74 

54 

63 

67.7 

36 

34 

46 

50 

51 

36 

38 

49 

51 

29 

24 

25 

28 

37 

45 

44 

35 

31 

41 

41 

53 

41 

44 

53 

53 

59 

63 

48 

33 

29 

41.6 

C4RTERSVILLE 

MAX 

69 

74 

77 

76 

72 

57 

56 

60 

58 

52 

54 

60 

71 

76 

71 

68 

61 

62 

73 

69 

64 

69 

76 

73 

69 

74 

75 

74 

47 

61 

66.9 

36 

35 

47 

48 

57 

32 

36 

5 1 

48 

26 

24 

26 

27 

42 

54 

43 

31 

36 

44 

43 

53 

50 

50 

44 

54 

66 

68 

53 

32 

26 

42.8 

CEDAKTDHN 

MAX 

70 

77 

79 

80 

73 

61 

54 

63 

63 

52 

56 

56 

76 

78 

75 

69 

66 

68 

76 

71 

67 

73 

80 

72 

71 

79 

60 

75 

55 

65 

69.3 

36 

34 

49 

50 

52 

32 

34 

50 

52 

28 

23 

26 

29 

48 

46 

42 

28 

30 

37 

39 

42 

40 

45 

59 

59 

59 

69 

49 

30 

27 

41.5 

DALLAS   7  NE 

MAX 

56 

69 

75 

77 

77 

71 

60 

54 

62 

56 

51 

53 

61 

72 

75 

70 

58 

63 

66 

73 

77 

62 

72 

76 

67 

74 

75 

77 

60 

49 

66.3 

37 

36 

39 

54 

54 

32 

35 

40 

52 

27 

24 

26 

29 

30 

53 

44 

29 

30 

40 

42 

50 

47 

47 

63 

57 

59 

66 

54 

30 

30 

41.5 

DALTUN 

MAX 

55 

69 

70 

75 

76 

66 

56 

52 

59 

56 

47 

55 

63 

71 

77 

73 

56 

63 

62 

72 

73 

65 

69 

75 

07 

68 

75 

71 

60 

54 

65.0 

35 

34 

45 

54 

57 

34 

35 

4  1 

49 

?6 

26 

28 

28 

31 

49 

42 

34 

39 

44 

44 

43 

45 

45 

46 

58 

58 

63 

55 

31 

28 

41.6 

LA  FAYETTE 

MAX 

55 

70 

72 

78 

77 

65 

55 

52 

56 

66 

48 

56 

6'. 

77 

75 

75 

60 

63 

65 

73 

72 

63 

71 

79 

70 

75 

71 

59 

55 

65,8 

MIN 

36 

35 

41 

51 

55 

31 

33 

42 

49 

28 

24 

26 

27 

33 

46 

43 

30 

32 

41 

41 

46 

37 

44 

47 

61 

59 

63 

53 

26 

27 

40.3 

(.OME 

MAX 

68 

74 

76 

77 

71 

59 

56 

60 

62 

51 

54 

62 

71' 

74 

73 

68 

61 

64 

71 

71 

66 

69 

77 

71 

72 

79 

60 

74 

55 

62 

67,6 

MIN 

39 

36 

49 

54 

50 

33 

36 

49 

46 

2  = 

24 

26 

2» 

39 

47 

43 

32 

32 

42 

41 

51 

43 

44 

46 

60 

59 

66 

47 

35 

28 

41.9 

KDME  WSO  AP 

MAX 

70 

72 

76 

76 

69 

59 

52 

62 

60 

49 

53 

63 

7? 

75 

75 

58 

62 

64 

74 

73 

66 

70 

78 

70 

70 

78 

79 

64 

65 

63 

66.9 

«          •  • 

MIN 

35 

34 

48 

53 

42 

35 

35 

47 

36 

28 

24 

26 

2S 

37 

45 

40 

30 

31 

43 

40 

41 

40 

43 

56 

60 

60 

64 

40 

30 

27 

39.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARtTTA  5  SSW 

MAX 

55 

65 

72 

75 

78 

73 

60 

53 

62 

60 

51 

51 

6,1 

69 

75 

72 

58 

61 

61 

74 

69 

65 

69 

73 

65 

74 

78 

79 

61 

52 

65.7 

MIN 

39 

34 

34 

46 

50 

31 

51 

27 

24 

24 

25 

28 

40 

44 

27 

27 

36 

36 

41 

42 

44 

48 

51 

57 

64 

58 

33 

30 

38.6 

ATHENS  WSD  AP 

MAX 

69 

75 

78 

79 

78 

61 

56 

60 

66 

51 

61 

61 

7; 

75 

74 

65 

61 

61 

75 

75 

67 

71 

71 

76 

74 

75 

79 

69 

55 

68 

68.2 

MIN 

40 

37 

48 

54 

44 

36 

4  1 

50 

39 

28 

27 

26 

32 

42 

61 

39 

34 

33 

40 

47 

54 

50 

44 

50 

54 

61 

62 

42 

32 

30 

42.2 

ATLANTA  WSD  AP 

MAX 

69 

74 

80 

79 

74 

61 

65 

63 

62 

52 

51 

61 

7i' 

73 

74 

61 

61 

63 

73 

65 

65 

70 

71 

72 

76 

76 

60 

68 

83 

64 

67,2 

MIN 

39 

43 

52 

56 

42 

35 

40 

52 

38 

27 

30 

30 

34 

43 

49 

43 

35 

36 

42 

46 

50 

52 

52 

53 

60 

64 

66 

40 

33 

34 

44,0 

OLAIBSVULE   EXP  STA 

MAX 

52 

63 

70 

72 

73 

72 

57 

53 

58 

51 

49 

52 

tv 

68 

69 

70 

53 

63 

62 

69 

65 

62 

68 

76 

70 

67 

70 

73 

57 

47 

63,0 

MIN 

32 

^0 

35 

42 

53 

24 

28 

40 

48 

21 

19 

21 

25 

27 

38 

40 

23 

23 

34 

41 

54 

31 

35 

37 

46 

4  4 

63 

56 

30 

22 

35,3 

BLUE  RIOGE 

MAX 

MIN 

COMMERCE   4  NNW 

MAX 

51 

68 

71 

78 

78 

77 

60 

54 

60 

64 

50 

50 

62 

71 

74 

73 

64 

60 

60 

73 

71 

64 

69 

74 

72 

73 

74 

72 

63 

55 

66,2 

MIN 

41 

34 

39 

45 

53 

31 

3 1 

40 

50 

24 

25 

24 

27 

32 

40 

44 

27 

37 

37 

42 

49 

44 

42 

45 

50 

52 

60 

59 

35 

29 

39,6 

UAHLnNEGA 

MAX 

51 

65 

67 

77 

74 

71 

59 

53 

68 

58 

51 

46 

61 

67 

70 

70 

60 

58 

60 

71 

67 

62 

68 

75 

64 

70 

70 

72 

60 

52 

63.9 

MIN 

39 

37 

38 

46 

51 

32 

32 

42 

50 

25 

25 

27 

27 

32 

43 

46 

29 

29 

34 

44 

47 

43 

43 

43 

55 

57 

61 

57 

36 

31 

40.0 

GAINESVILLE 

MAX 

54 

61 

69 

75 

75 

73 

56 

56 

60 

57 

51 

53 

59 

64 

72 

70 

61 

63 

64 

73 

67 

62 

66 

74 

73 

71 

77 

75 

60 

53 

64.9 

42 

41 

44 

44 

54 

32 

29 

39 

54 

25 

28 

28 

32 

30 

39 

46 

30 

35 

41 

46 

49 

45 

44 

51 

56 

58 

62 

55 

37 

31 

41.6 

HELEN  1  ESE 

MAX 

65 

70 

77 

72 

72 

59 

54 

60 

57 

52 

54 

63 

71 

76 

71 

65 

59 

60 

74 

65 

64 

70 

75 

66 

69 

69 

71 

70 

52 

63 

65.6 

MIN 

35 

32 

38 

47 

53 

26 

33 

48 

50 

24 

21 

22 

27 

34 

43 

44 

26 

26 

34 

39 

52 

38 

37 

48 

54 

55 

62 

51 

35 

27 

36.6 

JASPHR  1  NNw 

MAX 

64 

68 

74 

75 

70 

59 

50 

55 

59 

50 

49 

61 

69 

72 

70 

65 

59 

62 

72 

73 

63 

67 

74 

68 

69 

71 

75 

68 

58 

63 

65.1 

MIN 

35 

41 

51 

55 

48 

32 

36 

46 

46 

27 

28 

29 

34 

48 

49 

43 

28 

43 

45 

53 

51 

43 

49 

52 

57 

58 

64 

46 

29 

32 

43.3 

U  DP  Gt  PlT  SCIENCE 

FM 

MAX 

69 

75 

79 

80 

79 

70 

56 

58 

65 

58 

51 

62 

71 

75 

75 

66 

60 

62 

79 

73 

67 

70 

71 

76 

77 

77 

80 

76 

59 

67 

69,5 

MIN 

44 

37 

47 

48 

61 

34 

35 

48 

57 

26 

26 

26 

34 

44 

52 

49 

31 

32 

36 

47 

62 

52 

45 

50 

61 

61 

63 

57 

33 

30 

43.9 

WINDER  1  SSE 

MAX 

68 

74 

77 

78 

78 

65 

58 

57 

63 

55 

51 

65 

72 

72 

74 

69 

57 

61 

74 

71 

65 

70 

69 

73 

,6 

78 

74 

56 

66 

67,8 

»          •  » 

MIN 

39 

44 

47 

45 

60 

30 

37 

37 

52 

24 

26 

27 

25 

40 

47 

48 

28 

33 

39 

47 

52 

45 

44 

51 

58 

64 

55 

29 

28 

41.4 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON  1  SSw 

MAX 

66 

70 

76 

73 

74 

70 

59 

60 

60 

52 

50 

63 

70 

72 

70 

63 

67 

63 

74 

71 

63 

68 

75 

77 

67 

69 

69 

69 

53 

66 

66.6 

MIN 

34 

33 

38 

45 

52 

27 

32 

36 

52 

26 

19 

22 

27 

32 

38 

48 

28 

25 

34 

36 

39 

36 

37 

45 

56 

53 

54 

50 

34 

26 

37.2 

CORNELIA 

MAX 

65 

66 

72 

72 

70 

55 

50 

52 

57 

52 

45 

59 

65 

69 

66 

61 

56 

54 

70 

64 

55 

65 

73 

66 

67 

68 

68 

66 

58 

64 

62.3 

MIN 

32 

31 

45 

53 

48 

26 

38 

44 

42 

18 

22 

21 

27 

38 

45 

41 

23 

25 

35 

46 

47 

43 

39 

47 

54 

53 

5» 

46 

32 

26 

38.2 

ElBEKTON  2  N 

MAX 

67 

71 

79 

76 

79 

71 

58 

60 

67 

58 

48 

59 

6'i 

73 

73 

68 

61 

61 

72 

73 

71 

70 

72 

74 

74 

75 

78 

74 

59 

63 

68.4 

MIN 

39 

31 

39 

48 

57 

30 

3 1 

50 

56 

22 

22 

21 

26 

32 

40 

41 

25 

25 

33 

39 

55 

53 

46 

46 

46 

57 

55 

57 

30 

26 

39.3 

hartwEll 

MAX 

68 

72 

76 

81 

76 

70 

68 

68 

69 

55 

56 

62 

77 

77 

75 

75 

70 

70 

75 

70 

73 

73 

77 

76 

78 

74 

72 

60 

75 

76 

71.7 

MIN 

43 

42 

46 

46 

42 

36 

42 

48 

4  8 

27 

26 

30 

40 

50 

40 

45 

30 

36 

40 

46 

50 

50 

47 

52 

53 

50 

52 

62 

58 

34 

43.8 

toccoa 

MAX 

69 

72 

79 

76 

78 

62 

56 

59 

65 

52 

49 

63 

71 

75 

74 

68 

60 

62 

75 

69 

63 

69 

78 

73 

74 

70 

69 

67 

56 

70 

67.4 

MIN 

39 

39 

48 

54 

57 

33 

38 

48 

48 

25 

26 

29 

34 

44 

46 

45 

29 

32 

45 

47 

52 

46 

43 

52 

56 

59 

61 

52 

33 

32 

43.1 

WASHINGTON 

MAX 

59 

72 

72 

81 

80 

79 

68 

63 

74 

54 

54 

60 

62 

71 

75 

73 

59 

61 

73 

76 

75 

70 

72 

76 

78 

77 

79 

79 

66 

69 

70.3 

*          •  * 

MIN 

43 

32 

37 

48 

52 

34 

35 

4  1 

28 

24 

24 

26 

35 

35 

49 

46 

30 

30 

35 

40 

38 

51 

46 

46 

50 

59 

63 

61 

40 

40 

40.7 

WEST  central 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 

MIN 

C4RR0LLT0N 

MAX 

72 

7J 

79 

79 

74 

68 

64 

63 

63 

53 

54 

64 

7; 

72 

69 

66 

63 

67 

75 

67 

66 

73 

66 

67 

76 

75 

76 

73 

54 

67 

68.5 

MIN 

37 

33 

46 

46 

54 

34 

33 

51 

50 

28 

24 

24 

28 

34 

43 

44 

28 

29 

34 

37 

51 

42 

46 

53 

60 

60 

68 

42 

30 

28 

40.6 

COLUXB'JS  H50  AP 

MAX 

71 

76 

78 

80 

75 

66 

63 

70 

70 

56 

57 

65 

73 

74 

75 

68 

66 

70 

75 

75 

71 

72 

73 

75 

60 

80 

61 

71 

59 

67 

71.1 

MIN 

42 

41 

52 

51 

49 

40 

43 

59 

45 

34 

34 

31 

37 

46 

50 

42 

38 

44 

45 

51 

57 

56 

56 

57 

63 

64 

70 

44 

36 

32 

47.0 

EXPEM-IENT 

MAX 

60 

71 

74 

79 

60 

73 

64 

67 

65 

63 

54 

54 

64 

73 

73 

7-! 

64 

64 

68 

75 

75 

68 

71 

75 

76 

76 

78 

80 

64 

65 

69.5 

MIN 

42 

45 

55 

55 

60 

34 

39 

45 

58 

28 

27 

32 

37 

52 

53 

49 

34 

40 

42 

44 

53 

54 

51 

57 

60 

60 

66 

54 

34 

32 

46.4 

S*«  R«lM«Dce  NolvB  roUowtng  SltUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1973 


Station 

Day  ol  Month 

I 

2 

3 

4 

S  1  6 

 L 

8  1 

9 

10  1 

11 

13 

u 

15 

1 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  I  31 

1 

• 

> 

CREENVILLE  ?.  NNh 

MAX 
MIN 

li  GRANGE 

MAX 

MIN 

71 

76 

78 

80 
48 

75 
48 

69 
36 

60 

65 

65 

60 

55 

65 

75 

75 

70 

69 

62 
3 1 

72 
3  3 

74 

70 
42 

71 
4  2 

72 

70 
SO 

75 

77 

79 
54 

75 
69 

73 
56 

60 
32 

65 
2  8 

70.1 
41.9 

^4RS-l4l.LVILLE 

MAX 
MIN 

NEWNtN 

MAX 

MIN 

SUNNVSIDE 

MAX 
MIN 

72 
42 

75 

60 
33 

81 
56 

77 
60 

64 
32 

56 
39 

62 
5  3 

64 

5  ^ 

55 
27 

55 
2  8 

64 

72 
37 

75 

74 

65 

62 

67 

77 

66 

67 

72 

75 

77 

77 

78 

63 

61 

72 

57 

67 

69,5 

TALBOTTON  1  NE 

MAX 
MIN 

76 
37 

77 
33 

112 
40 

83 
47 

78 
57 

72 
34 

67 

35 

72 
49 

70 
51 

62 
30 

63 
23 

69 
24 

76 
31 

78 
40 

80 
44 

73 
49 

70 
3! 

73 
33 

77 
39 

76 
41 

73 
54 

75 
49 

76 
47 

61 
54 

60 
63 

62 
59 

84 
66 

74 
56 

62 
29 

68 
28 

74.4 
42.3 

TALLAPnOSA  2  N 

MAX 
MIN 

71 
33 

74 
31 

79 
45 

77 
47 

72 
57 

64 

30 

60 
32 

64 
51 

64 

51 

59 
27 

55 
22 

65 
24 

72 
26 

73 
33 

72 
43 

70 
42 

63 
26 

66 
28 

73 
32 

69 
36 

68 

52 

72 
40 

74 
43 

73 
54 

73 
62 

77 
59 

78 
66 

73 
50 

69 
26 

66 
24 

69,6 
39,9 

ThDMASTON  2  S 

MAX 

MIN 

76 
"il 

76 
39 

83 
46 

82 
42 

77 
46 

73 
39 

63 
37 

68 

55 

69 
58 

62 
32 

62 
34 

67 
28 

76 
34 

76 
42 

75 
46 

71 
50 

68 
38 

80 
35 

72 
43 

68 
54 

72 
55 

79 
50 

76 
51 

75 
50 

81 
54 

63 
65 

76 
56 

60 
35 

71 
30 

73,1 
44.3 

■^EST  POINT 

•  « 

• 

MAX 

MIN 

70 

76 

78 

82 
43 

80 
58 

80 
39 

66 

60 

68 

60 

56 

62 

66 

75 
35 

75 

75 

66 
33 

65 
3 1 

70 
42 

75 
42 

70 

75 

72 
5 1 

72 
56 

73 

90 
60 

82 
60 

60 
59 

69 

60 

71.5 
42.6 

CENTRAL 

05 

'KEY 

MAX 
MIN 

73 
A5 

79 
40 

83 
43 

84 

78 
40 

76 
59 

75 
66 

69 

29 

67 
3 1 

If 
38 

79 
45 

75 
59 

68 
40 

77 

77 
47 

76 
50 

78 
56 

50 

84 

63 
61 

61 
40 

69 
30 

75.5 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

69 

76 

79 

82 
52 

75 
61 

66 
35 

58 

61 

64 

52 

53 

63 

77 

75 

76 

66 

63 

65 

75 

70 

65 

72 

74 

76 

76 

77 
62 

62 
64 

71 
50 

55 

67 

69.3 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

73 

74 

79 
37 

82 
46 

65 
53 

79 
37 

68 

72 

74 

72 

55 
26 

57 

62 

75 

78 

79 

74 

67 

75 

78 

77 

72 

72 

76 

80 

78 

65 

63 

69 

59 

73.7 

EAST1AN  1  w 

MAX 
MIN 

FORSVTH  1  S 

MAX 
MIN 

74 
39 

79 
39 

80 

62 
56 

78 
58 

74 
37 

74 
34 

70 

68 

65 
30 

65 

63 
25 

64 

65 
34 

76 

73 
5 1 

71 
36 

70 
36 

7B 
39 

73 

72 

70 

78 
5o 

76 

78 
52 

65 
63 

61 
59 

65 
5  3 

57 

65 

72.4 

HAWKINSVULE 

MAX 
MIN 

7? 

78 

82 

81 
49 

85 
56 

81 
41 

70 

73 

77 

76 

72 

77 
36 

61 

60 

78 

70 

78 

80 

76 

63 

61 

60 

85 

65 

73 

62 

77.7 

IRMIMTLIN   <.  WNH 

MAX 
MIN 

*3 

42 

5 1 

46 

52 

39 

41 

55 

45 

32 

28 

29 

43 

49 

50 

53 

35 

41 

45 

77 
54 

72 
55 

73 
56 

73 
53 

60 
44 

60 
57 

61 
58 

87 
63 

81 
62 

67 
35 

68 
32 

46.3 

lACON   WSD  4P 

MAX 
MIN 

75 

78 

83 

84 
51 

79 
50 

67 
40 

68 

72 

73 

56 

57 

65 

74 

77 

79 

72 

67 

73 

79 

74 

71 

72 

76 

61 

60 

65 

84 

73 

59 

68 

73.4 
45.7 

MI  llEDGE V 1  LIE 

MAX 
MIN 

61 
40 

73 
35 

77 
36 

62 
45 

62 
51 

79 
36 

65 
35 

67 
41 

66 
52 

72 
32 

53 
28 

55 
24 

65 
26 

74 
30 

77 
40 

75 
47 

70 
34 

65 
33 

73 
40 

77 
41 

74 
43 

70 
54 

72 
47 

72 
46 

79 

50 

80 
58 

62 
63 

82 
64 

68 
36 

57 
28 

71.5 
41.2 

M0NTIC5LL0 

MAX 

SANdtRSvlLLE 

MAX 
MIN 

72 
*2 

77 
36 

SO 
47 

81 
53 

77 
60 

70 
37 

68 
37 

66 
55 

73 
53 

59 
31 

52 
27 

63 
24 

72 
33 

77 
42 

75 
46 

72 
55 

63 
35 

74 
35 

76 
42 

72 
44 

71 
55 

69 
49 

74 
46 

77 
46 

77 
52 

82 
64 

60 
64 

71 
60 

63 
38 

65 
26 

71,6 
44.5 

5IL0AM 

•  * 

* 

MAX 
MIN 

70 
4 1 

77 
43 

81 

63 
56 

78 
61 

72 
36 

62 
40 

68 
54 

70 
53 

53 
28 

55 
25 

64 
27 

73 

76 
48 

72 
5 1 

69 
50 

65 
36 

70 
35 

78 
42 

75 

69 
54 

71 
5  3 

77 

78 

79 

79 
63 

79 
63 

71 

65 

67 

71.5 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 
MIN 

62 
43 

73 

34 

78 
35 

62 

50 

61 
46 

61 
37 

65 
34 

66 
40 

65 
51 

74 
32 

53 
23 

54 
21 

63 
24 

74 
32 

78 
46 

77 

50 

72 
33 

64 

28 

71 
41 

78 
41 

78 
47 

71 
5 1 

74 
48 

75 

46 

80 
50 

78 
60 

81 
57 

80 
60 

68 
36 

57 
26 

71.8 

AUGUSTA   nSC  AP 

MAX 
MIN 

73 
43 

76 
35 

81 
4? 

81 
46 

81 
53 

63 
37 

67 
33 

65 

52 

75 

52 
28 

53 
24 

62 
23 

73 
27 

77 
37 

76 
43 

73 
43 

64 
32 

72 
30 

77 

4  2 

77 

75 
53 

76 

73 

81 

79 

82 
60 

91 
55 

66 

68 

66 

71.9 

■IROOKUET   1  a 

MAX 
MIN 

71 
48 

78 

40 

82 
46 

63 

51 

76 
59 

72 
44 

67 
36 

70 
56 

75 
61 

66 
37 

55 
29 

64 
33 

74 

33 

76 
47 

78 
52 

75 
59 

65 
41 

77 
45 

75 
55 

78 
49 

79 
59 

75 
57 

78 
52 

80 
50 

83 
57 

64 
64 

63 
61 

83 
59 

62 

67 

74.5 

LOUISVILLE   3  S 

MAX 
MIN 

72 

79 
37 

9(1 

69 
54 

62 
61 

78 
41 

69 
35 

76 

73 
6 1 

70 

57 

63 
2  5 

71 

77 

77 
50 

75 

72 

75 

77 

77 

75 

71 

79 

80 

79 

62 

80 

79 

65 
38 

71 
3  \ 

75.4 
45.4 

METTER 

MAX 
MIN 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

73 
44 

78 

81 

63 

79 
56 

79 
38 

32 

68 
5  1 

74 
61 

69 
32 

26 

66 
34 

73 
52 

77 
55 

74 
53 

76 

78 

76 

6 1 

81 
60 

74 

62 

66 

MlLLtN  «  N 

MAX 
MIN 

73 
45 

77 
32 

79 
45 

81 
48 

80 
49 

82 
50 

70 
33 

69 
53 

75 
60 

64 
31 

55 
20 

64 

20 

7! 
28 

76 
36 

78 
4  1 

75 
57 

65 
28 

76 
32 

76 
5 1 

77 

79 

76 

78 

63 

82 

84 

64 

77 

62 

66 

74.8 
42.6 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

SWAINSPORO 

MAX 
MIN 

81 
39 

81 
49 

82 
46 

76 

74 

69 
40 

70 
57 

71 
60 

68 
35 

56 
26 

66 
27 

74 
36 

60 
44 

61 
50 

79 
61 

7J 
40 

76 
42 

76 
52 

75 
56 

72 
55 

70 
54 

79 
46 

60 
46 

81 
45 

80 
58 

79 
55 

72 
57 

62 
38 

67 
30 

74.2 
46.6 

KARRENTON 

MAX 
MIN 

62 
45 

70 
39 

74 
39 

77 
47 

60 
46 

7b 
40 

62 
36 

66 
39 

64 

53 

70 
30 

57 
28 

30 
26 

60 
26 

71 
33 

74 
42 

75 
43 

70 
38 

63 
36 

70 
37 

76 
44 

77 
50 

70 
53 

72 
47 

76 
46 

78 
47 

77 
58 

90 
60 

61 
61 

67 
37 

56 
29 

70.1 
42.0 

WAVNtS'iDRO  2  NE 
•  • 

MAX 
MIN 

68 
43 

76 
36 

76 
37 

83 
45 

82 
45 

83 
39 

66 
32 

64 
37 

69 
56 

77 
35 

52 
26 

34 
22 

65 
25 

77 
33 

81 
42 

76 
50 

75 
30 

66 
38 

75 

79 

72 

80 

79 

76 

82 

61 

93 

61 

69 
39 

60 
29 

73.6 

SOUTHWEST 

07 

ALBArjy  3  SE 

MA)>. 
MIN 

71 
44 

75 
40 

90 
40 

64 
55 

63 
60 

74 
44 

70 
45 

75 
50 

81 

60 

77 
38 

57 
35 

59 
32 

7< 
39 

77 
39 

77 
44 

80 
51 

74 

38 

70 
38 

76 
49 

78 
50 

61 
58 

77 
56 

73 
57 

73 
53 

80 
62 

SO 
67 

93 
65 

64 

69 

69 
38 

58 
31 

74.9 
47.9 

5«*  R«I*r«Dc«  Notes  Following  St«tlen  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


MnVEWBtR  1?73 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

'!' 

9 

10 

II 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 
MIN 

73 
45 

78 

40 

71 
40 

83 
54 

75 
56 

70 
40 

74 
39 

76 
55 

74 
61 

66 

33 

56 

31 

67 

31 

74 
3P 

76 
43 

78 
50 

72 
52 

67 
37 

75 
39 

77 
46 

78 
50 

72 
57 

72 
56 

70 
62 

77 
56 

60 
66 

83 
67 

82 
68 

76 
57 

61 
36 

63 

31 

73.2 
46.1 

BAINiiRIDCE 

MAX 
MIN 

75 
48 

81 
40 

83 
58 

84 
61 

76 
61 

73 
46 

83 
47 

63 
61 

79 
63 

72 
40 

63 
32 

72 
35 

7t 
41 

79 
43 

81 
50 

78 
64 

72 
34 

73 
48 

77 
48 

83 
52 

78 
58 

70 
56 

80 
59 

76 
69 

80 
62 

84 
69 

84 

70 

79 
60 

65 
38 

67 
31 

77.0 
51.2 

I1L4K6LV 

MAX 
MIN 

69 

*A 

74 
43 

80 
43 

82 
54 

82 
63 

71 
43 

70 
43 

71 
47 

81 
59 

74 
36 

54 
34 

60 
34 

70 
36 

76 
42 

78 
46 

79 
54 

71 
37 

69 

37 

69 

46 

76 
46 

78 
55 

73 
59 

68 
59 

75 
60 

74 
60 

82 
63 

85 
66 

6? 

36 

58 

33 

73.5 
47.5 

CAMILLA 

MAX 
MIN 

70 
*S 

76 
41 

82 
52 

81 
60 

75 
60 

69 
45 

73 
49 

80 
49 

75 
62 

71 
39 

59 
33 

67 
34 

7' 
42 

7! 
45 

76 
50 

74 
61 

69 
37 

76 
51 

74 
49 

81 
53 

78 
58 

70 
56 

72 
58 

77 
55 

80 
59 

82 
67 

82 
66 

74 
57 

61 
37 

63 
30 

73.9 
50.0 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

70 
4A 

73 
39 

44 

85 
60 

74 
44 

71 
46 

72 
52 

82 
61 

79 

60 
32 

61 

35 

69 

se 

74 
44 

76 
46 

80 
61 

75 
34 

77 
43 

73 
45 

76 
47 

81 
62 

77 
58 

70 
58 

79 
59 

81 
63 

82 
67 

84 
66 

83 
60 

72 
36 

60 
30 

74.9 
49.2 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

74 
44 

77 
42 

SI 
52 

82 
58 

78 
62 

71 
41 

69 
45 

76 
57 

77 
65 

66 
34 

57 
31 

66 
33 

76 
41 

73 
46 

76 
51 

75 
5! 

68 
37 

73 
44 

76 
43 

76 
53 

76 
55 

69 
57 

73 
60 

77 
57 

61 
56 

82 
60 

82 
59 

76 
57 

61 
35 

67 
31 

73.9 
48.7 

FDRT  GAINES 

MAX 
MIN 

70 
45 

76 
42 

79 
55 

78 
62 

74 
63 

69 
41 

69 
45 

78 
47 

79 
59 

75 
34 

57 
31 

65 
32 

73 
4? 

76 
43 

77 
45 

69 
5! 

66 
36 

68 
44 

74 
46 

77 
51 

75 
56 

63 
59 

72 
64 

74 
59 

,•9 
52 

80 
66 

80 
68 

78 
69 

60 
36 

63 
36 

72.6 
49.  1 

LUMPKIN  2  5E 

MAX 
MIN 

76 
45 

79 

41 

83 
42 

84 
55 

75 
53 

70 
34 

66 
36 

76 
52 

74 
59 

63 
31 

58 
26 

69 

25 

77 

41. 

75 
49 

76 
45 

73 
48 

72 
37 

74 
39 

77 
39 

78 
50 

73 
53 

72 
56 

75 
58 

78 
60 

82 
60 

83 
61 

83 
66 

79 
54 

58 
39 

68 
25 

74.3 
45.9 

MORGAN  1  M 

MAX 
MIN 

70 
45 

77 
50 

76 
50 

72 

7  2 
46 

77 
49 

79 
53 

78 

73 

69 

77 

74 

76 
40 

78 
51 

75 
42 

76 
54 

78 
40 

79 
55 

76 
51 

77 
53 

76 
54 

77 
56 

78 
64 

8  1 

61 

82 
60 

64 
3! 

75.7 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
42 

74 

40 

77 
48 

Bl 
53 

82 
60 

74 
39 

66 
42 

70 
48 

75 
59 

72 
33 

54 
30 

56 
31 

67 
35 

74 
42 

74 
49 

78 
52 

69 

40 

66 
41 

74 
44 

75 
46 

79 
56 

70 
57 

68 
52 

77 
53 

78 

64 

80 
66 

80 
67 

82 
62 

70 
35 

56 
30 

72.2 
46.9 

THOMASVILLE  SE 

«          *  • 

MAX 

MIN 

BO 
34 

60 
36 

85 

57 

88 
58 

79 
56 

73 
45 

82 
43 

80 
59 

82 
60 

72 
37 

6! 

30 

73 
35 

8^ 
42 

79 
45 

80 
45 

80 
65 

77 
34 

78 
48 

78 
48 

81 

50 

80 
57 

78 
55 

79 
56 

78 
53 

84 
56 

77 
60 

75 

7! 

38 

76.5 
48.4 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  Exp  STATION 

MAX 

MIN 

74 
40 

79 
42 

82 
48 

82 
56 

81 
55 

79 
46 

74 
45 

79 
60 

76 
62 

70 
48 

62 
54 

72 
29 

77 
36 

77 
42 

78 
52 

77 

62 

71 
39 

77 
49 

78 
50 

79 
51 

80 
52 

81 
54 

62 
56 

84 
60 

84 
59 

65 
68 

84 
66 

80 
63 

69 
39 

71 
30 

77.5 
49.8 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

78 
56 

72 
41 

80 
51 

80 
57 

82 
63 

75 
44 

76 
46 

78 
50 

77 
52 

80 
46 

62 
40 

64 
42 

72 
42 

7! 
43 

76 
50 

78 
51 

72 
37 

68 
42 

76 
48 

75 
50 

78 
53 

76 
51 

71 
54 

68 
51 

77 
55 

7! 
54 

62 
60 

82 
64 

72 
36 

66 
32 

74.6 
48.8 

CDROELE 

MAX 
MIN 

72 
43 

76 
38 

78 
45 

77 
56 

76 
57 

72 
42 

72 
42 

78 
56 

75 
66 

66 
32 

57 
33 

65 
34 

74 
37 

74 
42 

78 
48 

75 
54 

66 
33 

78 
46 

76 
43 

78 
50 

76 
57 

72 
5! 

69 
53 

79 
60 

m 

57 

32 
67 

63 
66 

79 
62 

65 
34 

64 
29 

73.9 
47,6 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 
MIN 

72 
44 

74 
38 

78 
40 

81 
46 

84 

52 

61 
46 

67 
43 

75 
43 

79 
59 

78 
38 

59 
35 

52 
33 

Tl 
33 

77 
40 

79 
43 

79 
49 

77 
38 

76 
38 

77 
47 

75 
48 

77 
50 

ao 

56 

72 
55 

76 
54 

76 
56 

83 
60 

62 
65 

84 
66 

70 
39 

58 
31 

75.0 
46.2 

FITJGERALB 

MAX 
MIN 

73 
49 

81 
46 

82 
45 

83 
59 

79 
63 

73 
44 

73 
47 

76 
59 

76 
66 

71 
38 

59 
31 

66 
35 

77 
44 

77 
48 

79 
52 

75 

60 

70 
39 

77 
47 

77 
52 

77 
55 

78 
55 

73 
55 

74 
65 

81 
55 

80 
59 

85 
69 

63 
66 

79 
63 

66 
39 

69 
37 

75.8 
51.0 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

73 
48 

79 
36 

82 
46 

83 
54 

62 
57 

69 

50 

75 
47 

77 
60 

77 
64 

74 
40 

61 
31 

69 
36 

76 
40 

79 
42 

79 
47 

79 
61 

72 
35 

77 
5  1 

76 
57 

79 
51 

81 
64 

76 
57 

72 
57 

77 
54 

62 
56 

84 
66 

64 
57 

79 
61 

64 
40 

67 
31 

76.1 
50.1 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

73 
43 

72 
38 

72 
38 

81 
45 

82 
51 

79 
44 

65 

40 

74 
41 

77 
59 

77 
36 

54 

27 

58 
28 

66 
31 

74 
38 

76 
43 

77 
46 

74 
33 

67 
33 

72 
45 

75 
47 

73 
52 

64 

51 

85 
51 

84 
58 

69 
41 

56 
30 

73.0 
42.0 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

71 
48 

79 
39 

82 
51 

80 
60 

78 
57 

72 
44 

76 
45 

82 
53 

77 
56 

72 
38 

60 
30 

68 
35 

78 
39 

78 
43 

79 
49 

76 
56 

71 
36 

77 
48 

78 
48 

79 
53 

60 
57 

73 
56 

72 
54 

78 
53 

79 
63 

84 
68 

63 
65 

76 
61 

64 

36 

66 
31 

75.7 
48.7 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 

MIN 

73 
45 

79 
34 

8? 
43 

82 
53 

81 
53 

71 
43 

75 
40 

78 
56 

77 
60 

73 
36 

61 
29 

70 
32 

76 
3t 

70 
39 

44 

78 

72 
30 

77 
46 

79 
47 

60 
47 

80 
5S 

76 
54 

75 
51 

78 
50 

80 
52 

64 
65 

63 
55 

78 
59 

66 
37 

62 
25 

76.1 
45.4 

OUITMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

74 
47 

80 
38 

81 
37 

84 
44 

84 
56 

73 
46 

72 
44 

80 
52 

79 
54 

79 
40 

60 
31 

63 
36 

72 
41 

80 
41 

60 
48 

60 
44 

79 
37 

7 1 
44 

60 
48 

82 
47 

77 
53 

78 
57 

57 

80 
65 

6 1 
56 

80 
59 

85 
60 

84 
62 

72 
39 

65 
33 

77.1 
46.9 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

72 
48 

75 
43 

79 
53 

83 
55 

83 
60 

77 
45 

69 
48 

73 
53 

78 
60 

78 
38 

56 
33 

60 
37 

71 

76 
47 

76 
53 

78 
50 

77 
40 

71 
43 

76 
49 

76 
53 

79 
54 

76 

56 

74 
56 

75 
63 

78 
53 

80 
63 

84 
67 

82 
64 

70 
37 

60 
32 

74.9 
49.5 

VALDUST4  3  E 

*          *  • 

MAX 
MIN 

73 
46 

78 
37 

81 
38 

81 
56 

81 
58 

71 
47 

77 
47 

77 
60 

77 
68 

70 
42 

57 
33 

70 
38 

76 
4  1 

77 
43 

79 
43 

79 
5 1 

66 

38 

77 
40 

77 
44 

80 
46 

77 
50 

77 
54 

74 
58 

78 
55 

82 
55 

64 
60 

83 
6 1 

74 
6'* 

64 
40 

67 
31 

75.5 
48.1 

SOUTHEAST  09 

ALMA    pAA  AP 

MAX 
MIN 

74 
50 

78 
39 

83 
47 

82 
52 

79 
62 

69 
49 

74 
46 

76 
60 

81 
65 

67 
40 

60 
33 

70 
35 

77 
40 

79 
43 

77 
49 

78 
59 

71 
40 

76 
50 

76 
56 

76 
54 

80 
60 

73 
59 

76 
58 

76 
57 

02 
58 

64 
66 

83 
60 

72 
59 

59 

37 

70 
30 

75.3 
50.5 

BLACkBEAPO  ISLAND 

MAX 
MIN 

72 
44 

74 
44 

75 
4! 

82 
54 

83 
55 

82 
54 

65 
54 

76 
59 

72 
60 

75 
44 

68 
43 

6'' 
46 

71 
46 

76 
50 

78 
53 

79 
50 

76 
57 

75 
57 

75 
58 

75 
60 

79 
56 

74 
55 

60 
57 

66 
36 

70 
32 

74.6 
50.9 

BRUNSWICK 

MAX 
MIH 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 
MIN 

71 
51 

74 
48 

ai 

56 

78 
58 

83 
65 

66 
57 

77 
55 

73 
61 

80 
56 

57 
4! 

56 
41 

64 
44 

70 
47 

76 
51 

78 
54 

79 
55 

65 
48 

75 
57 

74 
59 

76 
56 

80 
65 

77 
63 

73 
58 

69 
59 

79 
63 

80 
67 

79 
67 

83 
58 

58 
43 

67 
39 

73.3 
64.9 

FLEMING 

MAX 
MIN 

73 
47 

SO 
36 

81 
46 

83 
49 

79 
56 

76 
45 

67 
40 

72 

75 
62 

71 
38 

59 
30 

69 
33 

74 
37 

78 
43 

78 
46 

77 
61 

67 
38 

75 
48 

76 
58 

77 
48 

80 
56 

75 
61 

80 
52 

80 
53 

62 
62 

85 
59 

83 
59 

78 
66 

68 
41 

66 
28 

75.5 
48.2 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

80 
42 

82 
42 

82 
51 

84 

57 

83 
59 

78 
57 

79 
42 

79 
61 

80 
61 

73 
44 

61 
35 

71 
40 

7S 
44 

79 
47 

61 
48 

80 
60 

73 
50 

78 
40 

78 
60 

80 
53 

85 
60 

81 
57 

76 
59 

57 

6! 

65 
59 

80 
59 

68 
42 

69 
31 

78.1 
50.6 

FQPT  STEWART 

MAX 
MIN 

73 

50 

80 
41 

82 
42 

83 
42 

60 
52 

74 
42 

70 
42 

74 
60 

76 
64 

70 
39 

57 
35 

67 
36 

75 
37 

78 
36 

77 
51 

78 
62 

71 
45 

7! 
46 

7! 
57 

77 
48 

81 
68 

74 
60 

79 
53 

79 
52 

83 
62 

65 
5? 

82 
51 

76 
62 

66 
42 

66 
32 

75.6 
48.4 

OLENNVIlLE 

MAX 
MIN 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

81 
38 

81 
4! 

64 
50 

80 
58 

76 
48 

78 
43 

75 
57 

78 
57 

77 
40 

58 
31 

69 
33 

77 
38 

78 
41 

80 
47 

77 
59 

75 
39 

76 
49 

73 
60 

78 
49 

63 
55 

73 
60 

79 
57 

78 
55 

84 
68 

85 
62 

84 
69 

79 
62 

66 
38 

67 
30 

76.9 
,8.9 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

73 
41 

80 
39 

91 
49 

82 
52 

83 
62 

76 
52 

75 
46 

75 
60 

79 
59 

79 
41 

58 
34 

70 
36 

7t 
41 

77 
43 

79 
48 

78 
60 

72 
39 

77 
50 

75 
61 

79 
52 

62 
61 

74 
58 

73 
58 

77 
56 

83 
62 

84 
56 

84 
58 

79 
66 

67 
41 

70 
33 

76.6 
50.5 

sapelo  island 

MAX 
MIN 

74 
53 

72 
47 

80 
53 

80 
51 

82 
56 

76 
54 

73 
57 

73 
54 

80 
53 

78 
43 

64 
41 

63 
43 

76 
47 

75 

47 

77 
54 

76 
58 

79 
50 

78 
49 

74 
61 

74 
52 

76 
53 

76 
60 

79 
60 

79 
57 

73 
69 

77 
69 

60 
50 

60 

70 

68 
34 

75.6 
52.3 

SAVANNAH  USOA   PL  CRDN 

MAX 
MIN 

73 
48 

78 
37 

80 
48 

82 
51 

76 
55 

75 
43 

74 
37 

74 
54 

77 
59 

68 
32 

67 
31 

66 
34 

75 
37 

75 
46 

77 
47 

79 
58 

70 
40 

75 
46 

76 
58 

80 
57 

82 
59 

77 
62 

80 
55 

77 
53 

80 
60 

84 
62 

83 
57 

76 
62 

66 
40 

62 
27 

75.5 
48.5 

S««  R«l«r«Dc*  Nol«i  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


GESKCIA 


Day  ol  Monlh 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    2S    29    30  31 


sivtNNiH  wsa  ap 
Savannah  seach 
surrency  2  nnm 
wavcross  <>  ne 


8«   e;  )<• 


72  77 
56  J2 


72  70  77 
*7     55  53 


70     78  78 


53  56 
37  32 


75  70  74 
<i4     49  41 


78  68  61 
41     35  36 


3i     42  48 


64 

42 


77  67  71 
56     33  46 


61  83 
50  59 


63 
39 


78     8!  85 


58     40  29 


73.9 
49.2 


75.0 
52.7 


74.9 
46,1 


77.4 
49,8 


S««  R«I«T*BC*  NoU*  r«Uowljig  SuUon  tildes 
-  9  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 

GEORGIA 
NOVEMBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humi 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

11 

Resultant 
Speed 

o 
o> 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

.50-. 99 

o. 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

in 

1-  0 

?  ?;  « 

Result 
Direct 

Avera 

Paste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
o 

.10-.4 

1.00- 

Total 

Averc 
sky  cc 
sunris 

ATHENS  WSO  fiP 

25 

2.8 

6.7 

29  +  + 

26 

21 

84 

91 

52 

67 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 

4.5 

ATLANTA  WSO  AP 

25 

2.2 

8.B 

31 

NW 

28 

80 

86 

55 

66 

3 

5 

4 

0 

1 

0 

13 

70 

5.0 

AUGUSTA  WSO  AP 

26 

1.5 

5.7 

35++ 

30 

21 

84 

90 

47 

69 

7 

0 

3 

0 

0 

0 

10 

4.3 

COLUMBUS  WSn  AP 

5 

0.5 

6.3 

37++ 

31 

21 

91 

95 

61 

79 

4 

4 

3 

0 

2 

0 

13 

5.0 

MACON  WSn  AP 

25 

1.0 

6.3 

51 

NW 

21 

84 

88 

50 

65 

2 

4 

2 

2 

0 

0 

10 

67 

4.5 

ROME  WSO  AP 

0 

5 

1 

4 

0 

0 

10 

SAVANNAH  WSn  AP 

28 

1.1 

7.2 

25 

NW 

21 

B4 

87 

51 

73 

4 

0 

1 

1 

0 

0 

6 

67 

4.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  10  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CE0R5I4 

 NOVEHfcEB  1973 


t 

a 

Day  of  month 

O 

S  t  d  t  iOQ 

« 

Q 

(INI 

Tim' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

2 

41 

< 

CALH3UN   EXP  STATION 

MAX 

MIN 

59 

58 

56 

59 

61 

M 

60 

59 

59 

57 

54 

S3 

53 

52 

53 

55 

56 

55 

55 

55 

56 

55 

56 

59 

59 

60 

62 

64 

58 

54 

57.2 

6«PE>II'<6NT 

2 

MAX 
KIN 

6J 
52 

76 
52 

78 
51 

83 
51 

65 
65 

78 
52 

77 
49 

62 
55 

65 
60 

72 
46 

65 
44 

65 
44 

66 
48 

73 
46 

74 
56 

72 
55 

70 
47 

66 
50 

66 
51 

74 
49 

65 
55 

66 
61 

73 
59 

7? 
61 

73 
64 

76 
66 

74 
67 

78 
65 

69 
46 

63 
44 

71.7 
53.7 

4 

MAX 
MIN 

59 
54 

71 
54 

74 
54 

78 
54 

76 
67 

74 
55 

73 
54 

61 

57 

64 
61 

70 
48 

63 
47 

62 

47 

64 
47 

66 
47 

69 
57 

66 
57 

67 
49 

64 
52 

65 

53 

69 
54 

63 
57 

64 
61 

70 
6U 

72 
60 

70 
63 

72 
66 

72 
67 

74 
66 

66 
49 

61 
47 

66.2 
55.5 

e 

MAX 
MIN 

60 
58 

66 
58 

68 
58 

70 
58 

72 
68 

71 
62 

67 
60 

62 
61 

64 
62 

66 
55 

60 
52 

59 
53 

60 
52 

63 
53 

65 
58 

63 
60 

64 

55 

61 
54 

60 
57 

65 
56 

63 
58 

62 
61 

65 
62 

67 
61 

66 
62 

67 
66 

68 
66 

69 

67 

67 
56 

59 
53 

64.6 
58.7 

HiUMSSVlLLE 

* 

MAX 
MIN 

6<i 
SB 

72 
56 

73 
51 

76 
59 

75 
66 

74 
61 

73 
59 

69 
58 

72 
64 

79 
56 

- 

59 
49 

61 
50 

69 
54 

70 
55 

71 
56 

66 
56 

68 
54 

69 
52 

68 
51 

■ 

72 
62 

73 
64 

71 
67 

75 

61 

79 
66 

75 
54 

60 
48 

70.5 
57.2 

HDKERVILLE  3  HSW 

<• 

MAX 

70 
60 

73 
59 

74 
59 

76 
62 

76 
68 

76 
65 

75 
63 

73 
63 

74 
66 

75 
61 

69 
57 

68 
56 

69 
56 

70 
58 

71 
59 

72 
62 

76 
60 

71 
59 

71 
56 

73 
65 

72 
63 

74 
66 

74 

67 

70 
66 

73 
66 

74 
68 

76 
67 

75 
66 

70 
59 

65 
54 

72.5 
62.1 

MIOUULE    EXP.  ST4TI0N 

i, 

MIN 

60 

59 

6? 
60 

57 

7Q 

66 

62 

59 

56 

62 

56 

58 
54 

51 

51 

53 

58 

63 

■ 

64 

60 

61 

60 

■ 

66 

65 

6! 

69 

69 
69 

69 
56 

55 

65.7 
60.0 

Plains  sw  ca  exp  sta 

<> 

MAX 
MU 

67 
58 

74 
59 

76 
58 

79 
63 

80 
64 

75 

60 

75 
60 

72 
61 

75 
66 

74 

53 

64 

50 

63 
50 

68 
49 

72 
54 

71 
56 

74 
61 

72 
54 

68 
!4 

70 
56 

73 
59 

73 
61 

70 
67 

71 

65 

77 
65 

78 
64 

75 
69 

77 
73 

79 
72 

72 
54 

63 
51 

72.6 
59.6 

TIFT3N  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

71 
56 

79 
53 

80 
53 

79 
59 

83 
64 

76 

57 

81 
57 

75 
59 

78 
64 

77 
53 

76 
49 

76 
48 

60 
49 

80 
53 

76 
55 

75 
56 

77 
50 

73 
49 

71 
56 

81 
56 

76 
61 

73 
62 

76 
61 

77 
61 

60 
61 

75 
64 

83 
66 

SO 
66 

74 
50 

66 
46 

76.9 
56.7 

MAX 
MIN 

72 
61 

78 
60 

78 
60 

78 
64 

61 
68 

77 
63 

79 
64 

75 
64 

79 
68 

77 
60 

76 
56 

74 
56 

78 
58 

78 
60 

75 
58 

74 

62 

76 

57 

73 
57 

71 
60 

79 
62 

75 
65 

73 
66 

75 
66 

75 
65 

78 
65 

75 
67 

82 
71 

60 
72 

75 
58 

66 
54 

76.1 
62.2 

i 

MAX 
MIN 

69 
63 

73 
63 

73 
63 

73 
64 

7o 
69 

75 
66 

73 
65 

72 
67 

75 
70 

74 
65 

71 
61 

68 
60 

70 
61 

71 
62 

69 
62 

68 
63 

71 
62 

67 
61 

67 
62 

70 
60 

70 
65 

70 
66 

72 
66 

71 
65 

71 
66 

72 
66 

75 

70 

76 
70 

73 
62 

66 
56 

71.4 
64.2 

S«o  Rolorenc*  Nolcs  Following  SUIIon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


GEORCU 

NOVEMBER  1973 


Day 

OI  Month 

StaUon 

i2  °< 

1 

2 

3 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 



17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTHWEST  01 

ALLATD0N4  D4H  2 

EVAP 

.02 

.05 

* 

* 

.15 

.08 

.09 

.00 

,00 

* 

* 

« 

.20 

.05 

.05 

.05 

* 

.18 

.06 

.06 

♦ 

.02 

* 

# 

.33 

.13 

.07 

.11 

- 

1.768 

WIND 

42 

30 

• 

* 

38 

47 

21 

11 

18 

* 

* 

134 

32 

24 

10 

37 

* 

« 

106 

26 

107 

* 

54 

* 

* 

87 

38 

40 

60 

42 

1004 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.02 

.10 

.08 

.10 

.08 

.14 

.06 

. 

.10 

.11 

.11 

.00 

.16 

.07 

* 

* 

.11 

.09 

.15 

.05 

.01 

.09 

.01 

* 

.11 

* 

.22 

. 

.05 

2.168 

WIND 

13 

14 

8 

3 

35 

76 

1 

1 

55 

82 

18 

4 

8 

14 

23 

55 

19 

4 

6 

34 

60 

3 

4 

74 

6 

48 

65 

86 

56 

2 

898 

MAX 

67 

67 

70 

75 

75 

63 

57 

56 

60 

57 

54 

97 

60 

66 

67 

67 

60 

61 

66 

65 

65 

65 

67 

67 

67 

71 

72 

69 

58 

53 

64.1 

MIN 

43 

45 

52 

58 

63 

40 

44 

49 

54 

36 

37 

38 

40 

41 

51 

49 

40 

41 

48 

50 

58 

57 

52 

60 

65 

62 

67 

56 

40 

39 

49.2 

*       •  « 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE  FM 

EVAP 

,11 

.09 

.12 

.11 

.12 

.20 

* 

« 

.14 

.20 

* 

* 

.23 

.09 

.11 

.14 

.20 

.06 

.07 

.12 

.19 

.03 

.10 

,08 

.04 

.01 

.13 

.24 

.22 

.  1 1 

3.25 

WIND 

10 

11 

6 

2 

16 

14 

1 

Oi  35 

24 

16 

5 

10 

12 

27 

51 

16 

3 

5 

23 

34 

0 

2 

1 

25 

6 

28 

124 

105 

51 

664 

MAX 

68 

71 

76 

78 

77 

74 

62 

63 

70 

65 

55 

60 

67 

71 

72 

69 

62 

57 

72 

70 

66 

69 

70 

74 

73 

74 

76 

76 

62 

60 

68.6 

MIN 

44 

44 

52 

53 

63 

42 

45 

47 

98 

39 

36 

38 

40 

48 

52 

52 

39 

39 

43 

90 

58 

68 

52 

54 

61 

64 

66 

62 

39 

40 

49.2 

*       •  • 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

EVAP 

.06 

.11 

.17 

.13 

.11 

.10 

.11 

.05 

.07 

.17 

.11 

.07 

.11 

.11 

.11 

.  10 

.  15 

.13 

.04 

.10 

.06 

.11 

.09 

.06 

.16 

.00 

.13 

.26 

,13 

.13 

3.26 

WIND 

92 

15 

60 

35 

35 

60 

35 

20 

55 

65 

35 

15 

18 

45 

45 

50 

55 

20 

15 

110 

50 

15 

30 

65 

126 

135 

170 

104 

46 

1702 

MAX 

55 

67 

75 

76 

76 

61 

54 

62 

67 

54 

52 

57 

63 

67 

67 

65 

68 

57 

66 

63 

63 

65 

69 

66 

72 

73 

76 

64 

52 

1  64.6 

MIN 

46 

49 

- 

58 

58 

41 

41 

46 

54 

39 

38 

38 

37 

44 

57 

93 

39 

42 

46 

47 

51 

56 

56 

57 

60 

65 

65 

61 

39 

38 

49.0 

CENTRAL  05 

AILEV 

EVAP 

- 

.09 

- 

- 

- 

- 

- 

.06 

.05 

• 

.23 

.07 

.05 

* 

.16 

.13 

* 

* 

.29 

.06 

.03 

• 

* 

* 

* 

.33 

* 

.19 

.14 

.08 

2.448 

WIND 

8 

• 

9 

* 

30 

13 

16 

* 

23 

3 

6 

21 

26 

* 

* 

25 

18 

42 

* 

* 

* 

64 

* 

56 

48 

4 

4256 

*       «  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATICN 

EVAP 

.06 

.13 

.11 

.07 

.11 

.12 

.14 

.07 

.09 

.u 

.14 

.12 

.12 

.10 

* 

.11 

.  19 

.  12 

.05 

.11 

.08 

.17 

.04 

.04 

.07 

.06 

.15 

.11 

.14 

.11 

3.04 

WIND 

84 

17 

19 

14 

24 

57 

52 

27 

56 

82 

55 

49 

15 

20 

22 

77 

52 

54 

27 

41 

84 

51 

11 

34 

25 

99 

87 

126 

80 

50 

1491 

MAX 

66 

77 

79 

80 

82 

76 

11 

71 

77 

76 

63 

63 

70 

74 

73 

76 

77 

69 

71 

78 

77 

70 

73 

74 

78 

76 

83 

80 

72 

60 

73.6 

MIN 

48 

47 

47 

54 

61 

47 

47 

48 

60 

39 

37 

35 

39 

46 

49 

54 

40 

41 

49 

53 

57 

56 

57 

57 

56 

60 

66 

66 

39 

38 

49.7 

*       •  * 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 

.15 

.13 

.15 

.14 

.11 

.21 

.06 

.02 

.11 

.21 

.20 

.07 

.08 

.12 

.18 

.24 

.16 

.07 

.07 

.09 

.14 

.03 

.10 

.18 

.15 

.15 

.01 

.21 

.08 

3.74B 

WIND 

SO 

27 

30 

31 

79 

105 

34 

35 

U2 

125 

85 

18 

22 

49 

64 

100 

78 

75 

46 

54 

101 

46 

30 

30 

96 

85 

76 

123 

97 

11 

1943 

MAX 

75 

75 

78 

82 

76 

69 

63 

73 

72 

68 

63  1  64 

71 

74 

74 

73 

66 

70 

76 

73 

77 

74 

78 

77 

78 

79 

77 

70 

72 

61 

72.6 

MIN 

50 

47 

55 

56 

60 

46 

43 

55 

62 

38 

35 

37 

43 

50 

52 

58 

42 

43 

60 

53 

62 

60 

59 

54 

61 

63 

62 

65 

40 

37 

51.6 

f 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 

NOVEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OR^FRVFR 

\^  U  O  J-t  11  V  I_i  1 1 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOIIS) 

abbfville 

0010 

08 

WI  LCDX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS.   MARY  E.  CAMPBELL 

adairsville 

00<(1 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

ADEL  ?  S 

0053 

U8 

COOKE 

16 

31 

07 

£■3 

25 

240 

5P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

AILEY 

0090 

05 

nUN 1 bUncRY 

10 

32 

11 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E«  BOYD 

ALAPAHA   EXP  STATIDN 

0131 

08 

BERR I  EN 

16 

31 

21 

P3 

13 

290 

5P 

!P 

H 

ROV  E.  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

OUO 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATnaNA   DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

R4 

44 

975 

8A 

8A 

BA 

C 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA   FAA  aP 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA   5  SSW 

0219 

U2 

FULTON 

3 

34 

00 

64 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C,  CHAMBLEE 

ALPHARETTA   2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

C 

TEDDY  R.   WALKER/  SR. 

AMERICUS  «  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS  EXP  STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

C 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY. 

APPLING  1  NH 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

08 

T  1  1  D  Kl  C  n 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J,  WILLIAMS 

ATHENS   WSO  AP 

0*35 

nl 

CLARKE 

10 

33 

57 

P3 

19 

802 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  F 

O^'tl 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

31 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  BOLTON 

0^4* 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

C  HARL  IE  H  KEELING 

ATLANTA   WSTJ  AP 

R 

O'tSl 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

64 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSU  AP 

R 

0*95 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

145 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRIDGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

C 

H 

MRS.   MARY  E,  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1100 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BEAVEPDALE 

07*6 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

SA 

MRS.    H.    E.  WARMACK 

BELLVI LLE 

0787 

09 

EVANS 

11 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS   GRACE   F  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U.S.  FISH  £  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

0969 

02 

UNI  ON 

7 

34 

51 

fl3 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN,   EXP.  STA, 

BLAKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

F ANN  I N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P  «   B .   C  ARRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GARNFTT   H.  BARTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

D  J  1  1    1    n  Li 

BULLUCH 

11 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.    L.    CRDMLtY  JK, 

BRUNSW  ICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FEP.   AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

5P 

c 

H 

CITY   OF   BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

H4 

14 

625 

7A 

THOMAS  F.  MATHEWS 

CALHOUN   ExP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA,    EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES   L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

SA 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FR ANKL  I  N 

14 

34 

26 

H3 

14 

910 

7A 

c 

MRS   JANICE  E.  VOYLES 

carrollton 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

eA 

RUFUS  P,  DONALDSON 

CARTERSVll  LE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVlLLF   3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE    SPGS   h  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTDWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  H,  AYERS 

CHATSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS .    LOIS   J .  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE   L.  SILVER 

CLAYTON  1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

36 

33 

46 

.  1570 

8A 

MISS   MARY   LOU  SUTTON 

COLOUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

«4 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CUMMERCE    H  NNW 

2160 

02 

JACKSON 

1 C 

3  ^ 

1  5 

83 

29 

750 

'  A 

7  A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GfcuKGc    U.    WMI  1  lINO 

COOLIOGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C.    K,    ELLINGTON/  JR, 

cordele 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRIS"  CO.   POWER  COMM. 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

P3 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBPIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

P3 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK    L.  CHAPMAN 

CUMMInG  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

MILES  M,  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS.   AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

34 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

OAHLONEGA 

2475 

02 

1  1  1  M  D  L/  T  Kl 

L  U  n  r  Is  1  N 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRC.    IDF  w  unnDWARn 

DAHLONEGA  3  NNW 

247S 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7A 

c 

H 

L   DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTON 

2492 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

SA 

H 

MRS   ANNA  C  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

0! 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

257C 

01 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

OAWSONVILLE 

2576 

02 

DAWSON 

S 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.    THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN  1  wSW 

2716 

05 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.   C.  THOMPSON 

HOLES 

272£ 

\  OE 

(  WORTH 

6 

31 

4? 

63 

53 

256 

c 

MRS.    SARA   L.  HILL 
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DONALSQNV  I  L L E   1  S 

2736 

U7 

C  C  M  T  M  n  1  c 

5  E  M  1  NUL  E 

6 

3 1 

01 

94 

53 

135 

8  A 

RUBERI    P»  ARnblRUNb 

DuUGLaS   c  cSE 

2783 

08 

r  n  c  c  c  c 
L  U  p  r  1 1 

1 3 

3 1 

30 

82 

49 

212 

7  A 

7  A 

H 

inuMMV     C     DUTi   I  TDC 

douglasvi lle 

2791 

04 

r\    1  1  ^  1  AC 

JuUOL Ad 

3 

33 

45 

P4 

45 

1219 

8A 

1  PHMa    d  TunMDcriM 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1 1 

32 

3  5 

3  1 

43 

103 

8  A 

WARREN  W.  WYAiMT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

BA 

8A 

H 

WILIFQRO  P.  NALLEY 

ni  1 D 1  T  w  7 

U  U  D  L  i  rN  c 

28^»4 

05 

1  Al  IR  P  N 
L  A  u  r\  c  J 

10 

32 

32 

•ia 

54 

190 

C 

r  I  T  Y    IIP    nUR  L  T  N 

V>  1  1   '      U         1.'  W  □  L  1  'N 

cAbTnAN    1  W 

2966 

05 

n  n  n  r  c 

Q 
7 

a  5 
J  c 

1 2 

P  3 

12 

400 

Q  A 

o  A 

B  A 

H 

PA      cnoccTuv  PPIMM 

EDI  SON 

3028 

07 

r  A  1  un  1  iM 
C  A  L  nU  UN 

6 

3 1 

34 

84 

44 

305 

C 

IPCCC      1  MClJTriM 

CI   nCDTDM     1  kl 

t  L  D  c  KTuN    Z  N 

3060 

03 

C  1  Q  C  D  T 

0  8 

6  2 

52 

540 

5  P 

7  A 

A       n       MP  riATM 

E  L  L  I  J  A  Y 

3115 

02 

n  T  1  M  P  D 
\j  I  L  n  c  K 

1 2 

42 

84 

30 

1440 

7  A 

AlBDDn    p  nnv/CD 
ALrUKU    u«  UUVtK 

E  MBR  Y 

3147 

01 

D  A  1  M   n  T  M  P 

r AUL  U I Nu 

17 

33 

52 

ft4 

59 

1200 

8  A 

uTCC     iamcT    ai 1  pnnn 
rll5i    JANEI  ALUjUUU 

t  Xr  c  K I  ME  NT 

3271 

04 

C  D  A  1  HTM/" 

6 

33 

16 

34 

17 

925 

lOA 

lOA 

lOA 

GH 

M      He    Pa       pvD  QTATtpim 
U»     Up    0A«     CAr,  jIAIlUN 

CATDMnilMT 
rAlKrlLIUINI 

3295 

0 1 

end  nriM 

uu L/U IN 

12 

34 

26 

fl  tt 

42 

740 

8  A 

nr\j   ijiNcyA   ~  $  viin^cini 

FARGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

4 1 

P  2 

34 

115 

C 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

33H6 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

33 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

r  L  C  n  i  IN  o 

3409 

09 

I  T  R  P  R  T  V 
I.  1  □  C      1  T 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

n  n  1  1/  c  T  n  Kt   ^    c  i.( 

3460 

09 

r  u  A  B  1  Tfl  M 
c  n  A  f>  U  1  U  1 1 

1 5 

30 

48 

32 

02 

30 

8  A 

C 

LUl  1     n.  lUKlNtfV 

3465 

09 

f  u  A  R 1 xn  M 
^  n  A    L  1  U  IN 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5  P 

H 

pikCPFMnkcc   uTi  ni  tpp  rpp 

UNtrtlNUfNCC     nlLUUlPC  "CP 

cnDQVTW     1  Q 

3506 

05 

M  DNI  R  n  F 

rl  U  IN  MJ  c 

9 

33 

01 

8  3 

57 

650 

6P 

6P 

H 

ptty  hp  cnD<;vTM 

CnOT  TATMcC 
rUKi  GAIINCJ 

3516 

07 

r  1  A  V 

3 

31 

36 

H5 

03 

340 

6P 

6P 

H 

FURT  STcWAKT 

3538 

09 

1    T  □  C  D  T  V 

LIBERTY 

11 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

PUS  1    cNG I NE  cR  b 

rUKT   VALLcY    2  c 

3544 

05 

D  C  A  ^  U 

p  fc  AL  n 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

RUBERI    B  WEiT 

3570 

04 

u  c  A  D  n 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8  A 

DnoPDT   1    w T 1  cnw 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1 170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

11 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

fit  C  MKlV/  T  1  1  P 

3754 

09 

T  A  T  T  N  A  1  1 

1  A  1    1  IN  A  L  L 

1 

31 

56 

HI 

55 

170 

6P 

6P 

H 

rtfiw  D  pnRR 

GUUrKEY   j  INt 

3792 

05 

M  n  D  AM 

10 

33 

28 

S3 

27 

570 

7  A 

dPIOPdT     LJ  DDPiiaIM 

KUBcRI    h.  bruwn 

GRtcNvILLE    2  NNW 

3915 

04 

n  E  R 1  WE  Tnt  R 

6 

33 

03 

£4 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERlWcTHEK   LO   WURR  CAMP 

Ll  A  M  T  1    T  n  Kl      A  11 

HAn I LTUN   h  W 

4033 

04 

HARR  I  S 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

OI  IIP    cddtmpc  cadm 
BLUE    3PRING3  pARn 

LJ  A  D  A  1    C  n  M 

HAKA  L  SUN 

4070 

04 

r  n  I.I  c  T  A 
LU Wc 1  A 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

C 

MRS.    RUTH    T»  OAdLE 

HART WE  L  L 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALP'-'  n,  SCQTT 

U  A  Ul  1/  T  M  C  V/  T  1    1  C 

PlAWKiNiViLLt 

4170 

05 

Dill   A  C  1/  T 

r  U  L  A3  fv  1 

9 

32 

17 

Hi 

28 

245 

8A 

BA 

GH 

UDC       Pi   TCPPIDn    mPi  PMnriM 

LJA7I  PUIIQCT 

4204 

06 

^  c  r  r    UA  v  i  J 

1 

3 1 

5  2 

32 

36 

230 

C 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER   L.  VANDIVER 

HOMERVILLE  3  WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION   BAG-CAMP  CORP. 

TDWTWTnW    L.  UIMUJ 
l^rlllillJIN     *t  WfNW 

4594 

05 

nlL'^ilNQUIN 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

PPPlRrlA    PHRP^TRY  rriMM 

tATt/QnM  HAM 

4623 

05 

□  1  1  TT  ^ 

S 

3s 

19 

83 

5 1 

43C 

C 

PA       DfllilPD  PflMDAWV 
OA.     r  U  "  C  "  ^IJnPAINT 

JASPER    1  NNW 

4648 

02 

D  T      1/  C  M  C 

P  I  CKEN5 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8  A 

H 

LiniiAnn    i        ^ti  dcPi/ 

HQWARU   L.  niLoELR 

JASPER 

4651 

02 

D  T  r  1/  C  M  c 

p 1 L  Rb  No 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AktTpAiPiiA    CI     fulcuD    r  no  0 
AnlLALULA    EL   MbnP  LURP 

J  E  SUP 

4671 

09 

U  A  V  Kl  C 

W  A  YN  t 

I 

31 

37 

81 

53 

100 

c 

rTTV     nc  iPCIID 

CITY    Ur  JtSUP 

1  c  c  1  1  n    o  c 
J E 5uP   0  S 

4676 

09 

I.I  A  V/  Kl  e 
WAYNE 

1 

31 

29 

bl 

53 

100 

5P 

5P 

H 

bruns*  pulp  c  paper  CO, 

1  n  LJ  M  T  n  1.1  M 

J  UMN 1  OWN 

468E 

02 

n  A  I.I  c  n  M 
UA WbUN 

5 

34 

33 

b4 

15 

1310 

f 

UOC         IA\fCDM     P  kTMPATn 

MRS.    LAvERN    C.  RINLAID 

4700 

04 

r 1  A  VTnw 

6 

33 

3 1 

84 

21 

930 

8  A 

PTPPOn    111  CUTMT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

«3 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

830 

7A 

TVA-7a2 

^  1  IN  L"  J  1  U  IN 

4854 

01 

Q  A  D  Tn  bJ 
O  A  r\  1  U  n 

5 

34 

14 

P4 

56 

730 

7A 

MRG       P1T7ARPTI-I    D  RDflUM 

1   A  CAVPTTP 
LA    r  M  T  C  1  1  c 

A  0  ^  1 

u  J 

U  A  1  k  P  R 
n  A  u  "  c  r\ 

4 

4  2 

8  5 

17 

8  2  C 

OA 

8  A 

C  H 

LA  (jRANGt 

49<(9 

0^ 

TROUP 

3 

03 

H  5 

0 1 

715 

5  P 

7  A 

C  H 

dAu     I  dCITUAM 

RAY   J  t    Rc  L I  MAN 

L  E  A  I  NG  1  uri    i  NW 

5165 

03 

U(j  L  E  1  HURr  c 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

iPICPnLJ     A  PADPV 

JUSEPH   A.  CAREY 

1  T      n 1  M T n M 
L  i  NL  U  L  N  1  UN 

5204 

0; 

1  T  M  (■  n  1  M 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8  A 

IAMPC     P  DiAPkUJPII 

LUUIivILLE    3  5 

5314 

06 

J  E  r  r  E  R5UN 

1 1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

f  H 

^1    AC/'jiriy       ICCC     IIMTT  PC/" 

G L A iC UC K» J E p p    UNI  I  &rC 

t  IIMDCO  TTTV 

5386 

Oi 

T  P  1  P  A  r  D 
1  t  u  P  A  1  R 

9 

3 1 

55 

82 

41 

120 

7A 

7A 

H 

UDC         MCTTTC     C  UUPPiPD 

riRb*    iNrlTlt    j.  HPIttLER 

IIIMDI/TM     7  Ce 
LUnrlsilN    t  jt 

5394 

07 

C  T  P  W  A  0  T 
J  1  t  n AK  1 

3 

32 

02 

P4 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

DPDDV     T  IICUPD 

MACON  WSD  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

M!  D 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5  P 

5P 

H 

CITY   DP  MARSHALLVILLE 

MAY? V  T  L 1  F 

5633 

02 

1  AT  K  ? HN 
J  M  ^  r\  J  UIN 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRC    PIHRPNTF    Y  SAILPR^ 

METTER 

5811 

06 

r  A  N  n  1  P  D 

U  A  iN  U  U  P  n 

11 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

PTTY    IIP  MPTTPk 

M  T  n  V/  T  1  1  c 
"lUViLLt 

5858 

06 

R  1  ID  k  P 
0  UK^  C 

11 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

CDBMPPD     A  iniSJP^ 

MTn\/TllC     CVD  CTA 

5863 

06 

Rl  ID  k  P 

11 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

cc    r. A       QDAMrU    PXP  QTA 
3C     WA.     tJKttlN^^n     CAr.  jIA. 

MTI  1  Fn^CV/Tl  1  C 

5874 

05 

R  A  1  n  W  T  M 
D  A  L  I-'  n  i  IN 

10 

33 

06 

P3 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MILLcN  h  N 

5882 

06 

1  P  kl  L/   T  kl  C 

JENKINS 

11 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KtRnIT   J<  CHANCt 

M I L LHA VEN-WA DE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

61 

30 

100 

BA 

M I LT jN  R,  RcDuILK 

M  n  M  D  n  e 

5971 

02 

Ul  A  1  TOM 

WALTUN 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY   rIRE  OcHl 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACUN 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

h3 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

64 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN   PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE   2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

H-3 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

11 

''I 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA   FORESTRY  COMM. 

-  14  - 


STATION  INDEX 


GEORGIA 

NOVEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES 

NASHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

16 

3  1 

08 

C3 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTDN  2  NE 

6323 

06 

c  r  0  c  \/  c  M 
5  L  K  t  V  t  IN 

14 

32 

37 

3  1 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MK5   MARY   A.  PULK 

NE  WN  i^N 

6335 

04 

(*  n  1.1  c  T  A 
t«  U  W  b  1  A 

3 

33 

22 

d4 

49 

990 

6  P 

7  A 

H 

lAUCC      n         LJAUnTKI.  ID 

JAMcS   u,    HAKDIN^  JR, 

NGRCRnSS  3  NW 

6A07 

02 

GWINNET 

3 

3  3 

58 

34 

16 

940 

7A 

MRS   MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31 

23 

H2 

08 

105 

SA 

GA,    FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

A  1  K  1  IN  J  u  iN 

13 

31 

13 

32 

51 

205 

C 

C  UUIN  T  T     A  0  t  iN  1 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

70b7 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

P4 

22 

500 

8  A 

8  A 

GH 

Cl.l      ^A      DOaKI^LJ      CVD  CTA 

5W   wA   BRAiNCn   cXr  iiA 

PRESTnN 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

'i4 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

Q  n  n  n  L/  c 

16 

30 

48 

33 

35 

185 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RES  AC  A 

7430 

01 

r  n  D  n  n  M 
uUK  UU  IN 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH   Wa  HULLAND 

RINGGHLO 

7489 

01 

CATOOSA 

18 

34 

55 

15 

07 

820 

SA 

TVA-72 1 

ROME 

7600 

01 

Floyd 

4 

34 

15 

35 

09 

596 

6P 

8A 

H 

WILLIAM   M,    TUWEKS/  IIJ 

ROME   8  SW 

R 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JACK  nUNTbuMERY 

ROME  WSO  AP 

R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

"  5 

10 

637 

Ml  D 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

U5 

WASHINGTON 

11 

32 

58 

B2 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO   STATION  WSNT 

SAPELH  ISLAND 

7808 

09 

nC    I  IN TU bn 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U<   GAt   MARINE   BIO«  LAB* 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

3  2 

00 

"  1 

16 

22 

8  A 

8  A 

H 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH   WSD  AP 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

61 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

SO 

51 

10 

5P 

SP 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

S  I  LGAf' 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

■53 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRSt   MABEL  C>  CRUMPTON 

SPARTA   3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

11 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

C 

MR.   HDWARO  R.  GARRETT 

STILLMURE 

8351 

06 

c  VA  A  ki  1  in  1 

cMANUt  L 

1 

32 

26 

fl2 

13 

255 

7A 

JtSiE   W.  KAUTuN 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

01 

CnAT  1  ULUjA 

4 

34 

27 

35 

22 

800 

7A 

rt/AKi     r\  nrii.iUAM 

cVAi'    iJ»  BUWnAIN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

P4 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBRnOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31 

44 

32 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAH  CAMP  PAPER 

SWAINSBDRD 

8't96 

06 

t n  AiNUc  L 

11 

32 

35 

e2 

22 

325 

7P 

7P 

H 

DAftTn     CTaTTHM     U IAT 

RADiU    blAIIUN  WJAI 

SWEET  GUM 

8504 

02 

C  A  M  KI  T  Kl 
r  P  iNiN  1  IN 

7 

34 

5  8 

H4 

13 

1800 

f. 

TVA-129 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,    'Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

t^ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 ~  ^  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tharmo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,   cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  TBE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn;  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


-  2  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  "okcu 


station 

Temperature 

Precipitation 

•  "g 
<2 

tn  2 
9  J 
<S 

0 

tn 
o 
< 

From  Nonna] 

Highest 

2 

a 

.3 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Ma>. 

Min. 

o 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

10  or  More 

i  e 

0 

s 

0 

o 

1.00  or  More 

0  * 

e  k 

1  Hi  1  T  C  \/  T  1  1  C    1  C 

62 

7 

37.8 

50.3 

1.1 

78 

4 

16 

22 

453 

0 

0 

12 

0 

* 

.0 

0 

0 

METTEH 

MIOVULE   EXP  ST4 

64 

CM 

39, IM 

51. 6M 

78 

4 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

MILLEN  <i  N 

62 

>s 

36, 1 

49.3 

-  .7 

78 

31  + 

11 

22 

485 

0 

0 

14 

0 

4.05 

.33 

.87 

8 

.0 

0 

9 

3 

0 

NEWINGTON  2  NE 

65 

2M 

41 ,8M 

53. 5M 

78 

4 

24 

22 

364 

0 

0 

0 

4*45 

.0 

0 

SH4INSBDR0 

62 

.  2 

36*6 

50,4 

78 

3 1 

16 

22 

449 

0 

0 

9 

0 

3.15 

.83 

30 

.0 

0 

7 

3 

0 

WSRRENTON 

5B 

7 

31*6 

45,2 

-  2.5 

78 

5 

16 

23  + 

607 

0 

0 

17 

0 

2.45 

-  1.54 

.60 

16 

.0 

0 

9 

1 

0 

WAYNESBORO  ?  NE 

59 

7 

3 1  •  8M 

45  •  8 M 

78 

5 

13 

22 

591 

^ 

^ 

^ 

2.31 

.0 

0 

0 

U 1 V  i  ^ 1  UN 

4B.9 

.5 

3.29 

.17 

T 

*       *  • 

SOUTHWEST  07 

ALBANY  3  SE 

62 

6 

36  •  1 

49,4 

-  3.1 

75 

30+ 

20 

22 

476 

0 

0 

11 

0 

4.41 

.66 

1.14 

16 

.0 

0 

5 

4 

3 

AHERICUS  4  ENE 

62 

.3 

39.5 

50.9 

.5 

76 

4 

19 

22 

434 

0 

0 

9 

0 

2.54 

-  1.77 

.82 

5 

.0 

0 

4 

3 

0 

BAINBRIDGE 

BLAKELY 

62 

2M 

-  3.4 

75 

30+ 

22 

23+ 

512 

0 

0 

13 

0 

3.78 

-  .62 

1.24 

27 

.0 

0 

7 

3 

1 

CAMILLA 

62 

5 

39,4 

5l!o 

77 

4 

21 

22 

432 

0 

0 

10 

0 

5,03 

1.71 

16 

.0 

0 

6 

3 

2 

COLOUITT   2  f 

64 

2 

36.4 

50,3 

76 

30+ 

21 

22 

450 

0 

0 

13 

0 

4.33 

1.30 

16 

.0 

0 

6 

4 

2 

CUTHBERT 

63 

2 

37.7 

50.5 

75 

13+ 

21 

22 

444 

0 

0 

12 

0 

4.78 

1 .44 

5 

.0 

0 

6 

4 

2 

FORT  CAINES 

62 

2 

39,8 

51.0 

-  .5 

74 

31  + 

23 

22 

428 

0 

0 

10 

0 

7.82 

3.03 

2.90 

26 

.0 

0 

7 

6 

3 

LJMPKIN  2  SE 

64 

^ 

M 

77 

13 

0 

0 

0 

5.66 

2.38 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

nJKuA>N    1  W 

PLAINS   SW  Gfi   EXP  STA 

60 

4 

35,8 

48,1 

75 

14  + 

19 

22 

518 

0 

0 

13 

0 

2.48 

.  86 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

inunAjviLLC    *t  jr 

66 

9M 

37  ■  6M 

52 .  3H 

-  1.5 

79 

4 

17 

22 

364 

0 

0 

0 

4.78 

1 .46 

1 .17 

26 

.0 

0 

6 

6 

2 

50.2 

-  2.3 

4.56 

.55 

.0 

*      •  * 

SOUTH  CENTRAL  08 

Al  ADAUA     PVD  CTATTrihl 
flLfl'^Anft    CAT     dIAl  IKIX 

65 

IM 

39  •  OM 

52 .  IM 

.2 

79 

1 3 

413 

0 

0 

0 

6.09 

2.98 

2.33 

30 

.0 

0 

6 

4 

3 

A5HBURN  3  ENE 

60 

6 

35,9 

48.3 

74 

26 

20 

22 

509 

0 

0 

11 

0 

3.34 

1.22 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

CORDELE 

62 

OM 

36. 2M 

50. IM 

77 

4 

18 

22 

462 

0 

0 

0 

2.80 

.88 

15 

.0 

0 

5 

3 

0 

DOUGLAS   2  ESE 

61 

5 

35  •  6 

48  6 

78 

22 

23  + 

505 

0 

1 4 

0 

4.60 

1  .10 

27 

.0 

0 

8 

4 

1 

FITZGERALD 

64 

2 

4l!8 

53!o 

.  5 

78 

4 

23 

22 

375 

0 

0 

8 

0 

4.07 

.69 

1.24 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

HOMERVILLE   3  WSW 

64 

5 

40.4 

52.5 

80 

31 

21 

23+ 

400 

0 

0 

9 

0 

6.55 

1.71 

27+ 

.0 

0 

7 

J 

2 

LUMBER  CITY 

61 

4 

35.7 

48,6 

79 

20 

23  + 

508 

0 

0 

1 1 

0 

3.76 

.54 

1.32 

16 

.0 

0 

9 

2 

1 

MOULTRIE   2  ESE 

63 

S 

39!o 

5l!4 

-  2.8 

78 

4 

20 

23 

424 

0 

0 

9 

0 

5.80 

2.50 

2.15 

30 

.0 

0 

7 

5 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

65 

6M 

34. 7M 

50. 2M 

4 

15 

23 

457 

0 

0 

15 

0 

6.15 

1.35 

27  + 

.0 

0 

8 

5 

3 

OUITMAN  2  NW 

63 

4 

35.4 

49.4 

-  5.0 

80 

5 

21 

23 

477 

0 

0 

1 0 

0 

6.79 

3.82 

3.48 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

63 

1 

39.0 

51.1 

-  ,7 

77 

5 

20 

22 

426 

0 

0 

9 

0 

3.48 

.25 

1.54 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

63 

0 

39 . 0 

51.0 

78 

4 

23 

18 

432 

0 

0 

10 

0 

7.67 

1.93 

30 

.  0 

0 

6 

5 

5 

D I  V  I S I  ON 

50.5 

-  2.1 

5.09 

1  .91 

.0 

•       •  * 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

63 

7 

40  7 

52.2 

77 

31  + 

2 1 

23 

396 

0 

0 

0 

5.79 

1.56 

30 

.0 

0 

8 

5 

2 

BLACKREARD  ISLAND 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AP 

62 

4 

*  ^ 

53  4 

78 

26 

23  + 

372 

0 

0 

5 

0 

4.79 

1.33 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

FLEMING 

64 

9 

39.0 

52.0 

79 

31  + 

19 

23 

411 

0 

0 

11 

0 

4.36 

1.26 

27  + 

.0 

0 

6 

3 

3 

FOlKSTDN  9  SW 

65. 6M 

40 .  4M 

5  3 .  OM 

81 

24 

23  + 

391 

0 

0 

7 

0 

4.62 

1.58 

16 

.0 

0 

4 

3 

3 

64 

6 

37. 5M 

51. IM 

79 

31 

21 

22 

448 

0 

0 

11 

0 

4.24 

1.10 

27 

.0 

0 

6 

3 

3 

CLENNV I L  l  E 

64 

4 

41.6 

53.0 

.7 

78 

4 

21 

22 

376 

0 

0 

6 

0 

4.93 

2.07 

1.40 

6 

.0 

0 

7 

4 

3 

JESUP   8  S 

64 

8 

39.8 

52.3 

81 

31 

20 

23  + 

406 

0 

0 

10 

0 

4.56 

1.45 

27 

.0 

0 

5 

4 

3 

NAHUNTA 

66 

8M 

40.4 

53. 6M 

85 

4 

21 

23 

357 

0 

0 

6 

0 

5.00 

1.82 

26 

.0 

0 

5 

3 

3 

SAPELO  ISLAND 

62 

6M 

41  .4M 

52. OM 

76 

4 

24 

23 

409 

0 

0 

0 

5.98 

2.32 

27 

.0 

0 

7 

5 

2 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

65 

IM 

39. 8M 

52. 5M 

1.6 

80 

5  + 

389 

0 

0 

0 

4.11 

1.35 

1.60 

16 

.0 

0 

4 

3 

3 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

62 

7 

39.6 

51.2 

-  .2 

80 

31 

20 

22 

435 

0 

0 

B 

0 

3.26 

.45 

1.11 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

SAVANNAH  BEACH 

62. 5M 

41  .OM 

51. 8M 

25 

22 

0 

0 

0 

5.23 

1.33 

27 

.0 

0 

6 

4 

3 

SURRENCY  2  WNH 

64 

4 

37.2 

50.8 

78 

31 

20 

22 

441 

0 

0 

14 

0 

5.33 

1.17 

30 

.0 

0 

8 

6 

2 

WAYCROSS   »  NE 

63 

5 

33.9 

48.7 

-  5.4 

80 

5 

19 

23 

500 

0 

0 

15 

0 

5.38 

2.66 

2.00 

27 

.0 

0 

7 

3 

Z 

DIVISION 

52.0 

-  1.0 

4.83 

2.18 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9 

1 

10 

II 

12 

lo  1 

13  1 

1 

14 

15 

1 

16 

1 

17 

IB 

1 

19 

1 

20 

21 

1  ] 

22     23  24 

25 

1 

26 

27 

1 

28  29 

30 

31 

.53 

1 16 

•  32 

.69 

.83 

.  13 

•  05 

.46 

.28 

(38 

.54 

1-25 

* 

• 

T 

.07 

T 

T 

.71 

•  37 

1 .43 

.47 

7 

.69 

.66 

.24 

.87 

1  •  14 

.34 

.44 

2.36 

•  l8 

.40 

■  32 

T 

.91 

1.11 

1  .02 

.62 

T 

.42 

T 

1.00 

T 

1.75 

• 

« 

2.29 

T 

T 

.04 

.03 

.42 

.56 

•  15 

1.28 

.30 

.08 

1.70 

T 

.43 

.76 

•  ♦7 

.52 

T 

•  68 

•  ♦9 

.59 

.94 

.38 

1 .56 

•  oe 

.37 

.18 

.75 

.37 

3.10 

.82 

.29 

.30 

T 

.05 

.20 

.96 

•  14 

.92 

.67 

.  92 

.60 

T 

•  10 

•  44 

.29 

.56 

.40 

.60 

T 

.  52 

.75 

.03 

,15 

.03 

.56 

•  29 

1.50 

.62 

.02 

.48 

.63 

•  55 

,20 

,40 

.72 

.05 

.23 

.10 

.58 

T 

.58 

.89 

.40 

.10 

T 

.02 

.25 

.06 

.71 

.20 

2.93 

.70 

.02 

.54 

.46 

T 

.32 

.40 

.47 

7 

•  48 

.39 

.40 

.15 

.76 

•  22 

2.96 

1.09 

,42 

.73 

T 

.10 

*45 

■  10 

.25 

.86 

T 

1.42 

1.96 

T 

T 

.25 

.06 

.63 

•  46 

2.62 

•  60 

.46 

.49 

T 

.  10 

.  20 

1 .03 

■  20 

•  43 

.62 

,09 

,72 

.32 

T 

.01 

.33 

T 

T 

1.12 

T 

*29 

.87 

1.00 

.03 

2.10 

T 

.43 

.41 

.52 

.61 

• 

*  * 

.73 

.93 

T 

T 

.01 

.12 

.45 

.08 

T 

•  17 

•  63 

T 

•  39 

.89 

.45 

.59 

.03 

.65 

.  18 

.61 

.01 

.01 

.65 

.09 

.75 

2.13 

.65 

.46 

.28 

.96 

.67 

.26 

.24 

T 

T 

.91 

T 

.69 

T 

.03 

1 . 35 

,67 

.09 

2.42 

.24 

.06 

.18 

.14 

•  38 

.23 

.01 

.75 

1.31 

.  95 

.67 

T 

.04 

.01 

.20 

T 

.77 

•  60 

T 

1 .74 

1 . 59 

.75 

.14 

.30 

.17 

.16 

•  03 

.89 

T 

1 .45 

.  66 

.67 

.20 

.34 

•  04 

.38 

•  29 

.50 

,80 

.62 

.5! 

•  04 

.35 

.13 

.12 

.15 

.42 

•  09 

.49 

1.19 

1.70 

1,06 

1.05 

•  10 

.  10 

.52 

.07 

•  71 

T 

.76 

.44 

,66 

.40 

.09 

.35 

T 

.35 

•  28 

7 

.62 

.72 

,25 

1.15 

.24 

.26 

.04 

.25 

T 

.09 

.74 

T 

.89 

.96 

.65 

.95 

.23 

.31 

T 

•  81 

T 

.60 

1.20 

.43 

1.27 

.10 

T 

.15 

T 

.46 

T 

T 

.63 

1.21 

.02 

1,16 

.36 

.04 

.07 

.17 

.33 

T 

.09 

•  63 

.12 

.46 

1.03 

.36 

1.29 

.04 

.92 

.22 

.91 

.19 

3.22 

.29 

.70 

2.70 

T 

.27 

.05 

T 

.50 

T 

1.43 

1,21 

.38 

.45 

.10 

.06 

.09 

.60 

T 

.07 

•  69 

T 

.78 

.68 

.76 

.41 

.04 

.02 

.84 

.01 

.70 

.04 

.74 

.48 

.35 

.45 

.05 

.03 

.60 

.45 

•  54 

•  06 

.45 

.70 

.60 

.43 

.  02 

.05 

•  71 

.06 

.09 

.71 

.17 

.09 

1.07 

.56 

.75 

1.60 

.03 

.22 

.17 

.01 

.31 

.45 

.79 

1.02 

.43 

.35 

.20 

.79 

• 

.80 

,40 

• 

,65 

.41 

.52 

•  60 

1 .36 

.46 

,93 

•  30 

•  08 

.77 

.59 

.  1 1 

.72 

,03 

.30 

.  34 

.85 

,80 

.30 

.41 

■  92 

• 

1.08 

.90 

.29 

.07 

.53 

.28 

1.26 

.12 

.40 

2.76 

.05 

.29 

1.26 

2.73 

.12 

.05 

.22 

.10 

.33 

.01 

.09 

■  69 

.11 

.76 

1.25 

.32 

1.10 

•  25 

.  12 

.15 

.58 

.10 

.09 

■  92 

,02 

.20 

.25 

.20 

.69 

•  25 

.05 

,30 

.32 

.02 

.30 

1*20 

.40 

.30 

.60 

.10 

.20 

.05 

.55 

.19 

.31 

■  40 

•  02 

.  lo 

.41 

.84 

.04 

!  13 

.02 

,69 

.31 

.03 

.u 

T 

.18 

.34 

.62 

•  IS 

•  24 

.32 

.30 

.07 

.09 

1*04 

.09 

1.02 

.67 

.35 

.90 

•  12 

•  u 

.85 

.  17 

.  10 

T 

T 

.20 

1 .60 

.31 

T 

.18 

.40 

.15 

.75 

.48 

,16 

T 

.03 

.65 

.64 

.95 

T 

1.22 

,73 

3.47 

T 

.33 

T 

•  77 

T 

.22 

3.16 

•  02 

.23 

1.37 

1 . 16 

.60 

1  •  1? 

.75 

.02 

.74 

.65 

•  24 

.62 

1  .50 

.42 

.14 

.10 

.66 

T 

.36 

•  37 

T 

1.00 

•  75 

.31 

,34 

.07 

.57 

.06 

.63 

.03 

.97 

1.82 

.34 

.09 

•  10 

T 

.73 

1.26 

•  26 

1.66 

•  66 

.42 

.15 

•  06 

.09 

.76 

•  16 

.54 

•  21 

U49 

.73 

.12 

•  27 

T 

.70 

.75 

•  20 

1.36 

•  75 

.20 

.20 

.45 

.80 

.30 

•  02 

.15 

T 

.14 

.13 

.06 

.70 

.12 

.08 

•  09 

.76 

.48 

.79 

1 .13 

.72 

.41 

.  10 

.  19 

.63 

1.12 

.13 

T 

.98 

.20 

1.60 

.80 

•  90 

1.30 

.46 

l.*7 

•  02 

.62 

•  90 

•  10 

1.46 

.10 

1.33 

3.66 

.09 

•  38 

•  61 

1.74 

T 

.22 

.  10 

.40 

.94 

.65 

.10 

.13 

1.90 

.45 

.36 

.03 

1.25 

•  35 

.37 

1.45 

1.00 

,40 

.30 

T 

T 

1.52 

•  U 

•  04 

• 

.60 

.24 

•  01 

.  17 

.19 

.64 

.03 

•  12 

.48 

.97 

.65 

.62 

.33 

.33 

.67 

.20 

.73 

.12 

.18 

T 

•  33 

,05 

.05 

T 

.35 

1 .00 

•  28 

7 

.63 

T 

.35 

.32 

.02 

.06 

.33 

.09 

.06 

1.05 

T 

,42 

.14 

.19 

.26 

.22 

1.25 

.24 

.  17 

.16 

•  oe 

1.02 

•  19 

.76 

•  39 

,43 

.80 

.46 

.17 

.81 

•  09 

.08 

.13 

.32 

.29 

.50 

.30 

.03 

•  33 

.10 

.09 

.06 

.47 

.03 

.13 

.02 

.03 

.65 

.02 

*36 

.01 

.45 

.34 

.37 

T 

•  01 

.17 

.04 

•  28 

7 

•  45 

.39 

.76 

.15 

T 

.39 

.15 

*17 

•  03 

.36 

.25 

.07 

.36 

.40 

.06 

•  01 

.32 

.28 

.06 

.01 

.15 

.36 

.40 

.30 

.75 

.26 

.30 

.16 

.90 

.20 

1.10 

.41 

.40 

SH 


ndkthhest  i 

adairsvill'e 
&ilatoona  oah  2 
beaveroale 
Calhoun  exp  station 

CAHTE'S 


CARTEKSVILLE 
CARTEHSVKLE 
CEDARTOWN 
CHATSWOftTH 
CHICKAHAUGA  PARK 

CURRVUULB  Z  W 

DALLAS  7  NE 

OALTON 

EHBRY 

PAIRHOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  PAVETTE 
RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME  USD  AP 
SUHHERVILLE   1  SS 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSk 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILIE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMBERCE  ♦  NNH 

CUHHINC  2  NNE 

DAHLONECA 

DAWSONVILLE 

ELLIJAV 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 
HAYSVILLE 
MONROE 

NORCROSS  3  NW 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FK 
UALES<A 
KINDER   1  SSE 
HOOOSTQCK 


NORTHEAST 
B0HHA1 

CARNE8VILLE  3  N 
CLAYTON  I  SSH 
CORNELIA 
ELBERTDN  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  NH 
LINCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


HEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNw 
HAMILTON  A  W 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEkNAN 

SUNNYSIDE 
TALBOTTON  I  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
ThOKASTON  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  I  H 

FORSYTH  I  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRWINTON  A  WNW 

JULIETTE 

MACON  WSO  AP 

MILLEDGEVILLE 

MONTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNW 

SANOERSVlLLE 
SILDAM 
SPARTA  3  NH 


5.91 
6.7B 
3.S2 

6.9D 
2.9A 
B.SA 
6.2A 

7.01 

A. 14 


6.92 

B.&7 
S.3B 
5.SA 
6.35 
5.06 

5.12 
7.33 
6.29 
4.9A 
5.8* 

10.99 
6.79 
5.A5 
5.06 
5.41 

5.62 


6.41 
4.7S 
12.36 
6.74 
4.27 

5.74 


9.09 
7.14 
4.66 


5.90 
5.66 
10.26 
4.26 
9.75 

6.29 


2.04 
3.91 
2.52 


1.41 
.10  1.44 
1.62 


1.92 
1.32 
.36  2.25 
1.65 


.93 
.12  1.99 
T  1.02 


nolai  loUowing  Station  1 
-  4  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


EAST  CfNTRAL 

APPLIHC   I  NM 
AUftuSTA  MSO  AP 
B«O0KLeT  I  w 

LOUlSVIlLt  5  S 

"ETTE« 

HI0VI1.I.E 

>1I0»IL1.E  CXP  sri 
MILLE"*  *  N 

MILLHAVFN-MAOE  2 
NEMINGTON  2  NE 
STULHOP( 
SMAlNSSORn 
«a»«t'<TON 

MAYNESBHRO  2  NE 


SOUTHkEST  0 

ALBANY  y  SE 
AHE'ICUS  A  ENE 
BAIKBRIDCE 
BLAKECY 
CAHtLLA 

COIOUITT  2  F 

CUThBERT 

DAhSON 

OCNALSQSVILLE   1  S 
FCRT  fiAINES 

LUMPKIN  2  SE 

HaRCAN  1  w 

HORCAN  ?  NM 

PLAINS  SH  CA  EXP  STl 

PRESTON 


THO»ASVtLLE 


SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ABEL   2  t 

ALAPAMA  EXP  STATION 
ASHBUPN  3  ENE 
CORDElE 

OOUCLAS  2  ESE 
FITrOERALO 
HONERVILLE  3  mSh 
LUMBER  CITY 
"OULTRIf  2  ESE 

NASI-VIllE  5  SSE 
OUITMAN  2  Nw 
TIFTON  EXP  STATION 
VALODSTA  3  E 


SOUTHEAST  09 

ALMA  PAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKREARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 

OOCTORTOMN  1  hSm 
FLEMING 
FQLKSTON  3  SM 
FCLKSTON  9  SM 
FORT  STEWART 

CLENNYILLE 
JESUP  8  S 
NAHLNTA 

patterson 
sapelo  island 

SAVANNAH  IJSOA  Pl  CRRN 

SAVANNAH  MSO  AP 

SAVANNAH  BEACH 

SURRENCY  2  WNM 

HAYCROSS  4  NE 


A. AS 
5.67 
1.15 
2.45 


4,BS 
6,09 
3.34 


4,0T 
6.39 
3.76 
5. SO 


6.79 
3.4a 
7.67 


3.26 
5.23 
9.33 


.09 
.20 
.20 

.12 

.24 


.4B 

1.32 
.29 


1.29 
1.41 


■  OS 

.37  T 


1.20 
1.04 


10  I  U  I  12  "   13  I  14  I  li~  16  I  17  I  18     19  |  20  |  21     22  |  23  |  24  |  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  M  |  31 


.oa 

.13 

.OB 

.09     .09  ,26 
.37  T 


.04 


.34 


2.00 
.9B 
,60 


.02  .30 
2,00 
,17 


.49 

.12 
.50  1.50 


.06     .39   I. 10 


.16     .17  2.32 

.26  1.13 
.20  .29 

.21     .06  1.33 


-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


IJECgMBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,1. 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«         *  tt 

NORTHWEST 

01 

ALLATOnNS  OAH  2 

MAX 
MIN 

68 

33 

62 
48 

66 
49 

58 
32 

55 
28 

52 
27 

41 
21 

40 
22 

55 
36 

67 
36 

51 

24 

35 
23 

45 
25 

45 
30 

44 
24 

54 
4  I 

64 
34 

57 
28 

CALHOUN  ExP  STATION 

MAX 
MIN 

69 
29 

68 

i  1 

65 
37 

64 
59 

65 
47 

56 
26 

51 
30 

48 
28 

55 
27 

46 
2' 

40 
20 

48 
29 

69 
46 

61 
36 

50 
36 

43 
36 

36 
25 

47 
22 

50 
22 

44 

37 

43 
23 

42 
18 

50 
23 

60 
25 

55 
47 

71 
52 

64 

32 

57 
24 

60 
29 

59 
40 

63 
49 

54.8 
32.8 

CARTERSVILLE 

MAX 
MIN 

69 
36 

66 
36 

62 
48 

61 
57 

60 
47 

54 
27 

50 
27 

46 
25 

54 
26 

48 
2' 

38 
18 

49 

37 

68 
49 

62 
36 

46 
34 

40 
35 

35 
24 

43 
24 

45 
32 

44 
31 

43 
23 

41 
13 

52 
30 

59 
36 

58 
44 

68 
46 

65 
31 

54 
23 

97 
36 

55 
40 

59 
50 

53.3 
33.9 

CEOARTOHN 

MAX 
MIN 

70 
31 

f,9 
30 

70 
46 

66 
52 

65 
44 

56 
32 

48 
26 

50 
22 

55 
27 

44 
2' 

41 
20 

54 
28 

70 
46 

5? 
37 

52 
34 

44 
34 

37 
26 

48 
21 

50 
23 

47 
37 

41 
21 

45 
12 

57 
23 

65 
26 

56 
48 

73 
53 

59 
32 

60 
23 

62 
33 

63 
41 

65 
50 

56.2 
32.5 

DALLAS  7  NE 

MAX 
MIN 

63 
32 

69 
35 

64 
42 

64 
47 

65 
47 

56 
29 

51 
28 

46 
24 

45 
24 

52 
30 

40 

20 

41 
22 

56 
39 

69 
36 

54 
35 

44 
35 

36 
23 

36 
22 

50 
26 

44 
26 

44 
22 

32 
14 

44 
14 

57 
31 

60 
36 

63 
44 

69 
35 

60 
26 

58 
27 

63 
41 

64 

40 

53.6 
30.7 

OALTON 

MAX 
MIN 

63 
28 

66 
31 

65 
37 

67 

50 

63 
49 

54 
29 

56 
29 

46 
28 

50 
27 

53 
28 

42 
19 

38 
19 

56 

68 

49 

42 

37 

34 

43 

50 

44 

32 

40 

49 

62 

58 

70 

58 

55 

56 

60 

52.5 

LA  FAVETTE 

MAX 
MIN 

6R 
27 

60 
30 

66 
33 

50 

65 
48 

52 
28 

56 
25 

45 
24 

5 1 
26 

26 

16 

17 

37 

66 
38 

50 
33 

43 
35 

38 
25 

37 
16 

22 

40 
28 

39 
22 

23 
12 

12 

25 

62 
26 

55 
50 

69 

33 

58 
23 

5  1 
25 

39 

40 

52.1 
28.8 

ROME 

MAX 
MIN 

67 
30 

65 
30 

65 
44 

66 
52 

66 
45 

56 
31 

46 
37 

50 
25 

54 
29 

46 
30 

41 

22 

53 
29 

69 

60 
37 

43 

35 

44 
35 

37 
29 

45 
22 

48 
27 

43 
35 

43 
22 

50 
16 

56 
24 

61 
27 

52 
34 

70 
48 

59 
31 

57 

23 

62 
28 

59 
40 

64 

54.7 
32.5 

ROME  WSO  AP 

*          *  « 

MAX 
MIN 

70 
30 

66 
30 

67 
45 

66 
55 

61 
38 

56 
28 

45 
29 

47 
25 

53 
27 

45 
29 

41 
19 

51 
30 

66 
46 

52 
36 

41 
36 

41 
29 

37 
24 

47 
22 

46 

24 

43 
31 

33 
23 

41 
17 

47 
24 

60 
26 

53 
46 

71 
39 

57 
32 

57 
24 

57 
27 

53 
39 

60 
53 

52.7 
31.7 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSU 

MAX 
MIN 

63 
30 

70 
32 

61 
35 

63 
46 

65 
51 

60 
30 

55 
26 

48 
26 

44 

30 

52 
30 

41 
22 

41 
22 

52 
34 

69 
35 

52 
35 

43 
35 

40 
22 

34 

22 

48 
24 

44 

27 

43 
25 

32 
13 

42 
15 

55 
27 

60 
30 

61 
40 

67 
33 

60 
27 

58 
27 

62 
35 

62 
40 

53.1 
29.9 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
40 

60 
40 

64 
43 

72 
51 

63 
41 

57 
32 

60 
29 

42 
37 

55 
34 

47 

30 

42 

21 

47 

32 

71 
42 

56 
36 

42 
35 

42 
32 

38 
25 

45 
22 

40 
25 

43 
32 

42 
22 

41 
15 

58 
25 

62 

32 

51 
40 

66 
46 

63 
41 

58 
29 

65 
32 

59 
44 

74 
46 

54.5 
34.0 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

69 
41 

64 
42 

65 
46 

65 
53 

63 
37 

56 
31 

47 
29 

44 
32 

53 
32 

44 
28 

41 
2  1 

51 
31 

70 
45 

55 
38 

45 
40 

42 
30 

36 
24 

47 
25 

42 
27 

43 
32 

32 
23 

43 
17 

57 
26 

61 

32 

55 
45 

67 
49 

60 
37 

58 
28 

64 
33 

57 
44 

69 
54 

53.7 
34.6 

BlAIRSVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

61 
2A 

67 
30 

58 
36 

60 
38 

61 
51 

55 
29 

51 
21 

50 
22 

45 
27 

48 
26 

36 

11 

35 
11 

48 

31 

62 
33 

51 
29 

42 
30 

34 

19 

28 
14 

46 
17 

44 

30 

47 
20 

27 
5 

45 
5 

50 
24 

55 
41 

59 
43 

65 
30 

55 

21 

96 

21 

97 

32 

59 
36 

50.2 
26.1 

BLUE  RIOCE 

MAX 
MIN 

69 
28 

71 
31 

65 
43 

62 
58 

58 
41 

54 
27 

53 
24 

53 
22 

52 
30 

38 
27 

41 
16 

52 
38 

64 
49 

53 
35 

43 

32 

44 
26 

33 

20 

50 
16 

48 
32 

50 
37 

41 
20 

47 

10 

50 
26 

52 
28 

57 
32 

66 
52 

57 

38 

57 
23 

57 
40 

97 

42 

57 
30 

53.3 
31.5 

COMMERCE  *  NNW 

MAX 
MIN 

70 
30 

72 
36 

57 
40 

62 
44 

71 
50 

61 
30 

56 
28 

50 
29 

48 
35 

57 
33 

46 
23 

45 
25 

47 

32 

66 
35 

58 
36 

42 
38 

41 
25 

39 
23 

44 
25 

41 

27 

44 
28 

35 
12 

44 
13 

56 
28 

59 
29 

62 
40 

66 
42 

60 
27 

57 
30 

56 

33 

57 
36 

53.9 
31.1 

DAHLUNEtJA 

MAX 

MIN 

66 
31 

73 
42 

57 
39 

59 
46 

61 
52 

57 
37 

54 
27 

50 
26 

45 
33 

52 

31 

43 
22 

40 
23 

45 
33 

62 
34 

54 

33 

43 
38 

39 
23 

35 
21 

45 
21 

41 

25 

44 
25 

31 
13 

45 
14 

56 
31 

56 
32 

57 
42 

64 
32 

57 
26 

55 
25 

57 
35 

57 
37 

51.6 
30.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

57 
36 

68 

41 

64 
44 

65 
48 

63 

50 

58 
36 

54 
28 

52 
33 

44 
36 

53 
34 

40 
23 

43 
26 

53 
2' 

60 
43 

54 
34 

44 
35 

37 
24 

36 
22 

44 
25 

41 
30 

44 
26 

34 
14 

45 
19 

55 
28 

60 
32 

63 
37 

63 
39 

58 
26 

58 
29 

59 
34 

57 
36 

52. S 
32.2 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

73 
42 

66 
30 

58 
32 

60 
47 

61 
51 

54 
37 

50 
25 

45 
30 

52 
35 

47 
2« 

39 
20 

48 
26 

60 
38 

56 
35 

48 
31 

43 
22 

34 

23 

44 
21 

41 
18 

43 
35 

45 
25 

45 
11 

57 
20 

55 
26 

51 

42 

64 
45 

64 
31 

56 
26 

50 
25 

57 
34 

63 
47 

52.5 
30.9 

JASPER  1  NNW 

MAX 
MIN 

69 
40 

59 
51 

60 
48 

60 
55 

58 
48 

54 
32 

49 
27 

46 
31 

50 
29 

43 
29 

40 
20 

43 
27 

65 
43 

56 
34 

43 
32 

40 
24 

32 
21 

48 
19 

42 
40 

45 
36 

42 
20 

41 
12 

52 
25 

57 
46 

52 
50 

66 
50 

60 
37 

55 
25 

53 
37 

59 
39 

60 
49 

51.6 
34.6 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

Mm 

74 
4? 

62 
42 

63 
42 

72 
56 

66 
55 

59 
33 

53 
30 

48 

37 

54 
33 

52 
31 

41 
24 

48 

31 

70 
41 

62 
35 

55 
35 

43 
34 

37 
25 

46 
23 

45 
25 

40 
32 

43 
26 

43 
19 

56 
24 

60 
30 

55 
40 

66 
44 

66 
41 

58 

30 

64 
32 

63 
44 

73 
49 

56.0 
35.0 

WINDER  1  SSE 

*          •  * 

MAX 
MIN 

68 
39 

70 
41 

63 

42 

70 
49 

64 
54 

60 
28 

51 
31 

47 
28 

44 
23 

46 
28 

69 
40 

65 
34 

50 
33 

43 

3 1 

41 
20 

44 

20 

45 

30 

39 
32 

38 

25 

45 
12 

57 

22 

59 
29 

55 
39 

65 
43 

65 
38 

59 
25 

6: 

26 

63 
44 

70 
47 

55.8 
32.9 

NORTHEAST 

05 

CLAYTON  1  SSW 

MAX 
MIN 

74 
25 

^^ 
29 

59 

30 

61 
45 

60 
52 

55 
28 

52 
24 

45 
31 

54 
32 

46 
27 

39 

15 

49 

24 

61 
36 

60 
34 

53 
31 

43 
35 

40 
25 

43 
21 

41 

18 

46 
33 

44 
26 

46 
12 

55 
20 

57 
26 

53 
40 

62 
41 

60 

32 

57 
29 

53 
25 

58 
32 

55 
46 

53.2 
29.7 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

69 
34 

62 
28 

54 
36 

64 
47 

59 
45 

54 
27 

47 
25 

41 
36 

53 
25 

44 
26 

39 
20 

43 
33 

62 
36 

55 
32 

45 
37 

41 
33 

35 
22 

42 
17 

37 

25 

42 
34 

41 
24 

42 
10 

56 
23 

54 
28 

53 
39 

63 
43 

62 
36 

52 
23 

48 
26 

55 
34 

55 
44 

50.6 
30.6 

ELB6RTDN  2  N 

MAX 
MIN 

68 
31 

60 
31 

63 
31 

73 
45 

66 
57 

58 
31 

51 
25 

49 
38 

55 
32 

51 
27 

43 

22 

48 

26 

67 
40 

56 
33 

51 
29 

44 
39 

43 
28 

42 
22 

4? 
21 

42 
21 

45 

30 

41 
11 

54 
18 

60 
25 

55 
39 

67 
45 

66 
38 

56 
29 

56 

25 

53 
42 

60 
45 

54.4 
31.4 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

76 
38 

74 
36 

63 
39 

75 
49 

65 
50 

65 
36 

55 
31 

52 
38 

55 
36 

52 
34 

52 
23 

47 
32 

60 

40 

58 
37 

56 
38 

50 
38 

55 
27 

45 
23 

44 
2" 

45 
29 

44 

30 

40 
16 

19 

30 

45 

64 
50 

65 
43 

60 
26 

55 
30 

54 
36 

56.9 
34.3 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

73 
36 

73 
35 

60 
37 

68 
47 

62 
50 

58 
34 

50 
30 

44 
37 

57 
36 

52 
32 

45 
21 

48 
26 

61 
32 

57 
34 

48 

33 

42 
39 

42 
26 

45 
22 

41 
24 

44 
31 

45 

30 

42 
14 

59 
28 

57 
32 

50 
39 

64 
41 

63 
31 

56 
27 

49 

30 

97 
39 

56 
45 

53.9 
32.9 

WASHINGTON 

»          •  • 

MAX 
MIN 

71 
43 

73 
34 

72 
35 

65 
49 

68 
40 

66 
36 

53 
37 

49 
40 

42 
35 

57 
33 

51 
24 

46 
24 

48 
40 

67 
39 

58 
34 

43 
35 

41 
29 

40 
20 

45 
20 

41 

22 

40 
28 

40 
14 

45 
14 

63 
28 

50 
44 

60 
44 

64 
46 

63 
29 

62 
29 

69 
32 

60 
39 

55.3 
32.8 

WEST  CENTRAL 

Oil 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

CARROLLTON 

MAX 
MIN 

71 
29 

66 
2' 

66 
45 

65 
54 

65 
46 

56 
28 

47 
28 

47 
24 

53 
28 

57 
28 

43 
18 

53 
24 

69 
49 

58 
37 

48 

33 

43 
34 

37 
24 

52 
26 

46 
25 

46 
37 

44 
22 

46 
16 

54 
22 

63 
24 

56 
47 

68 
54 

61 

32 

57 
34 

63 
26 

64 
42 

65 
53 

55.6 
32.9 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

72 
35 

72 
38 

74 

50 

72 
56 

68 
42 

60 
34 

51 
33 

53 
30 

58 
33 

50 
30 

49 
28 

59 

30 

75 
54 

62 
36 

56 
39 

45 
34 

40 
27 

53 
26 

52 
32 

60 
34 

36 
27 

48 
20 

62 
26 

67 
32 

70 
54 

71 
56 

64 
41 

61 
31 

68 
36 

66 
54 

74 
60 

60.3 
37.* 

Experiment 

MAX 
MIN 

67 
35 

71 
40 

68 
46 

68 
49 

70 
55 

62 
34 

57 
30 

50 
31 

46 

33 

55 

30 

47 
23 

42 
23 

53 
36 

70 
36 

58 
38 

46 
37 

39 
28 

39 
30 

51 
30 

41 

30 

47 
26 

46 
19 

47 
31 

60 
38 

64 
48 

63 
50 

70 
40 

62 
30 

64 
45 

67 
45 

66 
45 

56.6 
35.9 

Se«  R»fer*&c*  Notes  ToUowlng  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


OECEHBtR  1973 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 
It 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

IS 

is| 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 
MIN 

LA  SRANGE 

MAX 
MIN 

68 

69 

67 

70 

64 

59 

54 
30 

53 
28 

55 

44 

47 

52 

70 

71 

47 

46 
37 

39 

51 

47 

55 

49 

35 

60 

69 

66 

6" 

62 

58 

68 

66 
46 

73 
58 

68.0 
34.6 

lARSHiLLVlLLE 

MAX 
MIN 

75 

71 
4 1 

70 

76 

73 
56 

64 
33 

57 
33 

50 
38 

58 

53 

49 

54 

73 

72 
37 

68 

54 
38 

42 
27 

49 
23 

53 
29 

62 

60 

48 
1 7 

59 

66 

70 

69 
60 

69 

62 
29 

73 
37 

70 

76 

62,3 
37.7 

NEWNAN 

MAX 
MIN 

65 

68 

66 

66 

64 

60 
28 

4E 
27 

49 
27 

51 

49 

50 

53 

70 
47 

61 

<i5 

43 

37 

44 

47 

50 

44 

44 

58 
14 

64 

61 

69 

61 
34 

99 

65 

61 

72 
52 

96.3 
33.9 

SUNNVSIOE 

MAX 

MIN 

72 

69 

67 

69 

63 

58 

52 
30 

46 
36 

56 

48 

43 

51 
28 

70 

68 

45 

45 
37 

38 

49 

40 

46 

43 

46 

57 

61 

55 

69 

62 

67 

66 

69 
45 

56.2 
35.1 

TALBOTTON  1  NE 

MAX 
MIN 

73 
»1 

72 
40 

79 
42 

74 

54 

73 
54 

65 
31 

6 1 
28 

53 
35 

31 

57 
28 

53 
23 

59 

26 

79 
44 

69 
37 

37 

37 

27 

60 
23 

47 
27 

59 
41 

29 

15 

20 

36 

46 

47 

42 

29 

29 

66 
60 

76 
60 

35.5 

Tallapoosa  2  n 

MAX 
MIN 

71 
27 

66 
28 

68 
45 

65 
54 

64 
44 

56 
28 

53 
23 

50 
20 

53 
24 

52 
25 

48 
16 

57 
24 

69 
61 

63 
36 

56 
33 

45 
34 

42 
24 

51 
21 

50 
24 

47 
38 

44 
21 

52 
11 

67 
20 

63 
29 

62 
48 

69 
60 

66 
30 

99 
20 

63 
28 

65 
41 

65 
50 

67.3 
31,2 

THOMASTON   2  S 

MAX 
MIN 

76 
39 

70 
36 

73 
34 

73 
50 

68 
53 

62 
36 

59 
32 

49 
33 

59 
32 

58 

30 

48 
23 

58 
26 

74 
44 

71 
38 

60 
36 

48 
31 

39 
28 

56 
25 

51 
27 

55 
40 

54 
26 

42 
17 

49 
23 

69 
25 

67 
49 

70 
55 

67 

40 

64 
27 

67 
25 

68 
34 

75 
55 

61.3 
34.5 

WEST  POINT 

•          *  * 

MAX 
MIN 

69 

74 

65 

70 

67 

60 

60 
30 

51 
27 

53 

60 

60 

50 

60 
33 

72 

64 

50 

40 

40 
25 

56 

90 
29 

90 

50 

61 
17 

60 

66 
39 

62 

70 

60 

64 
28 

69 
45 

65 
48 

69.3 
32.4 

CENTRAL 

05 

AILEV 

MAX 
MIN 

75 

39 

73 

70 
59 

62 
36 

58 
34 

54 
42 

59 

57 

48 
27 

71 

67 
37 

60 
39 

41 

50 

49 

65 

63 

43 
19 

74 

68 

69 

75 
38 

74 

76 
63 

62.4 

COVINGTON 

MAX 
MDJ 

73 
39 

64 
37 

69 
45 

71 
52 

63 
50 

57 
32 

54 
29 

45 
39 

54 
32 

47 
20 

43 

2  2 

50 
3 1 

70 
44 

63 
37 

48 
35 

43 
35 

38 
26 

49 

40 
26 

42 
34 

42 
26 

46 
16 

58 
24 

65 

30 

55 
43 

67 

63 

61 
27 

66 
33 

64 
44 

74 

50 

56.3 
34.9 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

68 
28 

74 
34 

73 
38 

75 

79 

68 

60 
34 

57 
35 

49 

60 
?9 

55 

48 
27 

53 

70 
39 

65 

56 

45 

42 

50 

45 

62 

40 

47 
1 8 

61 

66 

72 

69 

68 

64 

74 
34 

68 
54 

60.7 
33.5 

EASTMAN  1  w 

MAX 
MIN 

76 

76 

7* 

72 

75 

67 

59 
38 

57 
40 

47 

57 

55 

48 

55 

71 

63 

58 

47 

42 

50 

49 

63 

40 

55 

58 

68 

69 

68 

66 

64 

70 
42 

74 

40 

61.1 
35.7 

FORSVTh  1  S 

MAX 
MIN 

79 

68 

36 

70 

74 

70 

70 

55 
32 

49 
39 

56 

50 

47 

53 
29 

72 
39 

69 
36 

58 

45 

40 
27 

50 

43 

55 

49 

47 

59 

68 

65 

68 

65 

60 

70 
30 

66 
46 

75 
57 

60.2 
36.1 

HAHKINSVlLLE 

MAX 
MIN 

79 

80 

77 
49 

72 
47 

79 

70 

63 
34 

61 

59 

25 

52 
25 

56 
43 

72 
38 

58 
39 

58 

42 

45 

54 

50 
33 

64 

16 

20 

63 
2  3 

70 

66 
60 

68 
29 

75 
29 

74 
33 

74 
61 

64.7 
34.3 

IRMINTON  <|  WNM 

MAX 
MIN 

76 
38 

73 

40 

70 
46 

83 

53 

77 
5  ^ 

67 
37 

56 
35 

52 
34 

60 

58 

3 1 

51 

51 

72 

70 
39 

60 
40 

50 
38 

44 

50 
23 

48 
27 

64 

60 

54 

62 
97 

67 

71 

70 

66 

67 

74 
35 

75 

72 
50 

63.6 
37.2 

HACON  WSD  AP 

MAX 
MIN 

77 
35 

73 
36 

72 

79 

68 

60 
37 

52 
33 

49 
42 

60 

55 

49 

55 

74 

62 
38 

54 

47 

44 

52 

46 

64 

41 

47 

60 

68 

71 

68 
59 

66 

62 

74 
32 

67 
56 

78 
6  1 

61.1 
37.7 

HILLEOGEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
27 

74 
31 

68 
35 

68 
45 

78 
54 

69 
37 

59 
30 

52 
32 

45 
33 

59 
32 

55 
25 

45 
25 

54 
36 

70 
38 

60 
31 

50 
39 

43 
30 

41 
23 

49 
22 

43 
28 

60 
31 

38 
16 

46 
16 

61 
21 

65 
24 

68 
52 

67 
50 

66 
26 

63 
26 

71 
27 

65 
51 

58.7 
32.0 

NONTICELLD 

MAX 
MIN 

SANDERSVILLE 

MAX 
MIN 

73 
40 

67 
34 

70 
46 

77 
50 

70 
58 

59 
37 

54 
34 

46 
40 

57 
37 

5! 
33 

49 

25 

49 

36 

70 
44 

65 
41 

50 
31 

49 
38 

40 
30 

46 
23 

41 
28 

61 
40 

60 
31 

45 
16 

60 
21 

65 
24 

66 
50 

68 
51 

67 
44 

63 
28 

71 
30 

58 
51 

76 
48 

59.6 
36.7 

S I  LOAM 

•          «  * 

Mm 

75 
39 

64 
39 

68 

74 

71 
45 

58 
33 

51 
29 

44 

37 

67 
33 

52 
30 

43 

48 

69 

65 
37 

46 

44 

36 

39 
26 

47 
22 

41 

61 

46 
29 

45 

59 
27 

64 

57 

66 

67 
47 

62 
27 

69 
37 

66 
47 

76 
53 

57.5 
35.9 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 
MIN 

67 
29 

75 

66 

70 
4G 

76 
^  t 

68 

59 
28 

55 
31 

44 
36 

59 
34 

54 
24 

46 
27 

49 
35 

68 
36 

59 
29 

49 
39 

42 
30 

42 
2 1 

47 
21 

43 
28 

60 
31 

41 
13 

45 
17 

59 
27 

65 
30 

65 
40 

69 
53 

66 
27 

62 
27 

71 
30 

64 
53 

58.2 
32.3 

AUGUSTA  WSD  AP 

MAX 
MIN 

73 

66 
32 

71 

71 

b- 

59 

58 
28 

48 
40 

62 

56 

47 

48 

68 

58 

29 

44 

42 

46 

44 

60 
39 

50 

44 
15 

57 
IS 

64 
25 

62 
48 

70 
57 

67 

62 
28 

70 
27 

66 
64 

78 
59 

59.2 
34.3 

BROOKLET  1  W 

MAX 
MIN 

72 
3C 

70 
39 

76 

71 

72 
56 

64 

38 

59 
35 

54 
41 

58 
36 

57 

33 

47 
26 

50 

7C 

66 
34 

60 

47 
36 

41 

48 

45 

65 

63 

49 

58 

66 

70 

73 

67 

63 

73 
34 

70 
59 

77 

62 

62.2 
36.9 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

74 
39 

72 
37 

72 
49 

78 
50 

75 
60 

70 
35 

57 
34 

54 
34 

52 
30 

58 
35 

52 
26 

49 
31 

7C 

70 
42 

60 
37 

55 
35 

40 
30 

49 

22 

4! 
26 

62 
37 

62 
32 

48 
16 

60 
21 

66 
28 

68 

70 
65 

70 

69 

72 

72 

74 

62.7 
37.8 

METTER 

MAX 
MIN 

HIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 
35 

75 
38 

73 
45 

78 
4( 

69 
59 

60 
39 

58 
31 

57 
36 

56 
36 

50 
30 

49 

32 

61 

65 
39 

68 

34 

53 
20 

49 
24 

62 

59 

70 

70 

69 

72 
55 

74 
55 

64.0 
39.1 

HILLEN  4  N 

MAX 

Mm 

74 
36 

69 
41 

79 
42 

78 
44 

71 
55 

61 

30 

59 
27 

51 
40 

60 
34 

62 
4C 

5? 

49 

61 

66 
3' 

59 

54 

42 

48 

44 

60 

61 

46 

60 

66 

67 

72 

69 

64 

74 
29 

69 
54 

78 
59 

62.5 
36.1 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 

Mm 

72 
40 

69 
41 

77 
50 

78 
53 

77 
61 

69 
39 

29 

4E 
43 

58 
36 

56 
39 

55 

28 

53 
25 

66 
40 

65 
39 

60 
44 

61 
35 

50 
24 

64 
26 

67 
33 

68 
61 

72 
60 

68 
58 

65 
35 

68 
40 

73 
58 

74 
62 

66.2 
41.8 

SWAINSBORO 

MAX 

Mm 

74 
43 

69 
42 

73 
46 

76 
50 

70 
62 

62 
33 

59 
33 

53 
39 

60 
38 

57 
33 

49 
25 

50 
28 

72 
39 

71 
42 

61 
30 

51 
41 

41 
31 

48 
21 

44 
28 

68 
40 

66 
33 

43 
16 

59 
20 

67 
25 

70 
64 

70 
62 

67 
66 

62 
41 

71 
36 

70 
56 

78 
55 

62.2 
38.6 

HIRRENTON 

MAX 

Mm 

65 
30 

73 
37 

67 
38 

66 
45 

78 
40 

67 
37 

57 
33 

56 
33 

52 
32 

58 

33 

54 
25 

42 
26 

49 
34 

67 
40 

68 
40 

57 
40 

57 
29 

39 

24 

46 
25 

42 

27 

59 
31 

38 
16 

64 
16 

60 
18 

69 
24 

64 
29 

67 
52 

65 
31 

62 
26 

71 
28 

64 
40 

68.7 
31.6 

•         •  • 

MAX 

Mm 

69 
32 

75 
35 

67 
35 

72 
44 

78 
45 

69 
33 

62 
29 

45 
31 

42 
32 

62 
39 

59 
27 

46 
26 

50 
31 

69 
32 

61 
30 

97 

31 

46 
31 

45 

21 

47 

23 

44 
29 

62 
36 

42 
13 

47 
19 

60 
21 

66 
32 

65 

71 
67 

71 
30 

64 
29 

72 
32 

65 
54 

59.7 
31.6 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

Mm 

67     73  75 
31     33  40 

74     72  69 
50     57  35 

60 
36 

54 
39 

58 
35 

58     57  90 
33     27  28 
S«»  R«f»r«DCa  N 

63     72  66 
36     42  '•O 

OHM  FoUowtng  SUt] 

70  47 
49  26 
on  Index 

41 
22 

54 
26 

62 
38 

54 
31 

41 

20 

50 
21 

63 
25 

70 
33 

74 
56 

69 

52 

67 
32 

66 
33 

79 
38 

69 
58 

62.6 
36.1 

DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1973 


Station 

Day 

ot  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j 

B  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 
1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

AMERICUS  *  ENE 

MAX 
MIN 

75 
*0 

73 
4  1 

70 
48 

76 
54 

71 
56 

61 
36 

55 
37 

49 
39 

56 
36 

51 
33 

43 
26 

58 
30 

74 
49 

69 
38 

64 
41 

60 
41 

42 
28 

49 
24 

54 

3 1 

63 
40 

55 
28 

48 

19 

60 
28 

67 
34 

72 
5 1 

72 
61 

69 
47 

61 
31 

73 
36 

68 

56 

75 
6  3 

62.3 
39»5 

BAINBRIDCE 

MAX 
MIN 

PL4KELV 

MAX 
MIN 

33 

72 

7» 

7S 
50 

74 
54 

68 
35 

59 
35 

50 
32 

57 
32 

5« 

31 

54 

25 

51 

25 

65 

35 

75 
39 

64 
39 

70 
42 

44 

29 

41 
26 

54 
26 

64 
36 

62 
28 

40 
22 

50 
22 

63 
25 

70 
32 

70 
53 

67 
49 

68 
33 

65 
33 

75 

39 

67 
58 

62.2 
35.1 

CAMILLA 

MAX 

MIN 

70 
33 

72 
36 

72 
48 

77 
52 

70 
56 

58 
38 

59 
38 

54 
39 

55 
37 

56 
30 

49 
25 

62 
26 

70 

64 
40 

65 
4  I 

59 
40 

43 
30 

50 
25 

62 
34 

64 
50 

53 
31 

45 

21 

58 
23 

66 
32 

74 
54 

67 
58 

63 
50 

62 
30 

74 
37 

69 

73 
62 

62.5 

39  • 

COLOUITT  2  6 

MAX 
MIN 

70 
3? 

72 
39 

75 
SO 

73 
5 1 

76 
57 

70 
34 

61 
38 

53 
33 

59 
30 

59 
31 

58 
24 

52 
27 

64 
37 

74 
40 

70 
41 

69 
43 

45 
29 

43 
24 

52 
25 

63 
39 

64 

31 

46 
21 

59 
22 

67 
29 

69 
34 

71 
54 

67 
48 

68 

31 

74 

76 

70 
6 1 

64.2 
36*4 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

72 
39 

73 
41 

74 
48 

75 
42 

71 
55 

63 
36 

56 
36 

61 
30 

56 
33 

54 

30 

49 

26 

62 
28 

73 

50 

72 
39 

66 
40 

59 
39 

40 

52 
24 

59 

32 

61 
41 

50 
24 

48 

21 

60 

25 

68 
32 

70 
51 

67 
57 

66 
46 

63 
30 

73 
35 

71 
56 

74 
58 

63.2 
37.7 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

66 
39 

71 
40 

72 
46 

74 
55 

71 
54 

62 
37 

50 
38 

55 
30 

56 

32 

52 
33 

49 

28 

61 
32 

7* 
56 

71 
40 

66 
44 

58 

3B 

40 
29 

50 
27 

60 
33 

60 
44 

49 
27 

46 

23 

60 
30 

67 
35 

71 
54 

70 
55 

66 
46 

62 
32 

73 
40 

71 
56 

74 
62 

62.2 
39.8 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

73 

73 

74 

71 

70 

71 

60 

55 

57 

55 

51 

63 

77 

68 

71 

61 

40 

55 

61 

63 

50 

63 

68 

70 

72 

73 

68 

74 

70 

75 

64.8 

MORGAN  1  W 

MAX 

MiN 

PLAINS  SW  CA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

67 
32 

74 
40 

73 
44 

71 
48 

75 
57 

66 
35 

57 
36 

52 
38 

50 
33 

56 
32 

51 
24 

49 

27 

60 
39 

75 
36 

63 
37 

60 
42 

44 

28 

40 
28 

52 
28 

54 

33 

62 
28 

39 
19 

49 
20 

60 
31 

67 
37 

72 
53 

67 
47 

64 
29 

62 
32 

74 
42 

67 
57 

60.4 
35.8 

THOMASVILLE  "i  SE 

*          •  * 

I«AX 
MIN 

76 
32 

76 
30 

75 
45 

79 
40 

68 
56 

60 

34 

61 

32 

60 
32 

56 
28 

65 

24 

70 
43 

69 
39 

72 
39 

58 
39 

44 

28 

65 
50 

55 

32 

52 
17 

65 

20 

70 
25 

75 
46 

72 
59 

68 
52 

70 
30 

76 
29 

74 
59 

76 
57 

66.9 
37.6 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

70 
30 

74 
36 

77 
39 

78 
55 

74 
60 

61 
39 

62 
44 

60 
45 

56 
38 

54 

30 

51 
25 

59 

25 

79 
38 

67 

40 

65 
39 

60 
41 

42 
30 

53 
25 

62 
32 

65 
39 

63 
33 

64 

73 

69 
31 

74 
37 

70 
6  1 

77 
63 

65.1 
39 . 0 

ASHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

64 
37 

70 
38 

73 
37 

72 
50 

72 
52 

69 
38 

61 
38 

54 
4  1 

49 
40 

56 
35 

54 
27 

66 
27 

58 
34 

70 
42 

62 
39 

65 
42 

52 
29 

36 
25 

50 
26 

52 
27 

63 
32 

46 
20 

43 
25 

59 

22 

67 
32 

74 
53 

67 
54 

65 

33 

62 
34 

71 
38 

68 
45 

60.6 
35.9 

CORDELE 

MAX 
MIN 

73 
46 

77 
54 

74 
58 

65 
35 

56 
35 

51 
4  1 

56 
38 

52 
32 

49 
26 

57 
25 

71 

70 
38 

69 
37 

59 
40 

40 
26 

49 
24 

55 
24 

60 
40 

50 

30 

43 
18 

60 
22 

65 

32 

72 
56 

74 
57 

65 
46 

65 

30 

74 
32 

73 
54 

75 
64 

62.0 
38.2 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 

ivnN 

68 
3 1 

77 
35 

7! 

75 
53 

78 
58 

70 
39 

61 
35 

58 
35 

48 
36 

58 

32 

58 
27 

48 

24 

50 

69 

66 

65 
36 

46 
31 

40 
25 

52 
25 

56 
38 

65 

33 

41 
22 

40 
22 

60 
26 

62 
26 

75 
52 

71 
58 

65 

32 

65 

74 

68 

61.5 

FITZGERALD 

MAX 

MIN 

75 
'♦O 

74 
42 

72 
5 1 

78 
56 

75 
59 

63 
40 

57 
40 

54 
45 

58 
39 

57 
35 

53 
29 

56 
29 

70 
45 

67 
43 

65 
42 

61 

40 

42 
30 

52 
27 

57 

32 

64 

45 

64 
31 

47 
23 

62 
25 

69 
35 

73 

52 

68 

62 

68 
56 

66 
38 

74 
40 

71 
61 

77 

64.2 
41.8 

HOMERVILLE  3  WSW 

MAX 
MIN 

75 
32 

75 
35 

75 
53 

79 
53 

75 
60 

61 
36 

60 
34 

56 
44 

55 
39 

59 

30 

50 
27 

59 

24 

70 
35 

67 
44 

65 
39 

60 
43 

43 

52 
23 

64 
35 

65 
51 

51 
35 

50 
21 

61 
21 

69 
26 

74 
54 

73 
62 

64 
58 

65 
35 

71 
40 

76 
64 

60 
63 

64.5 
40.4 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

66 
30 

73 

35 

74 
35 

73 
53 

79 

55 

70 
38 

60 
34 

59 
34 

46 
39 

58 

33 

57 
29 

47 
26 

53 
28 

70 
44 

63 
31 

64 
46 

46 
33 

41 
25 

49 
25 

54 
37 

65 
36 

41 

20 

46 
20 

60 
21 

68 
26 

74 
52 

71 
58 

66 
33 

63 
33 

74 
35 

73 
62 

61.4 
35 . 7 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

73 
38 

76 
38 

73 
46 

78 
49 

74 
58 

60 
34 

56 
38 

52 
42 

52 
33 

58 

32 

52 
2  5 

62 
24 

68 
44 

65 
41 

63 
41 

61 
38 

41 
27 

52 
24 

63 
33 

64 
48 

55 

30 

46 

21 

60 
20 

71 
28 

74 
50 

68 
60 

68 
54 

65 
35 

75 
35 

72 
60 

76 
61 

63.8 
39.0 

N4SHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

75 
2  6 

76 
3 1 

75 

79 
50 

72 
59 

64 

33 

60 
29 

54 
40 

57 
35 

59 
27 

53 
2  2 

60 
20 

70 
33 

66 
37 

69 
36 

69 
36 

48 

27 

54 
20 

65 
29 

64 
38 

63 
29 

49 
17 

61 
15 

70 
23 

75 
49 

72 
55 

66 
27 

73 
28 

73 

77 

65.6 
34.7 

OUITMAN  2  NW 

MAX 

Mm 

65 
33 

74 
37 

72 
48 

77 
47 

80 
47 

70 
38 

62 
38 

65 
38 

52 
35 

56 
3S 

59 
26 

54 
24 

63 
26 

71 
43 

68 
42 

64 
40 

45 

28 

40 
24 

52 
28 

66 
32 

66 
33 

48 
22 

55 
21 

56 
22 

63 
40 

73 
43 

65 
51 

66 
34 

66 
35 

75 
38 

72 
46 

63.* 
35.4 

TIPTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

68 
38 

76 
44 

75 
49 

74 
56 

77 
60 

69 
38 

61 
40 

59 
40 

51 
38 

58 

33 

57 
26 

52 
26 

60 
37 

69 
41 

67 
41 

64 
45 

47 

30 

41 
26 

53 
30 

60 
38 

64 
32 

61 
20 

49 
24 

61 
30 

69 
42 

73 
55 

69 
55 

67 
34 

65 
37 

73 
42 

68 
61 

63.; 

39.0 

VAL0UST4  3  E 

•          •  • 

MAX 
MIN 

66 
31 

74 
33 

74 
52 

78 
53 

73 
55 

63 

40 

58 
34 

52 
36 

57 
35 

58 
32 

53 
28 

60 
24 

64 

44 

66 
45 

64 
36 

62 
3? 

42 
27 

50 
23 

62 
32 

61 
36 

56 

32 

47 
24 

63 
26 

68 
34 

71 
55 

68 
61 

62 
52 

65 
37 

66 
41 

68 
50 

77 
62 

63.0 
39.0 

SOUTHEAST  09 

ALM4  FAS  AP 

MAX 
MIN 

76 
35 

74 
38 

76 
55 

77 
56 

70 
59 

62 
38 

59 
36 

50 
41 

59 
40 

58 

33 

50 
29 

53 
26 

69 
40 

67 
44 

64 

41 

60 
39 

41 
32 

51 
25 

59 
34 

64 
46 

62 

33 

50 
23 

60 
21 

68 
28 

74 
55 

72 
62 

66 
54 

66 
33 

72 
39 

68 
62 

77 
63 

63.7 
40.7 

BLACKBEaRD  ISLAND 

MAX 
MIN 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

BRUNSWICK    F44  AP 

MAX 
MIN 

74 

71 

78 
64 

76 

76 
62 

65 
47 

63 
43 

53 
43 

52 
42 

60 
40 

50 
32 

55 

30 

67 
45 

67 
46 

70 
44 

60 
41 

41 
34 

49 
29 

54 
40 

65 
47 

S2 
33 

44 
26 

59 
26 

63 
33 

70 
59 

65 
58 

65 
51 

56 
42 

68 
44 

71 
6 1 

75 
6  I 

62.4 
44 . 3 

FLEMING 

MAX 
MIN 

72 
32 

70 
36 

76 
52 

79 

77 
63 

73 
36 

62 
31 

58 
44 

57 
37 

56 

30 

56 
30 

55 
25 

69 
33 

68 
44 

63 
34 

61 
44 

45 
34 

50 
22 

53 
30 

67 
47 

66 
36 

53 
20 

60 
19 

65 

23 

76 
53 

73 
60 

65 
59 

64 
32 

'1 
34 

72 
62 

79 
59 

64.9 
39.0 

FDLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

76 
35 

77 
61 

81 
52 

77 
63 

69 

37 

57 
46 

49 
40 

60 
33 

56 
31 

62 
26 

72 
36 

69 
46 

58 
40 

48 
32 

52 
25 

65 
35 

70 
46 

66 
35 

50 
24 

62 
24 

70 
32 

74 
50 

75 
62 

66 
59 

68 
36 

4  1 

76 

65.6 
40 .  * 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

73 
32 

71 
32 

76 

78 

76 

64 
38 

62 
30 

57 

58 

59 
29 

53 
28 

55 
26 

70 
36 

69 
46 

63 
39 

61 
39 

45 

49 
26 

53 
26 

68 
45 

65 
36 

48 
21 

60 
22 

66 
26 

73 
53 

75 
53 

65 
59 

64 
34 

73 
39 

72 
61 

79 
63 

64.6 
37.  5 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

74 
41 

71 
43 

77 
53 

78 
59 

73 
58 

63 
40 

62 
38 

57 
42 

57 
38 

58 
35 

52 
30 

52 
29 

70 
40 

67 
45 

65 
35 

62 

44 

53 
25 

53 
33 

66 
44 

6! 

35 

51 
21 

60 
23 

69 
27 

73 
53 

73 
59 

66 
59 

65 
35 

74 
58 

69 
59 

76 
58 

64.4 
41.6 

JE5UP  8  S 

MAX 
MDJ 

73 
32 

72 
36 

75 
56 

80 
47 

77 
61 

70 
39 

61 
32 

58 
44 

54 
37 

57 
33 

56 
30 

55 
25 

70 
35 

68 
46 

62 
35 

61 
43 

43 

32 

49 
24 

57 
32 

68 
46 

65 
35 

45 

20 

59 
20 

66 
25 

73 
53 

75 
62 

64 
56 

63 
35 

71 
36 

78 
61 

81 
63 

64.8 
39.8 

H4HUNT4 

MAX 
MIN 

76 
38 

74 
39 

75 
57 

85 
48 

75 
59 

67 
42 

61 
33 

57 
40 

56 
37 

59 
33 

55 

30 

56 
26 

71 
37 

67 
48 

69 
37 

63 
39 

33 

51 
27 

61 
34 

69 
46 

67 
36 

52 
24 

62 
21 

66 
27 

72 
51 

72 
53 

69 
56 

36 

71 
39 

60 
63 

76 
63 

66.6 
40*4 

S4PEL0  ISLAND 

MAX 
MIN 

76 

75 
65 

70 
45 

64 
41 

57 
41 

64 
41 

62 
34 

57 
29 

59 
35 

6! 
37 

66 
47 

66 
43 

66 
42 

45 
34 

49 
28 

58 
41 

63 
42 

54 
33 

47 
25 

56 
24 

61 
33 

69 
54 

66 
56 

66 
55 

63 
39 

68 
42 

71 
60 

71 
53 

62.6 
41.4 

SAVANNAH   USDA    PL  GRDN 

MAX 
MIN 

69 
37 

68 
38 

76 
50 

80 
49 

80 
48 

74 
36 

61 
31 

59 
43 

53 
35 

58 
45 

55 
26 

55 
29 

69 
33 

65 
43 

60 
34 

56 
35 

49 
22 

52 
31 

65 
46 

66 
35 

69 
46 

70 
50 

63 
32 

70 
37 

72 
59 

79 
60 

63.1 
39.8 

S««  R*l«r*oc«  Nol*a  Following  Suuon  lnd*x 


DAILY  TEMPERATURES 


SEJRCIA 


Day  of  Month 


10    11     12     13    14     IS     IB     17     18     19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


SlViNNlH  WSO  AP 

Savannah  seach 
sudrencv  2  nnn 
maycross  *  ne 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
M» 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


72 

69 

40 

1,1 

72 

73 

73 

7« 

31 

33 

70 

7B 

29 

31 

72     7*  72 


5»  92 

26  23 


96  60  92 
30     28  23 


6« 
12 


4) 
35 


70 
*5 


51 
19 


69 
92 


36 

«0 

6« 

72 

72 

78 

29 

33 

60 

64 

63 

66 

71 

78 

33 

33 

*2 

62.7 
39.6 


62.9 
♦  1.0 


64.4 

37.2 


63.9 
33.9 


S—  n«lM«Bc«  NelM  FoUowtng  SuUon  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA  gedrgu 

DECEMBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

N 

umber  of  days  with 
precipitation 

tshine 

1  incot 

1.0 

ant 

o 

O) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

o- 

o 

)ver 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Fasfe; 
mile 

Direct 
fostes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

q 
q 

O; 
O 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

ATHENS  WSD  AP 

28 

1.9 

8.5 

23  +  + 

24 

29 

77 

85 

59 

69 

0 

4 

3 

4 

1 

1 

13 

5.3 

ATLANTA  WSO  AP 

29 

1.8 

11.2 

34 

SW 

13 

73 

79 

56 

65 

5 

2 

0 

4 

2 

1 

14 

56 

5.9 

AUGUSTA  WSD  AP 

24 

1.8 

7.6 

28++ 

22 

20 

75 

83 

53 

68 

5 

4 

5 

2 

0 

0 

16 

5.3 

COLUMBUS  WSn  AP 

2B 

1.1 

8.5 

28++ 

16 

26 

87 

89 

58 

72 

3 

1 

4 

2 

1 

1 

12 

4.6 

MACON  WSD  AP 

26 

1.6 

8.9 

27 

SW 

13 

78 

82 

55 

65 

3 

4 

4 

2 

0 

0 

13 

54 

5.5 

ROME  WSO  AP 

4 

2 

2 

1 

3 

1 

13 

SAVANNAH  WSO  AP 

26 

2.2 

8.7 

29 

w 

21  + 

81 

83 

57 

71 

4 

3 

3 

2 

1 

0 

13 

52 

5.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ceoRcu 

DECEMBER  1973 


Day  of  month 

• 

Station 

0. 
(V 

Q 

INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

CALHOUN  EXP  STATION 

<> 

MAX 

MI^ 

53 

53 

53 

54 

56 

54 

51 

49 

49 

49 

46 

45 

45 

49 

50 

50 

46 

42 

43 

43 

44 

40 

40 

40 

42 

49 

SO 

47 

45 

46 

49 

47.4 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

67 
<.<. 

69 
48 

69 
57 

69 
52 

64 
56 

69 
45 

63 
43 

57 
42 

46 

43 

60 
40 

57 
36 

51 
35 

51 
42 

62 
43 

62 
43 

51 
45 

45 

37 

50 
36 

93 
36 

43 

36 

48 

37 

48 
39 

50 
34 

56 
40 

58 

47 

59 
54 

- 

- 

66 
40 

58 
52 

62 
57 

97.4 
43.3 

<• 

MAX 
MIN 

63 
47 

69 
50 

65 
53 

65 
54 

62 
57 

65 
48 

60 
45 

56 
45 

48 

46 

57 
43 

53 

40 

49 
39 

51 
49 

58 
46 

58 
44 

50 
47 

47 
40 

48 
38 

50 
39 

44 

40 

48 

40 

46 

37 

48 

37 

53 
42 

54 
44 

57 
52 

. 

62 
44 

57 
50 

60 
56 

55.1 
45.1 

8 

MAX 
MIN 

59 
52 

60 
S3 

60 
56 

61 
56 

61 
58 

63 
55 

58 

52 

54 

50 

51 
49 

54 
48 

52 
46 

47 
44 

So 
46 

59 

50 

59 
49 

50 
49 

50 
45 

46 
43 

48 
43 

44 

43 

47 
44 

47 
42 

45 

40 

48 
43 

50 
43 

54 

50 

I 

58 
46 

55 
48 

97 
94 

93.1 
48,2 

HAHKINSVILLE 

MAX 

MIN 

59 
47 

62 
49 

69 
55 

64 
48 

66 
54 

63 
54 

59 
51 

I 

57 
42 

53 
44 

50 
45 

51 
46 

59 
51 

57 
51 

56 
51 

S5 
41 

49 

43 

48 
42 

60 
39 

55 
42 

so 

40 

50 
40 

48 
41 

40 

60 

64 
99 

60 
49 

60 
50 

60 
SO 

63 
96 

57.4 
47,0 

HOMEPVILLE  3  WSH 

MAX 

Hit, 

65 
55 

66 
5S 

66 
60 

67 
61 

68 
62 

67 
59 

64 

55 

61 
54 

56 
55 

57 
51 

59 
46 

55 
47 

57 
46 

59 
52 

62 
59 

60 
55 

: 

57 
46 

54 
46 

58 
48 

59 
52 

59 
46 

53 
44 

54 
44 

57 
47 

62 
57 

64 

61 

63 
55 

61 
54 

63 
56 

66 
63 

60.5 
53.0 

MIDVILLE  EXP.  STATION 

MAX 
MIN 

60 
55 

60 
5S 

62 
56 

64 
60 

64 
64 

64 
57 

58 
55 

55 
54 

■ 

53 
50 

50 
48 

SO 
50 

55 
49 

55 
55 

■ 

55 
49 

49 
45 

49 
43 

51 
49 

49 
48 

60 
44 

55 
52 

55 

51 

60 
55 

69 
60 

56,3 
52.2 

PLAINS  SH  OA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

64 
49 

66 
52 

67 
54 

67 
57 

68 
61 

71 
54 

62 
52 

58 
52 

56 
49 

58 
48 

55 
43 

53 

43 

54 
46 

64 
52 

62 
52 

59 
54 

59 
44 

48 

42 

S3 

40 

92 
43 

57 
44 

48 
48 

49 
39 

53 

42 

57 
42 

69 
52 

69 
57 

64 
48 

62 
46 

65 
50 

66 
62 

99,9 
49,0 

TIPTON  EXP  STATUN 

2 

MAX 
MIN 

69 
47 

71 
47 

74 
51 

72 
58 

74 
58 

70 
50 

67 
49 

63 
49 

57 
49 

63 
45 

60 
40 

59 

40 

58 
43 

64 
49 

70 
49 

60 
52 

53 
40 

54 
38 

61 
36 

62 
42 

61 
42 

54 
37 

S8 

37 

62 
37 

64 
41 

69 
53 

64 
59 

69 
45 

67 
44 

67 
46 

66 
60 

63,6 
46.3 

ii 

MAX 
MIN 

68 
54 

70 
54 

73 
57 

71 
62 

74 
63 

71 
57 

68 
56 

64 
55 

60 
55 

63 
51 

62 
48 

60 
48 

56 
49 

64 
55 

68 
55 

61 
57 

96 

47 

55 

45 

60 
45 

61 
48 

62 
50 

56 
44 

58 
44 

60 
44 

61 
47 

63 
57 

64 
62 

66 
52 

65 
52 

65 
52 

66 
64 

63,8 
52,9 

a 

MAX 
MIN 

64 
57 

64 
58 

67 
59 

68 
63 

69 
63 

68 

60 

65 
58 

62 
58 

60 
56 

60 
55 

58 
52 

56 
50 

56 

51 

60 
54 

61 
57 

59 
57 

59 

51 

54 
46 

95 
49 

56 
50 

56 
52 

54 
47 

53 
47 

94 
47 

56 
49 

60 
59 

61 
59 

63 
54 

60 
54 

60 
54 

63 
60 

60,1 
94,3 

S«o  Relcr«nc«  Noles  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


DECEWBEK  1973 


SlattoD 

D*7 

Oi  Month 

3  01 

1 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  • 

NORTHWEST 

01 

C4LHDUN  EXP  ST4TI0N 

EVAP 
WINO 

MIN 

.17 
« 
96 
40 

.10 
26 
97 
41 

.09 
17 
99 
48 

,00 

ei 

60 
54 

.06 
84 
61 
54 

.  10 
22 
57 
40 

.10 
40 
54 
38 

.02 
9 
48 
37 

.14 

12 
90 
39 

.06 
29 
49 
39 

.06 

39 
40 
34 

.00 
7 
41 
36 

.06 
96 
61 
39 

.08 
67 
60 
42 

.10 
20 
52 
40 

.00 
83 
42 
38 

.12 

136 
40 
34 

.04 
14 
42 
34 

.11 
48 
44 
36 

74 
43 
38 

.03 

129 
43 
32 

• 

38 
40 
32 

* 

2 
41 
39 

.24 

41 
48 

37 

.10 
112 
50 
46 

97 
67 
48 

.05 
23 
65 
44 

.14 

17 
56 
39 

5 
50 
39 

31 
52 
44 

32 
59 
91 

2.308 
1435 
51.2 
40.3 

•       •  * 

NORTH  CENTB4L 

02 

U  OF  C4  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 
WIND 

MIN 

.14 
46 
65 
42 

.11 
71 
63 
43 

.07 
33 
60 
4J 

.00 
77 
65 
92 

131 
66 
99 

.19 

98 
63 
39 

.06 
40 
55 
39 

.07 
128 
69 
39 

.09 
84 
54 
38 

.12 
99 
54 
39 

.10 

126 
45 
33 

.14 
59 
42 
39 

.10 
129 
62 
40 

.13 

97 
61 
40 

.08 
96 
95 
41 

87 
43 
40 

193 
42 
32 

.08 
74 

44 
32 

.04 

99 
42 
33 

127 
39 
35 

188 
42 
32 

.02 
96 
42 
32 

.16 

30 
43 
32 

.04 

92 
94 

37 

.09 

111 
91 
44 

120 
64 
45 

.19 

100 
64 
48 

.05 

79 
56 
39 

.06 

33 
55 
39 

101 
58 
49 

87 
67 
52 

2891 
94.4 
40.2 

•       •  * 

WEST  CENTRAL 

0* 

EXPERIMENT 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 

30 
5C 

36 

.13 

39 
6C 
44 

.08 

40 
6C 
46 

.06 
80 
61 
49 

.19 

175 
6! 
94 

.14 

70 
63 
39 

.11 
28 
53 
38 

.04 
37 
46 
37 

.09 

68 
4C 
38 

.06 

32 
5  J 

it 

* 

80 

- 

.19 
48 

33 

.06 

132 
47 

34 

.14 

140 
6C 
40 

.10 

60 

40 

.06 

63 
43 
39 

• 

107 

* 

7S 
■ 

• 

45 
" 

.32 

130 
41 
32 

* 

99 
" 

* 

70 

* 

90 
■ 

.49 

'  60 
50 
40 

.13 

120 
94 
41 

.10 

110 
60 
90 

• 
- 

* 
- 

220 
64 
39 

.U 

130 
99 
44 

.02 
80 
62 
92 

3.028 
2410 
53.9 
40.9 

•      *  • 

CENTRAL 

OS 

»UEV 

EVAP 
WIND 

.01 

3 

• 

* 

48 

34 

.08 
14 

.05 
2 

13 

24 

.10 

23 

* 

* 

* 

.15 
79 

* 
• 

.12 

37 

« 
« 

.12 
42 

.01 

11 

.03 
4 

« 

22 

.19 

71 

* 
* 

• 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

.29 

90 

.01 

1 

• 
• 

.10 
28 

1.658 
5648 

*     •  * 

SOUTH  CENTR4L 

08 

TIFTBN  EXP  STATION 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.06 

14 
69 
37 

.08 

19 
70 
39 

.09 
99 

74 
44 

.09 

38 
72 
93 

.10 

119 
76 
95 

.07 

45 

70 
40 

.09 

39 
63 
40 

.03 

42 
58 
40 

.03 

54 
52 
41 

.04 

23 
61 
37 

.09 

70 
99 
33 

.08 

37 
92 
31 

.14 

74 
93 

33 

.09 
136 
67 
45 

.07 
26 
67 
45 

.02 

62 
62 
47 

.03 

111 
49 
33 

.05 

92 

.05 

42 
52 
32 

.07 

81 
60 
36 

.06 

133 
62 
36 

.01 
74 

.08 
14 

.08 

31 
55 
32 

.09 

80 
69 
37 

.07 

101 
69 
52 

.04 

100 
67 
59 

.08 

24 

.07 

14 
64 
40 

.08 
109 
70 
42 

.02 
64 
69 
61 

2.01 
1879 
63.1 
41.5 

•      »  •■ 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  WSO  4P 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

32 
66 
39 

.16 

97 
66 
43 

.11 

77 
69 
50 

.13 
63 
64 
93 

.11 
133 
71 
61 

.08 

61 
65 
45 

• 

25 
97 
37 

* 

134 
53 
42 

.19 

66 
95 
39 

.13 

61 
56 
36 

.09 

70 
92 
34 

.06 
7 
48 
34 

.09 

73 
59 
40 

.11 
96 
64 
47 

.02 
18 
62 
42 

.01 

46 
55 
46 

.08 

121 
48 
35 

.10 
26 
45 
31 

.05 

92 
90 
34 

.01 

82 
64 
90 

.10 
184 
61 
39 

.08 
26 
48 

30 

.09 

10 
53 
31 

.07 

37 
57 
35 

.01 
60 
63 
51 

.08 

112 
68 
58 

76 
64 
97 

.03 
28 
62 
41 

.05 

35 
63 
40 

.06 
96 
67 
58 

.11 

87 
75 
60 

2.328 
2131 
59.7 
43.0 

Sm  Referenca  Notes  Follovdng  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEPOCU 

DECtMBEH  1973 


Day  of  moDth 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2S 

27 

2B 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

CtRTERSVllLE  SNOWFILL 
SN  ON  SND 

CEDtftTQWN  SNOWFALL 
SN  ON  SND 

DILL'S  7  NE  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

DALTUN  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

KOME  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

ROME  WSO  AP  SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

•  «  * 

NORTH  CENTRAL  02 

AlPHARETTA  :  SSW  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

ATHENS  wSO  AP  SNOWFALL 
$N  ON  CND 
MTR  ESUIV 

ATLANTA   WSO   AP  SNOWFALL 
SN  ON  CND 
WTR  EOUIV 

BLAIRSvILlE  EXP  STA  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

bLUE  RIOCE  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

•  •  • 

WEST  CENTRAL  04 

CARRULLTON  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

COLUISJS  WSO  AP  SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

EXPERIMENT  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

LA  CRANCE  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

NEWNAN  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

•  •  • 

CENTRAL  OS 

COVINGTON  SNOWFALL 
SN  ON  CND 

HILLEDOEVILLE      •  SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

•  •  9 

EAST  CENTRAL  06 

APPLINO   1   NW  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

AUGUSTA  WSO  AP  SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
.3 

T 

T 
T 

.6 

T 

T 

T 

1. 1 
I 

1.0 
1 

1.0 

.3 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
.9 

T 

T 

Sm  R«l*raiic*  NotM  FoUowisg  SlaUon  Indm 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


SUtton 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

"5 
Q 

Lowest 

e 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

a 

Sno 

Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

5 
1 

o 

1.00  or  More 

s  < 

"° 

°" 

*       *  * 

APRIL  1973 

MONTlCELin 

70i3 

47  ■  9 

59  .  1 

82 

23  + 

29 

11 

189 

0 

0 

1 

0 

5.11 

2.00 

8 

.  0 

0 

7 

5 

2 

*       *  « 

GL  E  NN V I L  L  E 

89. OM 

69.  3M 

79. 2M 

-  .6 

94 

17+ 

65 

3+ 

0 

0 

0 

0 

8.09 

3.26 

2.00 

8 

.  0 

0 

11 

6 

3 

•       *  * 

1 1 1 1  V                     1  O  7  ^ 
JUL'                     k" 1 ^ 

91. OM 

71. IM 

81. IM 

94 

23  + 

67 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

2.04 

.57 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

BLUE  KIDGE 

85.0 

64.6 

74  .  8 

88 

28+ 

58 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

7.00 

2.12 

15 

.0 

0 

11 

5 

4 

GLENNVI LLE 

92. 8M 

72. 5M 

82. 7M 

1.6 

97 

22 

67 

1 

0 

0 

0 

0 

2.62 

-  4,13 

.89 

13 

•  0 

0 

1 

0 

LUMBER  CITY 

91.6 

70.5 

81.1 

96 

24 

67 

2 

0 

0 

3,26 

-  3,02 

.88 

28 

.0 

0 

8 

3 

0 

MILLEN  *  N 

92.5 

68.6 

80.6 

-  1.4 

96 

22 

65 

19 

0 

27 

0 

0 

0 

4,!6 

-  ,05 

1.60 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

SAVANNAH  USnA   PL  (5RDN 

91.9 

70.5 

81.2 

1.0 

96 

23 

65 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

7.92 

,37 

1.86 

12 

.0 

0 

11 

6 

4 

Cl.ia  fMCDnon 
iWAINbBUKC 

91.5 

70.2 

80.9 

96 

22 

67 

2  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.33 

1.20 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

*         *  * 

AUGUST  1973 

AILEY 

89, 9M 

69. 3M 

79. 6M 

62 

22 

0 

0 

0 

0 

5,23 

.0 

0 

DALTON 

88. OM 

M 

M 

94 

31  + 

59 

24+ 

0 

0 

0 

.99 

.33 

18 

.0 

0 

4 

0 

0 

WASHINGTON 

88.5 

65.6 

77.1 

-  2.8 

93 

12  + 

59 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

3.10 

-  .76 

1.98 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

WINDER  1  SSE 

86. B 

65.3 

76.1 

92 

28 

60 

23 

0 

5 

0 

0 

0 

3.17 

1.6'! 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

*       •  • 

SEPTEMBER  1973 

AILEY 

89, OM 

68. 4M 

78. 7M 

94 

10 

62 

21  + 

0 

0 

0 

1.78 

.74 

27 

.0 

0 

3 

1 

2 

0 

See  Reference  Noles  Following  Stalion  Index 


-  14  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 

1   I  2  I  3      4  I  5  I  6      7  I  8  I  9      10  I  U  |  12     13  I  U  I  15  I  16  I  17  I  18     I9|20|21     22|23|24     25|26|  27     28  |29|30  31 


APttIL 
HDNTICELLO 


.19     .50  .72 


JUNE 
OLENNVUIE 


.03  l.*6  .22 


JULY  1973 

ASHRURN  3  ENE 
tLUE  alOGE 
CIESNVILLE 
LU"«E«  CITY 
HUlEN  «  N 

PATTEKSflN 

SAVANNAH  USDA  PL  CRDN 
St.AINS80R0 


2.0t 
7,00 
2.62 
3.26 
*.96 


.09  .02 

T 

l.«9 


1.01     .01  .12 


.lA  1.10 

.20  .26 
.66 


AUGUST 

AlLEY 
DALTQN 

FCHT  WALIEY  2  E 
WASHINGTON 
MINDER   I  SSF 


9.23 
.99 
7.13 
3.10 
3.17 


T       l.AO  .19 

.1« 
.A9  .06 
1.96 
.01  1.69 


.10     .28  .31 


.90     T  1,02 


SEPTEMBER  1973 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

•age 

1 

2 

3 

4  1 

6 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

le 

1 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

«  * 

• 

4PRIL 

1973 

MONTICtLLD 

MAX 

75 
52 

72 
47 

75 
49 

64 

51 

68 
47 

64 
35 

69 
38 

57 
48 

64 
39 

70 
36 

55 
29 

60 
37 

74 
40 

71 
46 

74 
47 

70 
48 

70 
50 

69 
55 

72 
57 

75 
55 

62 
54 

81 
56 

82 
60 

80 
57 

76 
58 

65 
58 

69 
53 

62 
52 

68 
40 

75 
42 

70.3 
47.9 

•  • 

• 

JUNE 

1973 

ClENNVIlLE 

MAX 

87 
66 

90 
65 

90 
65 

84 

66 

88 
68 

90 
67 

86 
69 

89 
68 

90 
72 

86 

70 

80 
71 

90 
72 

94 
72 

90 
71 

93 

71 

94 
71 

93 

71 

86 

70 

89 

70 

90 

72 

90 
73 

86 

71 

86 
66 

89 

66 

89 
67 

92 
67 

90 
73 

91 
69 

69.0 
69.3 

•  • 

* 

JULV 

1973 

ASHBUUM  3  ENE 

MAX 

89 
69 

90 
69 

91 
67 

90 
71 

93 
74 

91 

70 

93 

70 

93 

72 

93 
72 

92 
70 

91 
72 

91 
72 

87 
73 

89 
72 

86 
73 

91 
73 

92 
71 

94 
71 

89 
71 

90 
71 

94 
71 

93 
72 

94 
69 

92 
72 

93 
73 

86 
73 

88 

70 

90 
71 

92 
70 

92 
70 

91.0 
71.1 

BLJE  RIOCE 

MAX 

86 
62 

86 
66 

88 
64 

85 
64 

83 
63 

85 
60 

80 
64 

84 
67 

87 
66 

84 
65 

84 
60 

es 

59 

85 

60 

84 
68 

64 
67 

61 
65 

65 
65 

65 
68 

80 
67 

83 
62 

65 
64 

86 
64 

87 
66 

85 
66 

8» 
68 

87 
67 

86 
66 

88 
65 

86 
56 

85 
65 

87 
68 

85.0 
64.6 

OLENNVILLE 

MAX 

94 
67 

92 
70 

92 
69 

95 
73 

94 
76 

94 

72 

92 
70 

93 

73 

92 

70 

95 

72 

94 

74 

89 

72 

92 
79 

93 
73 

93 
74 

94 

74 

95 
73 

89 
74 

90 
71 

92 
72 

94 

73 

97 

76 

94 

71 

92 
73 

90 

73 

92 

70 

92 
73 

92 
71 

95 

73 

93 
73 

92.8 
72.5 

LUMBER  CITY 

MAX 

92 
71 

93 
67 

93 
69 

92 
70 

95 
71 

91 
71 

94 
70 

93 

70 

89 
72 

89 

71 

93 
70 

91 

72 

89 
72 

92 
73 

90 
73 

91 
72 

91 

70 

91 
70 

87 

70 

89 
69 

90 
69 

95 

70 

95 
68 

96 
69 

92 

71 

90 
72 

66 
72 

93 
72 

91 
70 

92 
70 

94 

70 

91.6 
70.5 

MILLEN  4  N 

MAX 
MIN 

94 

94 
67 

93 
66 

95 

93 

70 

94 

70 

91 

70 

92 
68 

95 
67 

95 
67 

95 

66 

91 
69 

92 
69 

90 
70 

91 
70 

95 
66 

87 

70 

90 
65 

92 
69 

90 

70 

96 

70 

95 
67 

93 
69 

89 

72 

92 
6B 

92 

7  1 

89 
71 

95 
67 

95 

94 

69 

92.5 
68.6 

Savannah  usda 

PL  SRON 

MAX 
MIN 

95 
65 

93 
68 

91 
66 

94 
69 

94 
69 

92 

73 

93 
69 

92 
71 

92 
81 

93 
69 

94 

71 

93 
68 

90 

72 

93 
71 

90 
72 

93 

72 

94 

70 

90 
73 

90 

6e 

69 
72 

91 
72 

92 
72 

96 
70 

92 
70 

87 

70 

91 
67 

90 
70 

89 
72 

93 
71 

91 
70 

92 
71 

91  .9 
70.5 

SWAINSaORO 

MAX 
MIN 

94 
67 

93 
67 

92 
68 

95 

71 

91 
72 

94 

73 

91 
69 

91 
70 

91 

70 

94 
71 

93 

72 

87 

70 

90 
71 

92 
72 

90 
73 

94 

71 

83 
71 

85 
70 

89 

70 

90 
68 

93 
72 

96 
72 

93 
66 

90 

70 

89 
70 

90 
70 

93 
70 

90 
69 

94 

70 

94 
70 

94 
70 

91.5 
70.2 

«  • 

* 

AUCUST 

1973 

AUEV 

MAX 
MIN 

93 

72 

90 
72 

99 

74 

68 
73 

90 
70 

89 
71 

92 

70 

94 
69 

92 
73 

91 

71 

92 
71 

90 
72 

92 
67 

69 
67 

91 
70 

91 
62 

82 
64 

85 
65 

67 
66 

70 

69 
66 

91 
68 

90 
66 

92 
68 

89 
71 

89.9 
69.3 

OALTDN 

MAX 
MIN 

86 

86 

85 

87 

88 

85 

90 

91 

89 

93 

92 

67 

86 

89 

85 

86 

87 

87 

90 

63 

62 
60 

63 
59 

87 
59 

67 
63 

89 
65 

89 
66 

90 
60 

93 
61 

94 
62 

94 
66 

68.0 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

92 
65 

90 
65 

93 
69 

87 
67 

88 
68 

86 
66 

88 
65 

86 
69 

89 
68 

91 
67 

91 
67 

93 
68 

91 
69 

90 
69 

90 
67 

69 
68 

90 
69 

82 
64 

90 
65 

91 
67 

90 
63 

83 
63 

81 
61 

61 
59 

65 

62 

86 
63 

66 
64 

90 
62 

92 
65 

92 
67 

90 
64 

88.5 
65.6 

WINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

87 
69 

84 
67 

86 
67 

86 
63 

86 
65 

84 
64 

86 
67 

86 
67 

88 
67 

89 
66 

90 
64 

90 
66 

86 
69 

66 
67 

86 
66 

87 
67 

86 
64 

86 
62 

85 
66 

86 
62 

67 
63 

84 
64 

63 
60 

84 
62 

es 

62 

86 
66 

69 
65 

92 
64 

91 
65 

91 
67 

86 
70 

66.8 
65.3 

*  • 

* 

SEPTEMBER 

1973 

«UEV 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

86 
72 

68 

90 
69 

89 

70 

92 

70 

91 
69 

93 

71 

94 

73 

90 
71 

83 
69 

91 
73 

87 

70 

90 
68 

68 
67 

88 
65 

89 

62 

91 
62 

90 
62 

32 

70 

88 
67 

87 
67 

90 
69 

89.0 
68.4 

S«*  R«f«t«oc*  NolcB  Following  Slalioa  Index 
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LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Ol  Month 

2 

3 

5 

Q 

7 

3 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

£"< 

*      «  * 

AUGUST  1973 

AtLEY 

EVAP 
HIND 

,0* 

.22 

.23 

11 

.13 
13 

.17 
8 

.16 

6 

.2* 

6 

• 
* 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

» 

* 

1.29 
52 

.lA 
A 

.18 

11 

• 
* 

.39 

20 

.17 

7 

.23 
7 

.18 

2 

.22 
9 

.21 

8 

.19 

lA 

.13 

6 

.19 

9 

* 

* 

.31 
9 

.IT 
A 

.19 
9 

.19 

A 

.17 

3 

9.98 

2298 

•       •  • 

SEPTEMBER  19T3 

AUEV 

EVAP 
HIND 

.09 
A 

« 
• 

• 
• 

.41 

11 

.16 
9 

.17 

9 

« 
* 

.30 

12 

.13 
8 

.19 
1* 

.09 

7 

.07 
3 

.11 
A 

* 
• 

.16 
37 

.19 

2 

.17 
9 

.lA 

2 

.17 
11 

iOA 

.10 

3 

.09 
3 

.17 
7 

3.7A8 

217 

Sm  ReleroDC«  NoIm  FoUowring  SIaIIod  lod*x 


CORRECTIONS 


DATE 

JANUARY  1973 

JANUARY  1973 

JANUARY  1973 
MAY  1973 
JUNE  1973 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t 
DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 

SNOWFALL  £,  SNOW  ON  GROUND 

ALL  TABLES 

ALL  TABLES 


DIVISION 

NORTH  CENTRAL  02 

NORTH  CENTRAL  02 
NORTH  CENTRAL  02 
SOUTHWEST  07 
SOUTHWEST  07 


ALPHARETTA  5  SSW 
DIVISION 

ALPHARETTA  5  SSW 
CAIRO  2  NNW 
CAIRO  2  NNW 


CORRECTION 

TOTAL  SNOWFALL  MISSING 

AVERAGE  SNOWFALL  1.0 

SNOWFALL   1ST   THROUGH  31ST  MISSING 

DELETE   DATA  ENTIRE  MONTH 

DELETE   DATA  ENTIRE  MONTH 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 

DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

LUUN 1 Y 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0010 

06 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

c 

MRS.   MARY  E,  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

AOEL  2  S 

0053 

08 

CDDKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

CODKE  CD.   FORESTRY  UNIT 

AILEY 

0090 

05 

null  \  uuncn  t 

10 

32 

11 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

uAviJnnr\    c  Dnvn 

ALAPAHA   cXr  STATIuN 

0 1 3 1 

08 

BERRIEN 

e.  1 

8  3 

1 3 

290 

5  P 

5P 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATDQNA   DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA   FAA  AP 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TEDDY  R.   WALKER/  SR. 

AMERICUS   A  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

AMERICUS   EXP   STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

P.  4 

16 

450 

c 

U.DF  GA. EXP. STA.  NRSY. 

APPLING   1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

H2 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY  0.  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

08 

Tl  ID  M  C  D 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY    J.  nlLLlAnb 

ATHENS   WSn  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

02 

FULTDN 

3 

33 

49 

84 

29 

680 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSQ  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA   WSD  AP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

145 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBRIDGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

n4 

34 

120 

7P 

7A 

: 

H 

MRS.   MARY  E.   H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1100 

7A 

MRS.   ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE 

0746 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

8A 

MRS.   H.   E.  WARMACK 

BELLVI LLE 

0787 

09 

EVANS 

11 

32 

09 

81 

58 

185 

: 

MRS  GRACE  F  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

7A 

7A 

H 

II    e      cT^i_i    *    i.iinic      c  \i  f 
U.S.    PISH  C   WLDLr.  SVC. 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP.  STA. 

BLAKEl  Y 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7p 

7P 

H 

P.  B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GARNETT  H.  BARTON 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32 

23 

Bl 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.  C.   CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

: 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

91 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

5P 

r 

H 

CITY  OF   BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

T  A  V 1 np 

1  A  T  U  U  r\ 

6 

32 

33 

P4 

14 

625 

7A 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA.   EXP.  STATION 

CAMI LLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

6P 

7A 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

670 

eA 

c 

JOHN  T.  HOLBROOK 

CARNE5VILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKLIN 

14 

34 

26 

83 

14 

910 

7A 

c 

MRS  JANICE  E.  VOYLES 

CARROL  LTON 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTDN 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLF  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE   SPGS  h  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

600 

c 

MRS.   GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

01 

DDI  \l 

r  u  L 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

6P 

SA 

H 

DAlPu    M  AVPD<^ 
KMLrn     n»  MTCn.J 

chatsworth 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J,  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

a4 

39 

980 

: 

CHARLIE   L.  SILVER 

CLAYTON   1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1680 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.   FANNIE  M.   0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

CQLOUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8A 

8  A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS   WSO  AP 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3 1 

84 

56 

385 

MID 

MID 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

JOE  NEISlER 

CONCORD 

2198 

04 

r  1  K  t 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

COOLIDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

: 

C.   W.    ELLINGTON..  JR. 

CORDElE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

306 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNELIA 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK   L.  CHAPMAN 

CUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS.  AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

dahlonega 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS.   JOE  W.  WOODWARD 

OAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

RA 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

: 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DDCTQRTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.  C.  THOMPSON 

1  DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.   SARA  L.  HILL 
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PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

UUnnLjUlNV  1  LLC 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

3 1 

0 1 

84 

(^3 

1  3  R 
X 

Q  A 

ROBERT  P,  ARMSTRONG 

nniir,i  as  2  p^p 

2783 

08 

COFFEE 

1 3 

31 

30 

82 

49 

212 

7a 

7  A 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

ULJUUUAjV  1  LLC 

?791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8  A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

eA 

H 

WILIFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTM4N    1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

\2 

63 

1  2 
X  ^ 

400 

8  A 

8  A 

GA.   FORESTRY  COMM. 

EDI  SON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

3 1 

34 

84 

44 

305 

■ 

JESSE   L,  NEWTON 

F 1  RF  RTHN    P  M 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

8  2 

540 

5P 

7  A 

A.   D.   MC  CLAIN 

E  L  L  I  J  A  Y 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

42 

84 

30 

1440 

7  A 

ALFORD  G.  DOVER 

E  M  B  R  Y 

0 1 

PAULDING 

If 

33 

52 

84 

1  700 

n  A 

0  A 

Ml^S    IANFT  AI  LGOriD 

F  y  P  PR  T  MFNlT 

32  71 

04 

SPALDING 

6 

33 

1 6 

84 

1  7 
X  ' 

Q  7  S 

1  0  A 

X  A 

1  0  A 

X  U  A 

lOA 

SH 

U.   Of  GA.   EXP.  STATION 

CAT  R  MnUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8  A 

MRS  ONEDA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

C 

ST.   REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

1 1 BERTY 

2 

31 

53 

8  1 

25 

20 

4P 

4P 

H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FDLKSTQN  3 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8  A 

■ 

LOTT  W.  TURNER 

Fm  K  STflfvJ   Q  ^LJ 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5  P 

□KEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FriRT  r.AINFS 

3516 

07 

CLAY 

3 

3 1 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L I  BERTY 

1 1 

3 1 

52 

8  1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2 

E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

8  3 

5  2 

490 

5  P 

ROBERT  B  WEST 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A,  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

11 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  C.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2 

NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  M 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

c 

MRS.   RUTH  T,  GABLE 

HARTWELL 

4  133 

03 

HART 

14 

34 

2 1 

8  2 

690 

5  P 

5P 

l-l 

RAIPH   D  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

?  8 

245 

8A 

8  A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

3  1 

52 

82 

36 

250 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN  1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER   L,  VANDIVER 

HOMERVILLE  3 

WSW 

4429 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  WNW 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

8  3 

^  X 

430 

r 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

?7 

1465 

6P 

8  A 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

1512 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

\ 

3 1 

37 

8  1 

53 

100 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

29 

8  1 

(s3 

1  00 
X  uy 

5  P 

7  r 

BRUNS.  PULP  t  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

H  D  0  0 

u  c 

DAWSON 

34 

33 

8  4 

1 

1  3 1  0 

MRS.   LAVERN  C.  KINCAID 

JDNESBDRO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3 1 

8  4 

^  X 

930 

8  A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS   DOROTHY   I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

n  1 

BARTOW 

5 

34 

1 4 

84 

730 

7  A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

^  ^  H  A 

WALKER 

34 

42 

85 

1  7 
X  ' 

82  0 

8  A 

8  A 

CHARLES  M.  LDWRY 

LA  GRANGE 

TROUP 

a 

z) 

33 

0  3 

0  x 

7 1  R 

(  X  J 

-J  r 

7  A 

f  A 

r 

RAY  J,  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

03 

OGLETHORPE 

33 

5  3 

A  ^ 

0  a 

7^0 

8  A 

JOSEPH  A.  CAREY 

lincolntdn 

n  3 

LINCOLN 

1  L 
X  *t 

3  3 

4  7 

fl  0 

0  ^ 

«i  0 

1  0 

3  X  U 

ft  A 

0  A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3 

S 

5314 

1  1 

DC 

3  0 

8  2 

24 

325 

n 

4P 

4r 

H 

GL ASC0CK"J EFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

3  J  0  0 

V  0 

TELFAIR 

9 

3 1 

55 

*t  X 

1  7  0 

X  c  U 

7A 

7  A 

1  A 

l_l 

MRS.   NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

PERRY  T.  USHER 

MACON  WSD  AP 

R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

63 

39 

354 

MID 

MID 

z 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  QF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

S3 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

5811 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIOVILLE 

5858 

06 

BURKE 

11 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE  EXP 

STA 

5863 

06 

BURKE 

u 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.   BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

H.   LOUIS  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

11 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONRGF 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLD 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

64 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT  VERNON 

3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L.  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

11 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 
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NASHUI LIES  SSP 

08 

BERR I  EN 

16 

31  08 

D  3 

i  ^ 

5  ^  fl 
£  O 

5P 

K  D 

0  r 

H 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

14 

32  37 

fi  1 

28 

145 

6P 

6  P 

1^ 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33  22 

B4 

49 

7  "7  y 

6P 

7  A 

JAMES  0.   HARDIN^  JR. 

NORCRDSS  3  NH 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33  58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

82 

08 

105 

BA 

GA.   FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATKINSON 

13 

31  18 

82 

5 1 

205 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

32  03 

ft  4 

500 

8A 

P  A 

GH 

SW  GA   BRANCH   EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

(, 

32  04 

S4 

405 

7  A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30  48 

R3 

35 

185 

8A 

8  A 

WILLIAM  0  LEY 

RESACA 

7430 

01 

GORDON 

12 

34  34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

0 1 

CATOOSA 

1 8 

34  55 

8  5 

n7 

820 

fl  A 

TVA-72 1 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

34  15 

85 

09 

596 

6P 

8  A 

WILLIAM  M,   TOWERS/  III 

ROME   8  SW 

7605 

0 1 

FLOYD 

4 

34  10 

85 

16 

700 

JACK  MONTGOMERY 

ROME   WSO   AP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

'iS 

10 

637 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDEPSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32  58 

a? 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31  24 

8  1 

17 

10 

5P 

!P 

H 

U.   OA,   MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

81 

16 

22 

8A 

8A 

H 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32  08 

8 1 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

I  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

BO 

5 1 

10 

5P 

5P 

H 

CITY   OF   SAVANNAH  BEACH 

S I  LOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33  32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.   MABEL  C.  CRUMPTON 

SPARTA   3  NW 

05 

HANCOCK 

1 1 

33  19 

9  3 

J  3\J 

n  A 

■ 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

STILLMDRE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32  26 

H2 

13 

255 

7A 

JESSE  W.  RAUTON 

SUMMERVILLE    1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

34  27 

85 

22 

800 

7A 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

34 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  0.  WESTBROOKS 

SURRENCY   7  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31  44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION   BAG  CAMP  PAPER 

SWAINSBORD 

8496 

06 

EMANUEL 

1 1 

32  35 

32 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34  58 

B4 

13 

1800 

TVA-129 

SYLVANIA 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32  45 

8  1 

39 

25  4 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TALBQTTON  1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32  42 

84 

32 

710 

6P 

8  A 

LAWRENCE  R  MINOR 

TALLAPOOSA   ?  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33  46 

85 

18 

980 

6P 

6P 

H 

JACK  CROCKER 

TAYLOR SVILLE 

8600 

BARTOW 

3 

34  OS 

J  " 

7 1  n 

7  A 

THOMAS  F.  COUSINS 

THE  ROCK 

0  O  ' 

UPSON 

(, 

32  58 

84 

1  U 

800 

CECIL  HARR I S 

THQMASTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

() 

32  52 

84 

1  9 

665 

5P 

5  P 

RADIO  STATION  WSFT 

THDMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30  48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31  28 

83 

31 

360 

8  A 

BA 

BA 

GH 

GA.CSTL. PLAIN  EXP.  STA. 

TOCCQA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34  35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34  48 

83 

42 

3900 

r 

TVA-154 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GA  COL  OF  AGRI 

VALDOSTA   3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30  51 

83 

14 

250 

5P 

!P 

RADIO  STATION  WJEM 

VALDOSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30  52 

83 

20 

265 

: 

RADIO  STATION  WGAF 

WALESK A 

H  W  U  t.  «J  r\  M 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

64 

33 

1110 

7A 

DOYLE  8.  SMITH 

harrenton 

9141 

06 

WARREN 

11 

33  25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C,   WHEELER/  JR. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33  44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

26 

750 

C 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS   4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31  15 

82 

19 

145 

7A 

7A 

H 

ERNEST  L.  SWEAT 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81 

59 

270 

6A 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85 

11 

575 

8A 

8A 

H 

CAM  B.  LANIER/  JR. 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  59 

83 

43 

960 

5P 

7A 

:  H 

CECIL  H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84 

35 

800 

8A 

ALLEN  C  LDNCINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

84 

31 

1055 

8A 

WILLIAM  G  BOOTH 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,  N.C.  2/4/74-950 


REFERENCE  NOTES 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  raay  be  obtained  by  writinti  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65''F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatoiogical  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent   in  area  -  2  percent  50  square 

  ~  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 
Midville  Exp  Station         :  Sandy  loam,  cover,  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thei-mo- 

meters  unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatoiogical  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

0  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCHULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17- TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatoiogical  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^  

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1,00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Dirertor,  Nat lonal  Climatic  Center 


85      -O-  CleveUnd  6  NNE 


GEORGIA 


SunimcrvUlt  1  SSW   .'     -9-,.       Fmlrmo'urit        <^       V  ^     ^     ,,  '         ^  VorneU«  .  -  ^     I     ~*  \      'i^'  7STM  MFR 

,  ^OCurryviUe  2  W   .-4—,  I         <•        ' 'Clermonl  3  WSW  I        <»  ,,,  » 

'  ^  J"™  I     '-B.11  Ground  I  i  CTncvlUc  3  N  V 

.  o      .  ^^c.A^  (  „.<t.)^.„.„0.„ 

I  Rnma     /-V  I  i  Id  ^  ^  ...  ^  ✓  V  ^  k 


.  ■•       •-— "-O  -^J.^..Alpharclla  2  NNW  ^\  t  It,- ,         .  N      \-0  C.lhOUn  T.XU 

4  SSW  #  T.ylorbvlllc       I     Woodstock  ^  /    ^   V  MT^OTJ-irT  A  C  T  \ 


STATUTE  MILES 


30^40 

IDIAN  TIME  ZONE 


it   ....  n  X.  r/  -  ,N^.,.v.»jv 


.     uc  Coralck  9  E  O 


-O 


?o.!,      >— r-lo.L  ^>  Xrri^.  ^ )  r  \  C  /'  k 

 ,.,1   I    >  '     *  "        t       ^     '  * 


johoston  2  SSV 

-O 


r-  . 


Blftckvlllo  3  W 


Ills  -O^^--''^' 


LaG  range  -<|>- 
-I  


Wert  Point 


u  I  


The  Rock 

 •'  , — ^  t,^  o     \ — 


\    Hamilton  4  W  f 


Opollka 

-O 


Ph«nlx  City  2  KNW 


V— -«- — i.  <■ 
\^-/vl(ESTj(^ENT;RAl| 


^  /    ^  Irwlnton  \  *fN 


-   ,  -o-  ^ 

\         Woyncaboro  2  NE 

 I  I  y  ■^^ 

_Q.  uAinvnllc  3  si  I  .MlfThavrn-Wade 

dersvllle  \  MldrtlU  Exp  St.f- V  O 


ttontoDCj* 

Lun^klti  2  SE 


>  


1  Exp  SI.  Nrsy  •    -O  Air 


I  I     -'•I       ru-       I  V 

'-^  y  \         /  I 

^  X  V  .  Ncwingto"  2  NK 

,  ^       ,  v4...„»b„r„  \,^>-,x,vcr       -O  I 

-h^^  >     LI3S  EfST^X^ENTR^rt^'       N  « 

y  \,       {         \  [  ,  — i       (  /  "rookU.  1  w\ 

I   H.wklnsvUle  \  Mount  V.rnon  3  WNW  \  .  V 

•  Eastman  1  V    '  f  '.,         f  /  „    •.  V  V      .  .  T^,. 


Fort 


Abbovllle  I  HNW  , 


1 
I 

C  SOUTHWEST!' 
■4  L  \ 

Edlaon#     ^  Morgan  5  NW 

'i       '      -o-     \  -o- 

Morgan  I  W     •  Albany  3  SE 

•  /\  ^-^J  ^- 

J 


A 

luabla 


Cblpley  3  E 

-Of 


.  ComiilB 

'  -o- 


\-J  — '/  


O     DonalaonvUle  \  S  | 


i  y».  I  Cairo  2  NNW 

I       Balnbndgc     I  ' 


"-t,-       I       u     •   -u-  Plains  SW  Ca  Exp  5W  ■  .  ,  V      f  Savannah  USDA  PI  Crdn -Q- - 

 .Pr«.ton_G  L_1.^3.c„rd..i;^  Abb»v,lle<jV  ^  X  /  |  »  ^  \ 

 ^'\.  1                                                    Y           l.u„bcrCUvV  r^"^°-ir'""^'         '       ^  -i- 

I                                              j                                                   ^                                        #  llatjehursl                        Fort  Stewart  -O  Fu-muis 

Cuthb,  ,  .            Ja.^.m                            ^         ^                       V                      V    Surrency2WNW   '  >i  \ 


Savannah  Bead 


Ashbum  3  ENE      '.•'"JS'""'  | 
^  — I      I   -O-  I 


f 

Alma  FAA  AP 


Tlfton  Exp  Sta  I  I  ^ 

i       _A  \  J.'  Douglas  2  NNE  I 

I  o       — —\  \ 

 -y  \     Alap«h»  Exp  Sta  #        J  ^ 


Iti  If  2  i-:SE     /  ^  * 

O  I  Ade!  2  S 


NBHhviUe  S  SSE 


/  Ade!  2  s       ^-—^  - 


i  L..L..L  V 

iruff  Dfuo  ~    ■'    — "^i  » 


Woodruff  D< 

STATION  LEGEND 
O     Prfcipitotfoft  onlf 


Quitn^iin  2  S\<^    Valdoata  3  E 


Q  PrecipilotiOn,  storogt 

-Q-  Pracipttofion   and  Te/nfitroture 

-(^  Precipifafien.  Umptralurt  on</  Evaporation 

Typt  af  gaga  Q  Non-rteording-.  •  Soil  T«p«rature 
9  RacortJing       O  doM 

Double  cifctt  combioations  indicofw  'f>a  ovailobihfr  of  mart 
dttoiled  mefeorologfcal  data 


\ 

\ 

vine  3  WSW 


I    SOUTH    OENrRAL     \  !  SOUTHE/^S)r 

f  Valdosta  4  NW  J  j  |     |  j 

S-- 


ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION 


STANDARD  PARALLELS  AT  29  ^^'  AND  45  Vj* 


U  S  DfPARIMENI  Of  COMMERCE 
NAIIONAl  CLIMATIC  CENTER 
EEDERAl  BUILDING 
ASHEVILIE.N  C  28801 


LIMATOLOGICAL  DATA 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


GEORGIA 
ANNUAL  SUMMARY  197.3 
Volume  77  No.  13 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NOftTHHEST  0 

ALLATDONA  OAN  2 
CALHnUN  i%>  STATION 
CAHTEKSVIllE 
CEOARTOWN 
DALLAS  T  NE 

CALTDN 

LA  FAYETTE 

>OnE 

ROME  NSO  AR 


north  central  0 

alpharetta  5  s5m 
athens  wso  ap 
atlanta  nso  ap 
klaIrSville  Exp  sta 
slue  rioce 

comherce  4  nnm 
dahloneca 
gainesville 
helen  i  ese 
jaspea  1  nnh 


NORTHEAST 


SSK 


CLAYTON 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 
HARTWELL 
TOCCOA 

WASHINGTON 

DIVISION 

WEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
CARROLLTQN 
COLUMBUS  mSO  AP 
EXPERIMENT 
GREENVILLE  2  NNH 

LA  GRANGE 
HARSHALLVILLE 
NEMNAN 
SUNNYSIOE 
TALBOTTON   I  NE 

TALLAPOOSA  2  N 
THOMaSTQN  2  S 
WEST  PCINT 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  H 
FORSYTh  1  5 

HAHKINSVILLE 

irhinton  4  hnh 
macon  msg  ap 
milleoceville 
mqnticello 


EAST  CENTRAL 

APPLING  1  NM 
AUGUSTA  NSO  AP 
PROOKLET   I  ■ 
LOUISVILLE  >  S 
HETTE* 

HIOVILLE  EXP  STA 
MILLEN  I,  N 
NEWINGTON  2  NE 
SMAINSBORO 
WARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 

DIVISION 

•       •  • 

SOUTHWEST 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  A  ENE 
BAINBRIDCE 
PLAKELY 
CAIRO  2  NNW 

CAMILLA 

colquitt  2  e 
cuthbept 
fort  gaines 
lumpki 


SE 


Jaouary 


AO. 2 
AO, A 
«0.« 


39.7 
3B.3 
A1.2 
3B.2 


A1.9 
Al.5 


A6.0 
A6.9 

4A,6M| 


A7.7 
»7,9 
91.2 
A7.7M 


♦  9.7 
A9.B 
AB,7 
tB.9 


A3.3n 

42.1 

42.9 


40.0     -  3.8 


41.4  I  •  3.3 


40.2 
39. B 
40. IM  ■ 
40.3 


41. 9H 
40.9 


39.8 
42.6 
43.9 
42.7 

41.2 

41.7 


43.3     -  2.6 


49.0  1  -  2.9 
44.6  >  -  4.6 


43.1 
45.7 
43.7 


48. 3H 
44.5  - 
45.0  - 
46.0  :  ' 

46.  2M' 


46.0 
42.4 
44.9 


2.0 
3.4 


43.6 
49.1 
48.9 
48.2 
49.3 

48. 6H 
47.4 
47.8 
47. BM 
43.9 

49.2 


46.9  I  -  3.0 


47.9m| 
46.6  , ' 
48.BHI 
48. 2 
43.5 

43.6 

46.9 


3.0 
2.0 
4.6 


49.6 
49. OM 
48.7 


54.8 

54.5 ; 

53.4 
54.7 
54,5 
56,2 


96.0 
55.9 


60. 3H 
58.2 
61.6 
58.2 


58.2 
60.6 
58.4 


62.0 
57.9 
57.6 


62. 2M 
62.8 
62.9 
61. 9H 
58.1 

57.9 

60.6 


62.2 
4.9  62.2 
65.1 
61.6 


April 

s  * 
a  t 
I  i 


62.6 
62.9m 
61.4 


95.9 

96.6 

93.7Hi 

56.1 

54.6 

55.7 

5B.S 
57.6 

96.0 


53.3 
94.4 
58.3 
57.9 
57.0 

57.3 

56.4 


99.4 

59.1 
60.1 

57.0 
60.6 
59.0 


62. SH 
59.3 
61.6 


62.1 
59.0 
59.1 


6.0 
A. 4 


59.0 
60.0 
63.3 
62.0 


63.3 
63.1 
64.3 
62.6 
60.0 

98.9 

61.7 


MORGAN  1 


63.8 
65.6 
64.3 
69.6 
62.2 


69.1     -  5.1 


65.0 
57.6 
61.9 


63.0     -  5.5 


60.  IM 

62.1 

64.7 

65.1  I 

69.2  t 


64,3 
63,6  ! 


64.7 
69.1 
65.9 


66.4 
66.6 
67,9 

63.8 
67,6 
65.8 


71,JMl 
66.7  1 
69.8 
69. B 


70.1 
69.7 
67.4 


68.2 
72.1 
70.4 


72,9 
70.9 
67.9 


79.0 
75.3 
78.7 
79.8 


78.9 
78. 3 
76,9 


78,9 
77.9 
79.4 
78.6 
77.7 

76.3 

78.2 


7B.5 
79.0 
78.0 
78.7 
77.9 


79.3 
78. 9 
72.7 


76.6     -  1.3 


78.7 
77.2 


81 .9H 
79.4 
81.2 


62.9 
79.9 
79.3  I 


1.7 
1.7 


1.9 
2.0 
1.3 


Bl.lM 
BO. 6  I 
83.1 
BO. 9 
81.0 

79.2 

80. B 


78.3  1-3.1 


79.2 
79.3 
78.9 
77.4 
76.5 


76.9 
77.0 
75. B 


74.9 

77.4  1 
77.4 


73.9 
74.7 
72.8 
74.7 


73.3 
76.7 
79. OM 
79. B 

77.1 

75.6 


76. 5M 

76.5 
79.6 
76.9 
77.2 
78. 2M 

74.6 
78.4 
77.9 

77.4 


79, 6H 
77.5  . 
79.3  . 
79.2  . 
78.5 


80.9 
78. 2M  . 
78.4 


77.8 
78.8 
78,6 

7«,3mI  . 


80,1 
78.8 
79.0 

77,1 

78,6 


72. B  ; 

76.4 

75.6 

69.0 

71.6 


79.1     -  2.2 


69.8 
69.  B 
74.6 
75.6 
73.7 

75.0 


-  2.0 

-  1.7 

-  1.8 


74.9 
79.0 
76.2 


76.2 
7B.3 
76.4 
76.5 
77.5m| 

73.7 
77.7  ; 
76.6 


78. 7H 
76.2 
77.9  ' 
7B.3  , 
76. e  ; 

79.4 
76.4 
79.9  I 
76.9  ' 
76.8 


77.0 
77.9 
78. B 
77.3 
77.lNj 

77.0 


79.2 
78.2 
B0.2H 
78.4 


79.8 
78.9 
79.1 
77.1 
77.9 


I 

I 


63.4MI 

63.3 

62.9 


i  60.9 
1  59.0  S 
62.3  I 
I  64.4  I 
.  64.1  I 

)  63.1 

I  62.3 


64.2 
67.6 
64.2  I 
65.1  - 


62.3 
66.9 
66.5  2.1 


2.1 
1.4 
1.1 


67.3 
69.6 


2.8  69.9 
2.0  66.9 


66. 9M 

66.3 

68.9 

67.9 

65.2 


69.6 


69.9 
68. 9 
69.3 


51.9  i 

50.3 

93.9 

57.8 

55.3 

59.9 

54.1 


94.6 
99.1 
96.0 


97.0 
97.9 
58.4 

54. B 
58. 7M 
57.1 


54,6hI 

94,7 

94,9 

95.4 

53.9 

53.3 
53.1 
94,8 
93,4 


92.2 
95.2 
95.6 
49.2 
53.1 


56.6 
56.0 
60.0 
58.4 

61. 5H 
H 

59.6 
56.4 
99.6 


43.8 
43.6 
44.4 
42.2 


44.3 
44.2 
38.2 


41.9 
40.6 
42.9 
45. 4M 
43.4 

44.1 

43.0 


5.1 
3.9 
3.6 


9.2 
3.9 


90.0 
49.1  ' 
49.7MI 


48.2 
49.5m 


49.3 
46.8 
90.6 
90.3 


98. 7 
62.9 
60. 4M' 

56.1   '  1.9 
97.9 
98,9 


60.7 
64.1 
60. 9n 


91. 6H 
49.3 
93. 5M 
90.4 
49.2 

49. 8H 

48.9 


S««  B«1««DC«  NolM  Following  SuUoo  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Febiudry 


April 


May 


Septembei 


PLSINS  SW  G4  EXP  STA 
THGHtSVULE  «  S£ 


SUUTH  CENTRAL  0 

SLAPAHA  EXP  STATION 
ASHBUHN  3  ENE 
CORDELE 
DOUGLAS  2  ESf 
FITZGERALD 


45.0 
51. B 


HSU 


FOMERVKLE 
LLIMSER  CITY 
MOULTRIE  2  £SE 
NASHVILLE   5  SSE 
OUITHAN  2  NW 

TIFTRN  EXP  STATION 
VALODSTA  3  E 


SOUTHEAST  01 

ALMA  FAA  AP 
BLACKREARD  ISLAND 
BRUNSUICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
FLEMING 

FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 
GLENNVILLE 
JESUP   8  S 
NAHUNTA 

SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA   PL  GRDN 
SAVANNAH  MSD  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCy  2  WNW 

HAVCROSS  4  NE 

DIVISION 


49. 9M 
46.3 
49.1 
47.4 
1.0  50.1 

51.0 
47.2 
1.7  49.7 


1.6  48.4 
50.7 


64.0 
61.7 
63. 9M 
61.9 
64.4 

64.5  I 

61,8 

64.0 


49.7  I  -  3.2  49.0 


50,7 
50. 7M 
54, 3M 
52,5 
50.4 

55, IM 
51,3 
50,8 
51.1 
53. in 

52.5 


49.7 
51.5 


50. B 
50. 9M 
52. 4« 
50.8 
49.9 


49.6 
50. 3n 
49.6 


64,0 
61, 2N 
64, 6H 
62,9 
63.0 

65.2 
64. IM 
64.5 
64.0 
63.9h| 

63.1 
63.7  I 

63.6  I 

Ml 

63.7  , 

i 

62.8  i 

I 

63.6 


64.4 
62.7 
3.2  63.3 
64.3 
1.7  63.6 

5.0  63.2 
65.4 

4.0  63.6 


63.9 
64. 9M 
66.  in 


71,8 
70.9 
72. IM 
71.1 
73.0 

72.5 
70.6 
72.5 
72.1 
71.8 


77,5HI 

78.4 

79.6m1 

77.4 

79.4 

78.8 


81  .5M 
81  . 


81.0 
81. IH 
8?.7M 


-  1.3 

-  1.7 


63.7     -  2,9 


73.8 
72.8 
73.4 
72.7 
72.6 

73.9 
72. 5M' 
73,5 

72, sn 

71,9 
71,9 


78,7 
79, SMI 
80, 2M 


78.4 
79. 2M 
78.6 


79.1 
79. 2M 
79.3 
76. BH 
76.1 

78.8 


79.7 
79.1 
80. 9n 
79.8 
81.0 

79.7 
79.4 
79.8 
79.1 
60.  IM 

60.2 
79.0 


62.1 
83.0 
62. 6M 
62.4 
81.1 

82.5 
61.6 
62. 7M 
61. 8M 
81.2 


80.9 
62.5 
62.0 


79. 4H 
79.2 
80.0 


79. 6M 
78. 7 


79.1 
77.8 
79. 6« 
76.6 
80.1 

79.2 
77.8 
79.2 
77.7 
80.1 


76.6 
60. OM 
60.1 


80. OM 
78.6 
79. 6M 


79.2 
79.1 


63.7 
61.6 
60.6 
60.6 
63.4 


57. 5H 
62.2 
60, 8M 


69.9 
66.3 


69,1 
70,2 
69.6 
69.6 


69. 3M 
68.9 
70. 6B 


68.9 
69.8 


61.6 
62.7 


52. IM 
48.3 
50. IM 


51.0 
50.5 


53.0Mi 
51. IH 
53.0 
52.3 
53. 6M 


48.7 
52.0 


65. 4H 
66. 6n 
65.6 
67.6 

67.4 
65. in 
66.7 


66. sn  -  1.7 

67.3      ■  .1 


.1 
l.O 


See  Relereoce  Notes  Following  Slation  Index 


TABLE  2 


CEOaCti 
H7) 


ADIIRSVILI  E 
ALLATOONA  DAM 
BEAVERDALf 
CALHOUN  EXP  STATION 


BDhhan 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON  1  SSH 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTHELL 
LEXINGTON  1  NM 
LINCOLNTQN 
TOCCOA 
MASHtNCTDN 


HEST  CENTRAL 


BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROILTON 
COIUHBUS  HSO  AP 
CONCORD 

DDUCLASVILLE 
ESPERtXENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE  2  NNU 
HAKILTQN  4  M 

JDNESBORO 
LA  CRtNCE 
HARSHALLVILLE 
H0NTE2UHA 
NEmNAN 

SUNNYSIOE 
TAL90TT0N   I  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THflMASTON  2  S 
HEST  POINT 


MOODBURV 


5.31 
6.701 


6,76  1,5A 


7.Ae 

6.03 

A. as 

7.60 
6.10' 
6.721 
6.25 
5.971 


6.99  2. OA 

A. 97  .AA 
A. 50 

7.31  2.45 
6,30 

5.71  1.2B 

5,95  1,76 

6,29  1,95 


CARTERS 

4,23 

2,56 

7 

05 

3.46 

13 

03 

5.66 

CARTERSVIHE 

4,9B 

2,121 

7 

76 

5.76 

E  9 

n' 

5.0T 

CARTERSVILIE  3  SW 

5,45 

2,54 

E  9 

01 

9.11 

9 

3D 

3.I61 

CEOARTQHN 

6,43 

2,24 

9 

5a 

9.32 

9 

23 

7.1BI 

CHATSWORTH 

4,5B 

2,0^ 

7 

76 

5.4t 

9 

62 

5.86) 

CHICKAMAUCA  PARK 

5,71 

3,71 

16 

oa 

5.24 

7 

92 

4.42: 

CURRYVILLE  2  H 

5.76 

2,3* 

9 

00 

6,26 

11 

49 

6.52! 

DALLAS  7  NE 

7.05 

2,7l: 

a 

79 

6,37 

9 

07 

2.611 

OAlTON 

5.61 

2,51 

9 

53 

4,9T 

7 

99 

5.97 

7.12 

FAIRHOUNT 

4.37 

2)53 

7 

63 

6.70 

7 

91 

6,54 

KENSINGTON 

6.05 

3,10 

14 

27 

5.23 

6 

52 

4,28[ 

KINGSTON 

6.64 

2,72 

9 

61 

9.2T 

9 

63 

7,071 

LA  FAYETTE 

E  5.71 

4,  so' 

15 

29 

4.9J 

9 

46 

;  4,94 

4.03i- 

1  72 

3  99 

2  59 

90 

RINGGOLD 

4.96 

3)30 

15 

16 

4)42 

7 

50 

4!l4l 

ROME 

5.41 

.00 

2,57. 

2,92 

10 

50 

4.49 

9.29 

3,68 

9 

59 

5 

02 

6,39 

ROME  MSO  AP  R 

4.62h 

.99 

2,25^ 

3,05 

9 

20 

3,33 

7.33 

2.74 

10 

22 

6 

42 

5,40| 

SUHHERVIllE   1  SSM 

4.72 

2,69 

9 

47 

4.32 

9 

69 

4,29| 

TAYLORSVILLE 

E  5.75 

7.54 

3,00; 

DIVISION 

5.79 

■  51 

2.69^ 

2,62 

9 

71 

3,9S 

6.60i 

2,03 

9 

92 

5 

22 

5,56, 

NORTH  CENTRAL  02 

i 
i 

ALPHARETTA  5  SSm 

6.37 

3,75 

9 

09 

6.43! 

7 

96' 

4,45! 

ATHENS  USn  AP 

4.29^ 

,61 

2.69b 

2,02 

9 

96 

4,76 

3.59r 

.81 

9 

02 

4 

41 

3,19h 

ATLANTA  aHLTDN 

9,69 

3,05 

7 

55 

5,19i 

7 

21' 

3,23 

ATLANTA  HSO  AP  R 

9,99 

4,45 

3,44- 

1,07 

9 

53 

4,16 

4,03- 

.44 

7 

14 

3 

98 

3.35^ 

BALL  GROUND 

5.00 

3,93 

9 

25 

7,13 

9 

27 

4.46 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

4,79 

,39 

3,B7» 

1.62 

9 

33 

3,57 

5.41, 

.76 

9 

91 

80 

7.5ll 

BLUE  RIDGE 

3.26 

3.39! 

6 

73 

5,55! 

8 

54 

7.57. 

CANTON 

5.57 

,41 

3.52U 

1,70 

9 

44 

3,45 

6,9a: 

2.27 

7 

97 

47 

2.e6i- 

CLEVELAND 

6.10 

5.971 

a 

97 

6,35 

12 

06 

6.22! 

COHNERCE  4  NNU 

5.B2 

3.35 

11 

09 

5,35i 

7 

64 

6.83 

GUMMING  2  NNE 

6.19 

3.6SI 

9 

74 

5,75; 

9 

28< 

3.57' 

OAHLONECA 

E  5.99 

,20 

5,49<- 

.s: 

9 

01 

2,49 

9,11, 

3.06 

10 

40' 

6 

39 

9.34' 

DAHSONVUI.E 

5.69 

4,66' 

9 

99 

9.451 

9 

071 

7.95| 

EILIJAY 

4.52 

3,71 

9 

14 

6.29! 

11 

50 

6.321 

GAINESVILLE 

5.63 

,52 

3,99i- 

1.09 

ID 

05 

4,34 

7.66' 

3.11 

9 

49, 

4 

77 

3.84 

HELEN  1  E5E 

5.99 

6,20l 

10 

63 

6.92 

11 

79, 

7,45 

JASPER   1  NNW 

4,34 

3,491 

9 

19 

6.34 

9 

49, 

9,56 

MAYSVULE 

5,73 

3,00 

10 

31 

5.9b{ 

7 

30 

5.98 

MONROE 

7,35 

3,76 

7 

37 

7.54 

7 

32; 

2.94 

NORCROSS  3  NH 

5,05 

3,67 

9 

24 

7.31 

7 

67 

6.00 

U  OF  CA  PLT  SCIENCE  FH 

6,23 

2,75 

9 

43 

5.60 

7 

90: 

4.7,' 

HALESKA 

5,64 

3,44 

9 

73 

9.06 

9 

34 

4.30 

MINDER   1  SSE 

6,07 

3,35 

9 

05 

6.00 

7 

53| 

7.19; 

WOODSTOCK 

6.07 

3,12 

9 

06 

6,14 

9 

70| 

3,59 

DIVISION 

5.62 

,55 

3,91- 

1.37 

9 

16 

3.59 

5,92 

1.27 

9 

63 

4 

98 

I 

5,84 

2.67 

3.76 

5.99- 

4.90- 

3,06 


6,90     2,07:  3,42-  1,14 


3.31-  1 
4.29 
2.56k  2 
3,98' 
3,99h  1,32 


8,50 
10,37 
10,31 
9,26 
7.62; 


9,31  3.02 


4.05-     .24E  6,90  1.92 


3,09 
4,55- 
2,75- 


8.97, 
6,00; 
9,32 


4,47|.  ,72 
9,05  2,24 

7,36  1 
9,40l 
9,32  I 
9,92 
6,43; 


8,80  3,00 


6,79 
7,90 
5,40 
5.52 


7.33 
8,09, 
5.86 


8,08 
6,77 
5,95 
6,22 

6.36 
6.36 
5.09' 

6.5oj 

5,95 
7,69 
7,27| 
6,62 
5,90 


6,95 

6,7o| 
7,45; 


9,45 
10,05 
1.35tl2.95 
9.31 


12.05 
3.76 
5.27 


5.34;  2.08 


9.50  5.79 


9.40^  6,00 

,12 


3,07 
3.29 
4,27 


7,00 
3.14 
2.30f-  1,4A 


3.33 
6.76 
1.23 
3.26 

3.12 


Sm  IUi«r*nc*  N0IM  FollowlJig  Slatloo  Ind«x 
-  3  - 


5.02 
2.72- 
4.54 


2.10-  2.6: 


4.31, 
1.9t 
4.4 


2.22 
3.79 
3.73 
3.79 


2.22-  3.61 


3,56-  1,41 
4,67 
1,6^ 
7,50  ) 
3,53-  1,6< 


3,94 
1,51 
6.93 
3.64 
4.92 

-  2.2: 

-  .63 

2.09 
4.17 
6.01 

6.9g 

4.50 
10.03 
7.60 
2.99 
5.25 

-  2.91 
,01 

5. Oft 
6.1s 
2.47 
3,71 
2.95 

-  .21 

-  2.43 

-  2.79 

6.94 

.63 

2.2a 

2.40 
3.45 
3.44 
S.U 

3.96 
1.51? 


4,40 
4,1^ 

,6!l- 
1,7.| 

1,34- 
,98- 

2,29 
1,99 

2, id-  2,0: 


5,62 
6,78 
7.62 


3.09- 
1.25 
1,35- 
4,50 

5.4(1 
1.73 
2.72. 

1.99 

s.sq 

5,60 
2,74 
2.94- 

6.3S 


4,36 

5.6^ 
5.70 
6.47 
6.9B 
9.92 

5,1a 


7.53  1,45 


6,10  2,37 


5,35  1.73 


4,91 
7.5C 
3.20 
6.97  2.33 


2.7J 
9.90 
4.331 
4.C9 


1.42 
2.52 
2.41 
1.94 
1.72 

3.23 
2.79 
.72 
2,53 


1,20-  1.87 


1,79- 
1,15- 
2,12 
1,41 


4,09  1,07 


5.511 


2.50 
1,99 
3,70 
2.23- 
2.42- 

9.94 
1,26 
1.2J 
3.20 
1.3? 


1.6C 


1.75. 
3.02 
7.41  4.22 
3.29 
.70-  2. 60 

2.25-  1.37 


5.55 
7.1^ 


,99 
,75- 
2,14 

l,60i- 
1,7^ 


1,79-  1,15 


6,63  3,20 


2,4S 
1,90 

1.72 

.34 
1.81 
1.67 
2.49 


1.23 
1.40 
2.75-  1.47 
1.7J-  1.7C 
1.64 

2.32-  .61 
1.9^ 

2.2e{ 


2,03 

1.9« 
1,16-  .61 
2,99 

1.40 
1.79 
1.66 
.1^ 


2.0»- 
2.39 
2.02- 
3,97 
l,5i- 

1,56^ 


7,33 
6,25 
4,94 
5,94 


1,96 
3,93 
1,58 
2.93 


.99 

3.nl- 

1.00- 


2.60 
3.92 
3.37 


3. 071 
7.151 
4,49 


57.95 
69.04 
67.73 
62.55 
64.44 

59.70 
62.39 
60,94 
63.50 
77,37 

62.99 
59.01 
64.00 
69.33 
59.92 

69.88 
63.39 
74.42 

58,09  4.51 
70.82 

62.05  9,67 
62.11  9.95 
97.11 
56,59 


63.54  11.76 


2,44 
3.73 

3.73 
.66 


53.30 

55.16  8.02 
63.32 

70.89  n.52 
61.76 

61.99  10.02 

73.55 

59.63 


93.99 
63.57 
59.75 
53.04 
63.92 

52.01 
69.99 
59.40 
59.32 


58.30 

57.80: 

93.141  25.02 
65.74  7.96 
52.63| 

1.19|E  67.96  19.23 
'  47.37 
57.46 

72.46  14.65 

53.91  7.87 


1 .60 


6.791     1,6»    67,64  13,49 


53.69 
54.79 
67.70 
99.91  11. 
49.33-  . 


3.47| 
3.36 


9.93 
9.29 

6.7», 


6.82 

3.90 
5.88 
10.28 
4.26 
9.75 


1.51 
5.5j' 


62.34' 
49.97 
63.0* 

59.49 

56.90 
64.19 
56.66 

49.74-  1.01 

59.42  7.97 

50.13  .89 
54.37 

71.78  21.72 
58.99 

49,64-  2.02 

56.43  7.39 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AKEV 
COVINGTON 
OINVILLE 
DUBLIN  3  S 
EISTHIN  1  W 

FORSYTH  I  S 
FORT  VALLCY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HIWRINSVULE 
IRWINTON  «  WNW 

JULIETTE 

HICON  WSO  AP 

MILLEOGEVILLE 

HDNTICELLO 

MOUNT  VERNON  3  WNU 

SANDERSVILLE 
St  LOAM 
SF4RTA  3  NW 


DIVISION 
EAST  CENTRAL 


APPLING   1  NU 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   1  w 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

METTER 

HIDVILLE 

MIDVILLE  FXP  STA 
MILLEN  «  N 

HILLHAVEN-HAOE  2 
NEWINCTON  2  NE 
STILLKORE 
SWAINSBQRO 
WARRENTON 

HAVNESBORO  2  NE 


DIVISION 
SOUTHWEST 


ALBANY   3  SE 
AMERICUS  ENE 
BAINBRIOCE 
SLAKELY 
CAIRO  2  NNH 

CAMILLA 
COLOUITT  2  E 
CUTH8ERT 
DAWSON 

DONALSONVILLE 


FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   I  w 

MORGAN  9  NW 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 


1  s 


DIVISION 
SOUTH  CENTRAL 


ABBEVILLE 
ADEL   2  S 

ALAPAHA  ExP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  ESE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE   3  USW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  9  SSE 
OUITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


DIVISION 
SOUTHEAST 


ALMA  FAA  aP 
ATKINSON  2  E 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 


DOCTORTOWN 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 


WSW 


7.13  2 
6.91 

5.64  2 

4.93  1,17 


6.10'  2.73 


10.03 
e.75 
6.63 

12.01 
5.85, 


5.66 
5.20 
5.61 

4.64 
5,49 
3. 96 
4.46 


3.46U  l.ll 

3.17; 

6.56.  2.29 


3.601 
5.71  1.45 
5.73j  1.38 
3.00' 


7.4i 
6.23 
5,6a 


6.02' 
7.121 
6,11 


6.30 
5,11 
7,15 

5.33 
1,71  4.72 
2,26  5,39 


I 

6. 101 
5,16  2,19 
4.091  1,54 
4,37j  1.69 
7.33, 

6,87'  3.54 
4,10! 
6,60  3,49 
E  6,5l| 


6,57 
4,72E 
2.82 


10.79;  6.50 


5.15i  1.57 


8.251  4.47 


3.45 
2.48 


2.36 
1.43 


4.37  2.07 


4.63 
4.02 

4.01! 


6,19  1.06 


1.70 
1.02 
1.01- 


2.05 
I.IO 
1.41 


1.77 
4,32 


3.64E   5,591  1,21 


5.591  1,72 


6,15  1,61 

7,65:  3,38 
6,46 

7,03  2,80 


5,76  1,42 


6,33'  2.11 
5.79  1.23 


7,76  2.96 
5.801  1.92 


8.40 
10.76 
7.39 


6,061  1,21 


9,92 
9 ,071 
4,70; 


6,07i  1,75 


8,06  2.78 


7.65,  2.33 


6.10 
5.79 
6.39 


6.09; 
5.62 
9,67 
9,87 


6,26  1,63 


4.42^  ,24 


6,17  2.34 


5,19l 
7.33 
3.73 
3,69' 
5,431 


5,01 
3,71 
5,51 
7.321 
6.39' 

5.02: 


4.94 
7.13 
4,90 
5,09 


2,66E  6,76  3,32 


7,62 
6,5* 
4,28 


6,16  1,64 


1,35 
1.36 


3.15 
3.04 
.79 
5,66 


5.76 
7.53 
6.91 
7.16 


10.11 
7.95 
6.60 
8.06 


6.47 
10.07 
8.75 
9.11 
5,69 

10,26 
6,90 

14,27 
6,99 

11,73 

U.9J 
8.3oi 
10.65; 
14.89 


7.54i 
9.801 
5.56, 
7.53' 
9.261 

4.09 
5.19 
11.62 
13,62 
4.61 


4.62 
9.06 


2.55»  .44 
2,60-  ,76 
2,79. 


2,63h 
2,07^  1,64 


l,4i; 
2,16 
1,27 
5,61  2,42 


5,66 
5.16 
5.79 
6.56 


6.22 
4.29 
6,73 


5,26 

7,28'  4.24 

8.97'  4.53 

10.31  5.69 


8.67  5,1; 

10,00  6.40 
6,13 

7,48  3,00 

8,02 

8,18 
11,43 
13,46 

5.28  1.99 

10.48; 


2,12 
2,32 


6,54  2,83 


5,43 
2,53- 
7,76 


8,19 
3,00^ 
3,24-  ,15 
3,69l 


4,95  1,41 


31:  2,55-  1,07 


15,09 
3,78 
7,60 
9,25 


6,74  2.26 


7.30 
5.91 
3.30 


11.43 
10.19 
8.38 


6,15 
13.381 
11,91 


3,95 
7,62 
3,16 
3.9i 
3,5j 


1.31 
1.9C 


2.6 
2.6^ 
5,6^ 


3,14 
5,12 
5,94 


6,92 
9.18- 
2.7(i 

2.64-  1.91 

4.11- 
3.42 
4.5(|. 

3.64 

i'.ii 

3,6C^- 

1.43 


3.48.  2.6: 


3.96 
9.95 
6.47 
4,59 


5.23 
1.32-  2.11 
1.79 
3.1a.  1.2! 
6,92l  1.31 

6.64 


3.76 

5.22 
7,09  2,91 
4,9!|  l,lt 
5.4? 


1.94-  2.3( 


2.91 
2.63- 
5.24-  .If 
2,39-  3,0c 
4,34 


3,9i 
3.7" 


8.32 
B.16 

Kj. 

7.H 
5.81 
9.4d 
i.li 
5.4C| 

4.3i 


2.97.  1.31 


2.32 
3.71 
4.71 


3.90 
6.4j 

2)89 


4.61,- 


9.04 
8.84 
8.06 


1.78 
2.46- 
2.69 
2.9^. 
1,97. 


1,1 

1,0; 
1,15' 


2,34-  1.02 


3.17 
1.2<,- 


,62 
.92 
.9! 
2.62 


3.69- 

1.4^ 


5.51  ] 

2,4^-  1 

1,68 

5,87  1.05 

1.53-  2.21 
3.34 


2.58 
3.72 
7.53 

3,24k  9.8 
3,92 


.49 

1.09- 

1.091 
.64-  2.03 
T     -  2.95 


,51^.  2.07 


1.9lU 


.41|.  1.76  1,53|. 


.67-  1.69  1.68 


6.10 
2.97. 
2.27 


2.04; 
3.91^ 
2.52L 


2.02 
.99-  1.29 
.50-  1. 
.97 


.97.  1.61 

.98-  1.05 

.97-  1.23 
1.45 


1.14 

1.16-  1.38 

1.85 

.71-  1.47 

.65 

.21 

.6^.  1.88 

2.21 


3.58 

•ii 


.si 

.15, 

1,9a' 

l,3li 
l,lli 

1,4S- 


1,0^ 

2:lt 


1.73 
1.53 


1.78 
1.87 


7,29l 


1.73 
1.85. 
1.93 

.44 
.31 
2.16 
1.62 


1,31 

E 

1.34 


1.05-  1.53 


,49 
,72 
1,66 
,96 


1,17- 

1,57 

1,05- 


45.76; 

56.13;  9.70 
49.00; 

92.45;  7.11 

48.96;  1.60 

56.75; 
.77|E   95.65  7.62 
96.64 

48.39  .S4 


93.93 

46.48i  4.40 
44.92j  .02 
E  95.41! 


46.39; 
,30{E  46.291  .83 
54.01;  10.30 


90.12'  3.55 


41.49 
43.63 
55.61 
53.60 
48.91 


2.45-  1.54E 


61.60' 
49.89i 
50.02| 

52.92' 
50.41' 
58.96 
55.17 
49.19 

47.39 


11.22 
18.84 
5.41 


99.79'  11.91 
49.27  .45 
98.41  6.62 
72.62  18.41 


64.26; 
96.75 
93.64! 
97.67; 
63.03 


7.82  3.03 


4.89! 
6.09 
3.34 


4.60 
4.07 
6.59 
3.76 


51.09 
61.54 
2.9S|E  69.93 
49.10 
45.17 

66.72 
49.73 
68.72 
93.68 
64.09 

62.96 
3.62{E  96.39 
48.79 
64.53 


7.39 
19.86 


1.43.  .54 


.73:   5,19;  2.63: 


98.19  11.09 


63.69: 
60.60| 
61.38! 


4,36 
4,38 
4,62 


50.04 
56.66- 
71.021 
76.76 
99.57 


See  Reierence  Notes  Following  Slalion  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


!  


OlENNVULE 
JESUP  8  S 
NtHUNTi 

pstterson 
S'pelo  island 

savannah  usoa  pl  crdn 

savannah  wsg  ap 

savannah  beach 

sukkencv  2  hnh 

HAVCItlISS  «  NE 


A,)6 
3.A1 


A. 29  1.69 


«,9S< 
•■31 


2.61. 
».9i 
6.7* 


6.92 
7.A1 
6.53 
9.07 
7.7S 


(.091  3.26 


9,26 

6.oa| 

9,19'  *. 
7.01 
6,71 
7,35|  J.38 


3,58. 
11.79 
6,20 
4.73 
6.67 

7.2J 
6.A^- 

7,1S 
5,«3- 


,75 

i.ii 

3,06 


2.0JS     .9<>-  1.13" 


793  TToIe 


2.77 


.16- 
.19- 
.29 

1.09 
.79-  2.09 


95.3a 
57. »2 
57.99 
6A.7S 


3.90:  l.AO 


a.2A  3.12 


4.76-  2.0:  6.9<, 


S««  RtlCTtnca  NotM  Followliig  SlalloD  Indvx 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3  l'" 


—  Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28  "  or 
below 

24'  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

16'  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

0 
a> 
J2 

0 

Date 

Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp. 

Date 

|Tem[i 

Date 

|Temp.  1 

Dale 

1  Temp. 

Dale 

1  Temp. 

Dale 

iTemp. 

Date 

iTemp. 

Date 

iTemp. 

*      *  « 

NORTHWEST  01 

ALLATOONA  DAM  2 

96 

9-10 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

CALHOUN  EXP  STATION 

95 

9-  8 

12 

1-13 

2-18 

15 

2-19 

18 

4-11 

24 

4-11 

24 

4-14 

29 

11-10 

29 

11-11 

24 

U-U 

24 

12-11 

20 

NONE 

295 

214 

214 

210 

CARTERSVILLE 

9'! 

9-  9 

10 

1-13 

2-18 

16 

2-19 

17 

4-11 

24 

4-14 

28 

4-14 

28 

10-18 

32 

11-10 

26 

U-U 

24 

12-11 

18 

12-22 

13 

307 

295 

214 

210 

187 

CEOARTOWN 

94 

9-  8+ 

12 

12-22+ 

2-18 

16 

2-21 

20 

2-21 

20 

4-11 

25 

4-14 

30 

11-  6 

32 

11-10 

28 

U-U 

23 

12-11 

20 

12-22 

12 

307 

293 

263 

213 

206 

DALLAS  7  NE 

95 

9<-10 

9 

1-13 

2-19 

16 

2-19 

16 

11-  6 

32 

11-10 

27 

u-ll 

24 

12-11 

20 

12-22 

14 

306 

295 

D4LTQN 

94 

9-  9-t> 

_ 

2-19 

13 

2-19 

13 

2-19 

13 

11-10 

26 

11-10 

26 

12-11 

19 

12-11 

19 

_ 

295 

295 

_ 

_ 

LA  FAYETTE 

95 

9*  9 

10 

1-13 

2-18 

14 

2-21 

19 

4-12 

23 

4-12 

23 

4-14 

29 

11-  6 

31 

11-10 

28 

U-U 

24 

12-11 

16 

12-1 1 

16 

296 

293 

213 

212 

206 

ROME 

94 

9-  9 

13 

1-13 

1-13 

13 

2-18 

17 

2-21 

24 

4-11 

27 

4-15 

32 

11-10 

V 

u-ll 

24 

U-ll 

24 

12-22 

16 

12-22 

16 

343 

307 

263 

214 

209 

ROME  WSO  AP 
*        *  4 

95 

9-  9« 

12 

1-13 

1-30 

15 

2-18 

18 

2-21 

23 

4-11 

25 

4-14 

30 

11-10 

28 

ll-lO 

28 

U-ll 

24 

12-11 

19 

NONE 

296 

263 

213 

210 

NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSW 

92 

9-10+ 

10 

1-14  + 

2-19 

16 

2-20 

17 

2-22 

24 

4-12 

27 

4-14 

30 

11-  6 

31 

1 1-10 

27 

ll-ll 

24 

1 2-22 

13 

12-22 

13 

306 

305 

262 

212 

206 

ATHENS  WSD  AP 

95 

9-  9* 

15 

12-22 

NONE 

2-17 

18 

2-19 

21 

2-21 

26 

4-11 

29 

11-10 

28 

11-10 

28 

12-11 

21 

12-22 

15 

12-22 

15 

308 

295 

262 

213 

ATLANTA  HSO  AP 

92 

9-  9+ 

16 

2-17+ 

2-17 

16 

2-17 

2-17 

4-11 

11-10 

27 

11-10 

27 

12-11 

21 

12-22 

17 

NONE 

306 

297 

213 

213 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

87 

8-29+ 

5 

12-23+ 

2-20 

1 1 

2-22 

20 

4-12 

?t 

5-18 

?R 

5-18 

?R 

10-lE 

28 

10-lE 

28 

11-  6 

24 

ll-ll 

19 

12-U 

1 1 

294 

262 

206 

153 

153 

BLUE  RIOCE 

90 

9-  9 

3 

2-11 

2-19 

14 

2-19 

14 

2-21 

?fl 

4-11 

5^ 

5-18 

I2 

10-lJ 

30 

U-10 

25 

ii-i; 

23 

12-1 1 

16 

12-11 

16 

295 

295 

264 

213 

153 

COMMERCE  4  NNW 

- 

12 

12-22 

1-31 

15 

2-19 

19 

2-21 

23 

3-23 

28 

4-13 

32 

11-  6 

31 

11-10 

24 

11-10 

24 

12-22 

12 

12-22 

12 

325 

306 

262 

232 

207 

DAHLONEGA 

90 

9-10* 

13 

12-22 

2-18 

16 

2-20 

20 

2-22 

22 

3-22 

28 

4-12 

31 

11-  6 

32 

11-10 

25 

12-11 

22 

12-22 

13 

12-22 

13 

307 

305 

292 

233 

208 

GAINESVILLE 

90 

7-30 

14 

12-22 

2-17 

16 

2-19 

19 

2-19 

19 

3-22 

28 

4-12 

31 

11-  6 

32 

11-10 

25 

12-11 

23 

12-22 

14 

12-22 

14 

308 

306 

295 

233 

208 

HELEN  1  ESE 

B9 

7-  9* 

11 

12-22 

2-19 

16 

2-20 

20 

3-22 

23 

4-14 

27 

5-18 

30 

10-18 

31 

11-  6 

28 

11-10 

24 

12-11 

20 

12-22 

11 

306 

294 

233 

206 

153 

JASPER  1  NNW 

91 

9-  9  + 

12 

12-22+ 

2-17 

13 

2-21 

18 

2-21 

18 

4-11 

26 

5-18 

32 

11-  6 

32 

11-10 

27 

12-11 

20 

12-11 

20 

12-22 

12 

308 

293 

293 

213 

172 

U  DF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

95 

9-  9+ 

16 

2-17 

2-17 

16 

2-19 

20 

2-19 

20 

2-22 

28 

4-11 

29 

11-10 

26 

11-10 

26 

12-U 

24 

12-22 

19 

NONE 

306 

295 

261 

213 

WINDER  1  SSE 
*       *  * 

12 

12-22 

2-17 

14 

2-2 1 

10-lf 

30 

1 1-lc 

24 

U-lC 

24 

12-1' 

2( 

1 2-22 

12 

3q{ 

299 

262 

213 

189 

NORTHEAST  03 

CLAYTON  1  SSW 

90 

7-  4 

9 

2-18+ 

2-19 

15 

2-19 

15 

3-22 

22 

4-15 

28 

5-18 

30 

11-  6 

27 

U-  6 

27 

11-11 

19 

11-11 

19 

12-11 

15 

295 

265 

234 

205 

172 

CORNELIA 

90 

7-29 

s 

2-17 

2-18 

16 

4-11 

1 9 

4-11 

4-12 

5-18 

32 

10-18 

31 

11-  6 

26 

u-10 

18 

11-10 

I  ( 

12-22 

1 0 

307 

213 

213 

153 

ELBERTON  2  N 

95 

9-  9+ 

1 1 

12-22+ 

2-19 

16 

2-21 

20 

2-24 

24 

4-12 

28 

5-18 

32 

10-U 

3] 

U-10 

22 

11-10 

22 

12-22 

1  ] 

12-22 

I  ] 

306 

304 

259 

212 

153 

HARTHELL 

96 

7-22 

15 

2-17 

2-17 

15 

2-18 

20 

2-19 

2-21 

25 

4-11 

30 

1 1-lC 

27 

U-IC 

21 

12-U 

2; 

12-22 

16 

12-22 

16 

30fi 

30" 

295 

262 

213 

TOCCQA 

95 

7-  4 

14 

12-22 

1-30 

15 

2-18 

18 

2-22 

22 

4-12 

26 

4-14 

31 

1 1-IO 

25 

11-10 

25 

12-11 

2] 

12-22 

14 

12-22 

14 

326 

307 

292 

212 

210 

WASHINGTON 
•       •  * 

95 

9-10+ 

11 

2-12 

2-18 

15 

2-20 

18 

2-24 

23 

2-24 

23 

4-11 

30 

11-  2 

32 

11-  9 

28 

11-10 

24 

12-18 

20 

12-22 

14 

307 

301 

259 

258 

205 

WEST  CENTRAL  Oi. 

BUENA  VISTA 

NONE 

2-17 

17 

2-18 

21 

2-21 

28 

4-11 

32 

C  ARRDLLTON 

96 

7-23 

12 

1-13 

2-17 

15 

2-19 

19 

2-19 

4-12 

3 1 

11-10 

2B 

U-IO 

28 

U-U 

24 

12-11 

1( 

12-22 

16 

308 

295 

265 

212 

210 

COLUMBUS  WSO  AP 

97 

7-  4 

11 

2-11 

2-U 

11 

2-12 

le 

2-17 

21 

2-22 

28 

4-11 

31 

11-12 

31 

12-11 

28 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

313 

306 

292 

215 

EXPERIMENT 

93 

9-10+ 

1-13 

1-13 

2-17 

4-11 

26 

4-11 

26 

11-10 

28 

11-10 

28 

12-1 1 

23 

12-22 

19 

NONE 

308 

297 

213 

213 

GREENVILLE  2  NNW 

2-11 

16 

2-21 

20 

2-21 

20 

LA  GRANGE 

93 

9-  6+ 

13 

1-13 

1-14 

16 

2-17 

19 

2-21 

24 

4.11 

27 

4-12 

3 1 

H-IO 

29 

u-ll 

26 

12-  9 

23 

12-22 

15 

12-22 

15 

342 

308 

291 

214 

212 

MARSHALLVILLE 

97 

7-16+ 

17 

12-22 

NONE 

2-17 

20 

2-17 

20 

12-11 

12-22 

17 

NONE 

306 

297 

NEWNAN 

97 

8-30 

13 

12-22 

1-30 

16 

2-17 

17 

2-19 

22 

4-11 

26 

4-12 

31 

10-30 

32 

11-10 

26 

12-17 

23 

12-22 

13 

12-22 

13 

326 

308 

301 

213 

201 

SUNNYSIOE 

94 

7-23  + 

1   1 3 

11 

2-17 

f  Q 

4-11 

\n 

11-  6 

32 

1 1-10 

27 

12-11 

22 

12-22 

1 1 

12-22 

1 1 

343 

308 

295 

213 

209 

TALBDTTON   1  NE 

96 

7-  4  + 

2"  1 1 

2-19 

10 

5*10 

2-19 

19 

4-11 

2  ' 

'I'll 
4-14 

11-lC 

30 

u-ll 

22 

U-U 

23 

12-22 

12-22 

1* 

314 

306 

265 

214 

210 

TALLAPOOSA  2  N 

93 

8-30+ 

9 

1-13 

2-17 

16 

2-21 

20 

4-11 

22 

4-12 

26 

5-  5 

3 1 

10-18 

30 

1 1-10 

27 

ll-ll 

22 

12-  8 

20 

12-11 

16 

297 

290 

214 

212 

166 

THDMASTON  2  S 

97 

9-  8+ 

12 

2-12+ 

2-12 

12 

2-17 

18 

2-19 

21 

2-24 

28 

4-12 

30 

11-10 

32 

11-12 

23 

12-U 

23 

12-22 

17 

NONE 

308 

295 

261 

212 

WEST  POINT 
*       •  • 

95 

8-  1  + 

17 

12-23+ 

NONE 

2-18 

20 

2-18 

20 

2-22 

28 

4-12 

32 

10-30 

30 

U-U 

28 

12-22 

74 

12-23 

17 

NONE 

308 

307 

262 

201 

CENTRAL  05 

AILEY 

12-11 

2; 

12-lj 

24 

12-22 

19 

NONE 

COVINGTON 

96 

9-  9 

16 

12-22 

NONE 

2-17 

18 

2-19 

21 

2-21 

26 

4-12 

31 

11-10 

28 

11-10 

28 

12-11 

22 

12-22 

16 

12-22 

16 

308 

295 

262 

212 

DUBLIN  3  S 

96 

14 

2-18 

22 

2-20 

27 

2-25 

32 

11-11 

28 

U-U 

2j 

12-16 

22 

12-22 

16 

12-22 

16 

313 

312 

303 

264 

259 

EASTMAN  1  W 

96 

9-  8+ 

?0 

12-22+ 

NONE 

2-12 

30 

2"!' 

23 

/  "i  ? 

27 

2-23 

32 

U-ll 

28 

U-U 

2S 

12-22 

20 

12-22 

2C 

NONE 

313 

308 

266 

261 

FORSYTH  1  S 

96 

8-30+ 

1  ^ 

2-12  + 

2-12 

2-17 

1  fl 

2-19 

22 

4-12 

26 

4-12 

26 

1 1-lC 

30 

u-ll 

2( 

12-22 

16 

12-22 

16 

12-22 

16 

313 

308 

306 

213 

212 

HAWKINSVILLE 

97 

10-  6+ 

15 

2-13  + 

2-13 

15 

2-13 

15 

2-18 

22 

2-19 

27 

4-11 

32 

- 

- 

12-18 

24 

12-22 

18 

NONE 

312 

303 

- 

IRWINTON  1,  WNW 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11-10 

32 

u-ll 

28 

i2-ie 

23 

12-22 

18 

NONE 

- 

- 

MACON  HSO  AP 

2-11 

2-12 

1 1 

2-12 

1  i 

2-19 

23 

2-19 

23 

4-11 

32 

12-22 

1| 

306 

214 

MILLEOGEVILLE 

96 

7-^5* 

2-13 

1^ 

2-20 

2-21 

28 

i~i  ? 

1 1-lC 

32 

U-ll 

?i 

1ft 

312 

305 

264 

211 

MONTICELLO 

98 

9-  9 

1 

NONE 

2-12 

1  H 

2-18 

22 

2-21 

28 

4-11 

29 

11-11 

3C 

12-11 

1 

:^ 

NHNF 

313 

307 

214 

SANDERSVILLE 

95 

9-  9+ 

B 

2-11 

2-12 

12 

2-17 

20 

2-19 

21 

2-20 

28 

3-22 

30 

11-10 

31 

U-U 

27 

11-12 

24 

12-22 

16 

12-22 

16 

313 

308 

266 

264 

233 

S I  LOAM 

*       «  * 

97 

9-  9 

13 

12-22 

2-17 

15 

2-17 

15 

2-19 

23 

3-22 

27 

4-11 

29 

11-10 

28 

11-10 

28 

12-11 

23 

12-22 

13 

12-22 

13 

308 

308 

295 

233 

213 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING  1  NW 

98 

9-10 

6 

2-12 

2-12 

6 

2-19 

19 

2-20 

24 

3-22 

28 

4-14 

32 

10-18 

32 

U-U 

23 

11-11 

23 

12-22 

13 

12-22 

13 

313 

306 

264 

234 

187 

AUGUSTA  WSO  AP 

97 

7-30 

9 

2-12 

2-13 

16 

2-13 

16 

2-19 

23 

2-24 

28 

3-22 

32 

11-10 

2B 

u-10 

28 

11-11 

24 

12-22 

15 

12-22 

15 

312 

312 

265 

259 

233 

BROOKLET  1  W 

95 

8-14+ 

16 

2-12 

2-12 

16 

2-12 

16 

2-17 

24 

2-18 

26 

2-24 

31 

11-11 

29 

12-11 

28 

12-18 

24 

12-22 

20 

NONE 

313 

304 

296 

260 

LOUISVILLE  3  S 

98 

7-20 

13 

2-12 

2-12 

13 

2-12 

13 

2-19 

24 

2-19 

24 

4-U 

32 

11-10 

32 

U-U 

28 

12-18 

22 

12-22 

16 

12-22 

16 

313 

313 

302 

265 

213 

METT6R 

NONE 

2-12 

20 

2-17 

24 

2-20 

26 

MIDVILLE  EXP  STA 

98 

7-  2 

2-13 

14 

2-13 

14 

2-19 

22 

2-19 

22 

2-21 

29 

11-  7 

32 

U-ll 

26 

12-18 

20 

12-18 

20 

308 

302 

265 

259 

MIllEN  4  N 

96 

7-22 

11 

12-22 

2-12 

14 

2-19 

20 

2-21 

24 

2-21 

24 

3-23 

30 

10-18 

30 

U-U 

20 

U-U 

20 

U-U 

20 

12-22 

11 

313 

265 

263 

263 

209 

NEWINGTON  2  NE 

97 

8-13+ 

10 

2-12 

2-12 

10 

2-12 

10 

2-18 

23 

2-19 

28 

4-12 

32 

U-ll 

24 

U-U 

24 

U-ll 

24 

NONE 

266 

265 

213 

SWAINSBORD 

96 

7-22 

16 

12-22 

NONE 

2-12 

17 

2-17 

23 

2-20 

27 

4-12 

32 

11-11 

26 

U-U 

26 

12-18 

21 

12-22 

16 

12-22 

16 

313 

304 

264 

213 

WARRENTON 

98 

7-  9+ 

12 

2-11 

2-13 

16 

2-19 

20 

2-20 

23 

2-22 

28 

4-12 

31 

11-10 

30 

U-U 

28 

12-18 

24 

12-22 

16 

12-22 

16 

312 

306 

301 

262 

212 

WAYNESBORO  2  NE 

97 

9-10 

9 

2-13+ 

2-13 

9 

2-13 

9 

2-20 

24 

2>21 

28 

4-15 

32 

11-  7 

32 

U-U 

26 

11-12 

22 

12-22 

13 

12-22 

13 

312 

312 

265 

263 

206 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  cfo.ou 


Table  3 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20'  or 
below 

24'  or 
below 

28  or 
below 

32'  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24 'or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16  or  below 

20  or  below 

24  or  below 

28  or  below 

32"  or  below 

o 
15 
Q 

Date 

Temp. 

Date 

|Temp.  1 

Dale 

Temp. 

S 
Q 

Temp. 

D 

|Tem] 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

|Tem; 

Dale 

o 
n 

a 

Temp. 

*      *  * 

SOUTHWEST  07 

1 

ALBANY  3  Sc 

97 

7-16 

20 

NONE 

1-14 

20 

2-17' 

23 

2-18 

25 

2-25 

32 

11-12 

32 

12-11 

27 

12-18 

22 

12-22 

20 

NONE 

342 

304 

296 

260 

AHERICUS  *  ENE 

2-12 

2-17 

2-17 

2-17 

4-11 

3  \ 

11-11 

31 

12-11 

26 

12-16 

24 

12-22 

19 

NONE 

306 

304 

297 

214 

B  A I  NBtt  I  DOE 

96 

7-  5 

20 

2-11  + 

NONE 

2-lli 

20 

2-12 

21 

2-17 

26 

2-24 

30 

11-11 

32 

12-11 

27 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

313 

297 

260 

BLAKELV 

9a 

7-18 

2  2 

12-23+ 

nhnI 

nqne 

2-18 

24 

2-16 

24 

2-23 

12-  8 

32 

12-11 

25 

12-22 

22 

NONE 

NONE 

307 

296 

288 

CAIRO  2  NNW 

- 

NUNC 

1 

2-12 

24 

2-17 

2-17 

CAMILLA 

99 

5-11 

^  ^ 

12  22* 

NONE 

NQNE 

2  12 

2-17 

2-22 

32 

1 1-30 

30 

12-11 

25 

12-22 

21 

NONE 

NQNE 

313 

297 

281 

COLOUITT  2  E 

100 

7-19* 

21 

12-22 

NONE 

NONE 

1-30 

23 

2-17 

26 

- 

11-11 

32 

12-11 

24 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

315 

297 

CJTHBERT 

96 

7-18* 

17 

2-U 

NONE 

2-12 

19 

2-17 

21 

2-17 

21 

4-12 

32 

11-11 

31 

12-11 

26 

12-18 

24 

NONE 

304 

297 

213 

FORT  GAINES 

7-10 

?^ 

2-12* 

2"12 

9^ 

2-l7| 

22 

2-21 

2-21 

\n 

11-11 

31 

12-11 

26 

12-22 

23 

NONE 

308 

293 

263 

LUMPKIN  2  SE 

97 

9-  7* 

2-12 

2- 12 

^' 

2-17 

2-17 

20 

4-11 

28 

4-12! 

30 

11-10 

31 

U-ll 

26 

MnMC 

214 

212 

Mnu  r  A M    1  U 

NONE 

NqNE 

2-17 

23 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

NONE 

_ 

_ 

_ 

PLAINS   SW  CA  EXP  STA 

9* 

7-  5 

16 

2-11 

2-11 

16 

2-13 

19 

2-18 

22 

2-18 

22 

2-24 

32 

11-11 

30 

12-11 

24 

12-11 

24 

12-22 

19 

312 

296 

296 

260 

THQMASVILLE  SE 
*      *  * 

97 

9-23* 

17 

12-22 

NONE 

1-14, 

20 

2-12^ 

24 

2-12 

24 

2-24 

32 

11-11 

30 

■ 

12-12 

24 

12-22 

17 

NONE 

342 

303 

~ 

260 

SaUTM  CENTRAL  08 

ALAP&Ha   EXP  STATION 

Z~l2 

2-17 

2-24 

11-12 

29 

12-11 

25 

NONE 

297 

261 

ASHBURN  3  ENE 

94 

7-23* 

20 

NONE 

2-11 

20 

2-17 

24 

2-18 

25 

2-21 

32 

11-33 

32 

12-11 

27 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

314 

308 

296 

262 

C  DROE  L  E 

7-  2 

1 6 

12  22  + 

2-11 

18 

2-17 

24 

2-17 

24 

4-U 

11-10 

32 

12-11 

26 

12-18 

24 

12-22 

18 

NONE 

314 

304 

297 

213 

DDUGLAS   2  ESE 

1' 

E"i  ^* 

12-23+ 

wnNP 

2  3 

2-18 

2-25 

\? 

11-30 

31 

12-11 

27 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

303 

296 

276 

FITZGERALD 

97 

7-17 

12-22+ 

NONE 

ONE 

2-17 

23 

2-17 

23 

2-21 

32 

11-11 

31 

12-18 

27 

12-22 

23 

NONE 

306 

304 

263 

HGMERVlLLE   3  WSW 

95 

7-17 

21 

12-23+ 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2-17 

26 

2-24 

32 

31 

12-11 

27 

12-12 

24 

NONE 

31* 

303 

297 

260 

LUMBER  CITY 

96 

7-2'> 

20 

12-23+ 

NONE 

2-11 

20 

2-13 

21 

2-ie 

25 

2-25 

32 

27 

U-ll 

27 

12-22 

20 

12-22 

20 

NDNF 

312 

266 

259 

MOULTRIE   2  ESE 

97 

7-17 

20 

12-23 

NONE 

None 

2-17 

23 

2-17 

23 

2-21 

32 

30 

12-11 

25 

12-12 

24 

12-23 

20 

12  2^ 

319 

298 

297 

263 

NASHVILLE   5  SSE 

95 

7-18  + 

12-23 

NONE 

1-31 

20 

2-12 

24 

2-17 

26 

2-24 

10-3C 

30 

11-30 

25 

12-U 

22 

12-12 

20 

15 

302 

286 

248 

QUITMAN  2  NM 

97 

7-18 

2 1 

12-23 

NONE 

NONE 

2-12 

23 

2-16 

27 

2-18 

27 

1 1-lL 

31 

12-11 

28 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

303 

296 

266 

TIFTON  EXP  STATION 

95 

7-18 

20 

12-22 

NONE 

NONE 

2-17 

24 

2-18 

26 

2-18 

26 

11-30 

32 

12-11 

26 

12-22 

20 

12-22 

20 

NONE 

306 

296 

285 

V A L  nOS T A  3  E 

94 

7-2'i* 

21 

2-11  + 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2-18 

26 

2-22 

32 

11-30 

31 

12-11 

28 

12-12 

24 

NONE 

NONE 

303 

296 

281 

*  * 

S3UTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

96 

8-  1* 

21 

12-23+ 

NONE 

NONE 

1-14 

21 

2-17 

26 

2-24 

32 

11-30 

30 

12-12 

26 

12-22 

23 

NONE 

NONE 

342 

298 

279 

BLACKBEARD  ISLAND 

96 

7-17* 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

11-30 

32 

BRUNS W I C  K 

NONE 

NONE 

NONE 

2-17 

27 

I 

BRUNSWICK  FAA  AP 

96 

5-11 

25 

l-l« 

NONE 

NQNE 

NONE 

2-17 

27 

2-17 

27 

12-11 

32 

12-22 

26 

NQNE 

NONE 

NONE 

342 

309 

308 

297 

FLEMING 

95 

7-11* 

19 

12-23+ 

NONE 

1-14 

19 

2-12 

21 

2-17 

25 

2-24 

29 

11-11 

30 

11-30 

26 

12-18 

22 

12-22 

20 

NONE 

286 

260 

F Ol K STDN  9  5 W 

96 

7-  « 

NONE 

2-12 

23 

2-17 

27 

2-17 

27 

11-30 

31 

12-12 

26 

12-22 

24 

NONE 

NONE 

313 

298 

266 

97 

8-15* 

21 

12-22+ 

NONE 

NONE 

2-12 

22 

2-17 

26 

2-18 

31 

11-30 

32 

12-11 

26 

12-22 

21 

NQNE 

NQNE 

313 

297 

285 

CLE  NN V I L  L  E 

97 

7-22 

21 

NONE 

NONE 

2-12 

22 

2-12 

22 

2-19 

32 

342 

JESUP  8  S 

97 

7-11 

20 

12-23+ 

NONE 

1-14 

20 

2-12 

24 

2-17 

26 

2-24 

29 

11-11 

31 

12-12 

25 

12-18 

24 

12-22 

20 

NONE 

309 

298 

260 

NAHUNTA 

94 

7-17* 

21 

12-23 

NONE 

NONE 

2-17 

22 

2-13 

26 

2-24 

31 

12-11 

30 

12-12 

26 

12-22 

24 

NONE 

NQNE 

308 

297 

290 

SAPELO  ISLAND 

95 

7-16* 

24 

12-23 

NONE 

NONE 

NONE 

2-17 

27 

2-17 

27 

12-11 

29 

12-18 

28 

12-23 

24 

NQNE 

NQNE 

309 

304 

297 

SAVANNAH  USOA  PL  CRDN 

99 

6-16 

NONE 

NONE 

2-12 

21 

2-17 

26 

2-22 

30 

n-10 

32 

11-30 

27 

12-18 

22 

NONE 

313 

286 

261 

SAVANNAH  WSO  AP 

97 

7-29 

19 

2-12 

NONE 

2-12 

19 

2-12 

19 

2-17 

26 

2-18 

29 

U-ll 

32 

12-12 

27 

12-18 

24 

12-22 

20 

NONE 

309 

298 

266 

SAVANNAH  BEACH 

25 

12-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-17 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

296 

260 

SURRENCY  2  HNM 

96 

8-19* 

18 

1-14 

NONE 

2-12 

19 

2-17 

23 

2-24 

28 

2-24 

28 

10-30 

32 

U-ll 

26 

12-12 

23 

12-22 

20 

NONE 

246 

WAYCROSS  <•  NE 

99 

7-18 

18 

1-14 

NONE 

2-12 

20 

2-12 

20 

i 

2-18 

26 

2-25 

30 

10-30 

32 

12-11 

26 

12-12 

23 

12-23 

19 

NONE 

314 

303 

296 

247 

Sm  R*f«r«DC«  NolM  Following  SUtion  Index 


-  7  - 


SOIL  TEMPERATURES 


Station 


a 
Q 

(  IN) 


CALHOUN  EXf  STATION 


HAWKINSVILLE 


HOHERVILLE  3  HSW 


HIOVILLE  EXP.  STATION 


PLAINS   SW  OA   fcXP  STA 


TIPTON  EXP  STATION 


January 


February 


47, 3|  58 

37 


April 


70  62.8 


82  69.7 

50 


67   63.9       77  66.4 


May 


July 


107 
67 


89.6)     104  94.4 
75 


107 
68 


86  81.8 
63 


106 
75 


102 
76 


August 


103 
7? 


lOl 
73 


112 
69 


105 
75 


97  86.5 
78 


September 


100 
65 


107  87.5  102 


109 
75 


93  73.0 
75 


104 
73 


83 
56 


84 
56 


98 
56 


104 
50 


96  69.2 
58 


90 
63 


78 

47 


72 
S2 


79 
48 


70 
51 


SO 
49 


83 
46 


76  57.2 
58 


65 
37 


71 
39 


74 
37 


111 
29 


AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED,  IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE  FROM  ONCE  DAILY  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 


CALHOUN 

EXPERIMENT 
HAWKINSVILLE 
HOMERVILLE   3  WSW 
MIDVILLE  EXP  STA 
PLAINS  SW  GA  EXP  STA 
TIPTON  EXP  STA 


:  MONTEVALLO-SHALY  SILT  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  6  PERCENT  IN  AREA:    2  PERCENT 

50  SQ.   FT.   AROUND  THERMOMETERS,   DIRECTIONS  UNKNOWN. 

:  TYPE  OF  SOIL,   UNKNOWN.     COVER  UNKNOWN.     SLOPE  UNKNOWN. 

:  SANDY   LOAM,    COVER  UNKNOWN.      SLOPE  LESS  THAN  2    PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN. 

;  GRAY  SANDY   SOIL,    COVER  UNKNOWN.      SLOPE   1-2    PERCENT,    DIRECTION  '.'NKNOWN. 

:  SANDY  LOAM,   COVER  UNKNOWN.     SLOPE  LESS  THAN  2  PERCENT,   DIRECTION  UNKNOWN. 

:  GREENVILLE-HEAVY  CLAY,    COVER  UNKNOWN.      SLOPE   LESS   THAN   2   PERCENT,    DIRECTION  UNKNOWN. 

:  TIPTON  LOAMY  SAND,   BARE.     SLOPE  LESS  THAN  5  PERCENT  TO  THE  NORTHEAST. 


See  Reference  Noles  Following  Stalion  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  «oro,* 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

SepI 

Ocl 

Nov. 

Dec. 

Annual 

•      •  * 

NORTHWEST  01 

ALLATDONA  DAM  2 

EVAP 

1 . 72B 

3 . 868 

4.72B 

5.57 

5 . 4 1 B 

5 , 28B 

4 , 36B 

2  61B 

1  768 

WIND 

1223 

1722B 

420B 

3U 

769 

797 

1004 

_ 

_ 

EVAP 

6 . 69B 

6. 19B 

6,64B 

5 . 76B 

2,308 

WIND 

1794 

1358B 

1086 

632 

*01 

399B 

457 

478 

35/ 

898 

1435 

MAX 

$3.1 

- 

68.5 

72.7 

83.4 

94,1 

96.3 

92,5 

88.5 

79,0 

64,1 

51.2 

- 

MIN 

36.4 

- 

52.0 

53.2 

58.5 

72,0 

74.4 

71,8 

70.9 

58.9 

49,2 

40.3 

- 

*      •  * 

NORTH  CENTRAL  02 

II  nr  r.A  Pit  ^rlFNrP  ch 

E  VAP 

3 . 09B 

5,198 

7 , 22B 

7,008 

6.60 

7.39 

7.13 

5 . 79B 

4.088 

3,25 

2228 

2254 

2770 

2574 

2031 

856 

534 

601 

483 

664 

2831 

MAX^ 

52.3 

56.3 

69,7 

72.3 

82.7 

93.5 

96.6 

93.5 

89.7 

78.5 

68,6 

54.4 

75.7 

MIN 

39.3 

38.6 

51.0 

51.3 

58.4 

69,8 

72.7 

70.7 

68.8 

56.9 

49,2 

40.2 

55.6 

WEST  CENTRAL  04 

EXPERIMENT 

E  VAp 

- 

3.67B 

4.628 

- 

7.65B 

7.00B 

7.14B 

6.S4B 

5. 948 

4.63 

3,26 

3.928 

- 

DEP 

94 

•  26 

•  54 

.  93 

HIND 

1985 

2075 

27338 

2663 

2015 

1235 

1075 

910 

1270 

928 

1702 

2410 

21001 

MAX 

53.5 

56.0 

66.4 

70.3 

81.6 

90,7 

93.5 

91.8 

88. 7 

76.3 

64,6 

53.9 

73.9 

MIN 

39  •  0 

37.9 

49,6 

50.3 

58.7 

68,8 

72.2 

68.4 

56,0 

40.9 

55.1 

*       *  * 

CENTRAL  OS 

AILEY 

EVAP 

1.95B 

2.868 

3,67 

- 

- 

- 

6.33B 

5.58 

3.74B 

4.22B 

2.448 

1.658 

- 

WIND 

542 

646 

869 

960 

783 

373 

293B 

229B 

217 

326B 

4258 

S64B 

6227 

SOUTH  CENTRAL  08 

EVAP 

1.79 

2.50B 

4,02 

5. 708 

6.87 

5.69 

7.49 

6.U 

5.32 

5.33 

3.04 

2.U1 

55.87 

St  kir* 

-  .57 

_  ^23 

-  ,31 

m          ,  06 

.26 

_  1.25 

.  92 

.07 

*  48 

1.39 

.42 

.05 

-41 

WIND 

1467 

1679 

2001 

1709 

1443 

684 

822 

835 

1174 

1259 

1491 

1879 

16443 

MAX 

60.3 

66.0 

74,4 

78.6 

90.0 

97,6 

100.4 

96.9 

92.8 

83.1 

73.8 

63.1 

81.4 

MIN 

43.7 

40.1 

52.8 

53.8 

60.2 

70.5 

72.5 

71,2 

69.8 

56,9 

49.7 

41,5 

56.9 

•         •  • 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  WSO  AP 

EVAP 

2.61 

3.89B 

4.92B 

7.258 

8.22 

7,08B 

8.22 

6.31B 

6.04B 

5.708 

3.748 

2.328 

66.30 

WIND 

2596 

2815 

2783 

2720 

2421 

1868 

1874 

2011 

1870 

2281 

1943 

2131 

27313 

MAX 

59,4 

62.3 

73.5 

77.2 

86.7 

91.2 

95.0 

90.9 

88.8 

80,8 

72.6 

59.7 

78.2 

MIN 

42.7 

41.7 

54,3 

53.6 

62.2 

70,2 

72,1 

70.6 

69.8 

58.2 

51.6 

43.0 

57.5 

5««  Rafer«nca  Nolct  Following  Stalion  lnd«x 


STATION  INDEX 


GEORGIA 
1973 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBEV I L  Lb 

0010 

08 

WILCDX 

32 

fin 

Op 

1  R 

240 

AO 
0  7 

2 

r 

ADAIRSVILLE 

0041 

01 

BARTDM 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

64 

2 

c 

ADEL   2  S 

0053 

OB 

CDOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

30 

2 

A  I  L  E  Y 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1 1 

82 

34 

233 

2 1 

23 

20 

I 

2 

34 

Al  AD&UA    PyP  ctattdw 

ALArMntt     CAT  ^lAliUrt 

0131 

08 

BERR I  EN 

16 

3 1 

2 1 

83 

1 3 

290 

76 

80 

2 

3 

AIDAMV    9  CE 
ALdAmY     O  jC 

0140 

07 

DDUGHERTV 

3 1 

32 

64 

08 

1 80 

8 1 

8 1 

1 

i 

9 
4 

3 

AiiATnriMA    Ham  ^ 

0 1 8 1 

0 1 

BARTOW 

5 

34 

1  n 

R  A 

44 

07  ^ 

9 1 

1 0 

1 

2 

AIMA     CAA  AD 
ALnfl    rAA  flr 

09 

BACON 

13 

3 1 

32 

87 
0  £ 

3 1 

198 

35 

35 

1 
i 

2 

3 

Al  DUAdPTTA  ^CU 
ALrrlAnCI  1A     3  JjW 

02 1 9 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

16 

16 

2 

3 

Al DUAOCTTA     0  MMU 

0221 

02 

FULTON 

34 

07 

84 

1  R 

1  1  ft 

AMcR 1CU5    H  cNc 

02^3 

07 

SUMTER 

D 

32 

n  A 

fl  A 

1 0 

h7 

R? 

0  * 

1 

2 

9 

AMERICUS  EXP   5TA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

APPLING   1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

13 

13 

X 

2 

3 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

17 

17 

2 

3 

ATUCMC     U^n  AD 
AintINo     WjU  Ar 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

1  9 

802 

29 

1 

0 
4 

3  C 

ATKINdUN    C  C 

044 1 

09 

BRANTLEY 

1  ^ 

31 

1  4 

R  1 

4Q 

Tn 

7U 

i  ' 

DEC 

2 

ATLANTA  BULTUN 

0  4  44 

02 

FULTON 

a 
9 

33 

40 
•fir 

n  A 

860 

1 7 

2 

ATLANTA  WSQ  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

0 

1.0 

Q  A 

04 

26 

1010 

39 

1 

2 

9  u 

AUyUjTA    WbU  Ar 

R 

n  A  Q  (\ 

uo 

RICHMOND 

33 

£  c, 

A  1 

RR 

po 

1  AR 

9  ^ 

23 

1 

2 

B A  I NBR I DwE 

n  c  Q 1 

07 

DECATUR 

30 

R  A 
0*» 

'24 

00 

7  a 

f  0 

1 

2 

9  w 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

'XL, 

20 

a  A 
04 

23 

1100 

24 

2 

BEAVERDALE 

0746 

01 

WHITF I ELO 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

31 

2 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

U 

32 

09 

81 

58 

185 

C 

ni  ArknPARn    tqi  amh 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

fi  1 

1  ^ 

1  n 

3  ^ 

€,  9 

1 

9 
c 

3 

Bl  ATDC\/Tl  1  P     CVD  CTA 

0969 

n  5 
u  c 

UNION 

34 

K 1 
i 

iA 

9  1 

1 
i 

9 

3 

B  L AK  t  L  T 

0979 

07 

EARLY 

0 

n  1 

04 

300 

OA 
04 

92 

1 

2 

9 

D  1  lie    D  T  n  /"  c 

1  n5A 

FANNIN 

34 

RA 

1  Q 

1760 

1  7 

17 

1 

2 

9 

D  n  I.I  u  A  ki 
BUWM AN 

03 

ELBERT 

l*t 

34 

1 

i  & 

02 

785 

21 

2 

BKUUM  t  T    1  w 

1 266 

06 

BULLOCH 

1  1 
1  i 

J  £ 

a  1 

4 1 

190 

A  A 
04 

64 

i 

2 

9 
9 

fiDllklClJiri/ 
OKUlNOWiLlN 

no 

GLYNN 

£ 

3 1 

1 C 

R 1 

2  n 

R  R 
3  0 

79 

1 

9 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

3 1 

09 

81 

23 

20 

42 

42 

I 

2 

3 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

17 

17 

1 

2 

3  C 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

C 

BUT  L  E  R 

1425 

04 

TAYLOR 

32 

33 

84 

1  4 

0*3 

55 

9 

A 

1463 

07 

GRAOY 

£ 

30 

54 

84 

1  % 

265 

42 

47 

MAY 

1 

9 
A 

3 

TAI  UnilM    CvD  CTATTnW 

1  474 

GORDON 

12 

34 

29 

R  A 

R 

A  K  S 

033 

3ft 

9 

i 

9 
A 

34  G 

C  AM  I L  L  A 

1500 

07 

MITCHELL 

A, 

9 1 

i 

n  A 

13 

175 

Z  ' 

3  1 

1 

2 

9 
9 

r  A  KI  T  n  KI 
V,  AIN  1  urj 

1  R 
X  pop 

02 

CHEROKEE 

G 

34 

1  4 

fl  A 
0  *♦ 

R^n 

0  l\J 

0  iJ 

2 

r 

rADKlCC\/TllC     li  Kl 

1  4>  1  Q 

n  ■a 
u  .7 

FRANKLIN 

1  4 

34 

26 

0  J 

1  A 

0 1  n 

33 

2 

1 64  C 

CARROLL 

1  7 

33 

36 

R  R 

05 

OR  R 

7  0  3 

"a  A 
30 

9  fl 

1 
1 

9 

A 

9  \f 

CARTER  5 

iOP  r 

0 1 

MURRAY 

50 

R  A 

42 

695 

26 

2 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

27 

35 

1 

2 

3 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

34 

2 

TAVF    ^Pr,<i    4  ^^W 

1715 

0 1 

POLK 

34 

03 

85 

2 1 

80c 

rcnADTni.iM 

LcUAK  1  UWIi 

I  ( 

0 1 

POLK 

34 

n  1 

R  R 
03 

*7a  V 

r  0  3 

9  9 

34 

1 

2 

9 

L  MA  1  5  W  U  K  1  n 

1  Q  R  4t 

0 1 

MURRAY 

1  c 

34 

•to 

R  A 

A7 
4  ' 

'05 

9  A 
54 

2 

ruTrKAMAiirA  dad^ 

L  n  1  L  ^  A  n  AU  L>  A  rAK^ 

n  1 

WALKER 

1  fi 

34 

55 

0  3 

1  7 

7  Art 

3  7 

9 

A 

TTCrn   1  CMC 

1944 

0 1 

MURRAY 

1  5 

I£ 

34 

*i  ft 

B  A 
04 

9  8C 

r 

riAVTHM     1  ^CU 

LLATIUm  1 

1992 

0^ 

RABUN 

1  4 

34 

52 

83 

3  4 

1 8  8C 

79 

76 

1 

C 

3 

ri  CQMnwT  "a  ucu 

VvLCr^niM'tl     S  fOn 

199E 

02 

HALL 

34 

27 

49 

1  J*to 

r  1 '  c  \/  c  1  A  KI  n 
L  L  C ve  L  ANU 

WHITE 

34 

36 

R  a 
05 

A/k 

1 57c 

2c 

2 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

17 

17 

1 

2 

3 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

38J 

28 

28 

1 

2 

3  C 

210c 

02 

JACKSON 

34 

1 J 

?9 

'  P  u 

1  A 

1  A 

c 

3 

r  nwr  no  n 

v..  U  IN  L  U  K  u 

2 1 9E 

04 

PIKE 

33 

06 

84 

9  A 

8  3  C 

6C 

C 

r  nm  t  n r  c 

7  9  ^  fi 

U  ( 

THOMAS 

3 1 

n  1 

K  9 

9  G  rt 

r  riD  n c  1  c 
W  UK  u  c  L  c 

^  £  DO 

u  0 

CRISP 

32 

nn 
uu 

nti 
05 

*t  ' 

^  rt  fl 
^  U  0 

3i 

36 

1 
I 

2 

^  no  III  e  1  T  A 
L  UKNc  L  1  A 

2  2  B2 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

3 1 

83 

32 

1 47C 

48 

55 

I 

2 

CUV  I NG 1  ON 

23l£ 

05 

NEWTON 

36 

83 

52 

77c 

56 

8 1 

1 

2 

0 
9 

rilMUTKir     7  MKIC 

2  40E 

02 

FORSYTH 

84 

Ofi 

1 30C 

33 

2 

CURRYVILLF  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

26 

2 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

33 

27 

1 

2 

3 

DAHLQNEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

80 

81 

1 

2 

3 

OAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

C 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

16 

22 

1 

2 

3  C 

DALTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

34 

34 

1 

2 

3 

DANVILLE 

2532 

05 

rwiGGs 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

17 

2 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

33 

2 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

25 

2 

C 

DOCTOPTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

35 

2 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

DONALSONVILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

26 

2 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

06 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

29 

35 

1 

2 

3 

DOUGLASVlLLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

31 

2 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81 

43 

103 

40 

2 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

62 

80 

1 

2 

3 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

C 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

70 

79 

1 

2 

3 

EDISON 

3028 

07 

i  CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

ELBERTON  2  N 

3060 

031  ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

12 

46 

1 

2 

3 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1973 


Station 

Inciex  No. 

Division  No. 

County 

*-i 
d) 

B 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip, 

Evap. 

Month 

opened 

Month 
closed 

CI  1   f  1  A  V 
C  L  L  X  J  A  T 

?  1  1 

GILMER 

12 

34 

1440 

9  1 

2 

EMBRY 

31*^7 

01 

PAULO  I NG 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

33 

2 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

51 

53 

35 

1 

2 

34  G 

F  A  I R MOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

33 

9 

FARGO 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

4 1 

A  9 

w  C 

34 

i  1  " 

f 
V 

CTTTPCliAl  n 

U  0 

BEN  HILL 

16 

H^ 

A  1 

1  R 
13 

37 1 

H3 

50 

1 

2 

r  L  C  "  I  rJ 

3409 

no 

LIBERTY 

2 

0  1 

9  (« 
*5 

20 

1 1 

36 

I 

2 

3^60 

09 

CHARLTON 

15 

30 

46 

82 

02 

30 

26 

9 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

08 

1  7rt 
i  fcU 
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STATION  INDEX 


GEORGIA 
1973 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  \  \ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

SILOAM 

GREENE 

33  32 

09  UO 

690 

0" 

1  0 

1  2  3 

SPARTA  3  NW 

6223 

05 

HANCOCK 

11 

33  19 

83  01 

530 

39 

2  C 

STILLMPRE 

8351 

06 

EMANUEL 

I 

32  26 

82  13 

255 

IB 

2 

SUMMERVILLE   1  SSW 

6436 

0 1 

CHATTOOGA 

4 

34  27 

85  22 

600 

35 

2 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

84  17 

7  J  U 

7 1 

69 

1  2  3 

SURRENCY  2  WNW 

6476 

nQ 

V/~ 

APPLING 

1 

31  44 

n  5  14 

c  uu 

1  7 

1 1 

I  1 

1  2  3 

SWAINSBORD 

6496 

06 

EMANUEL 

\  ^ 

32  35 

24 

1  2  3 

SWEET  GUM 

6504 

02 

FANNIN 

7 

34  58 

84  13 

1 800 

C 

SYLVANIA 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32  45 

61  39 

254 

C 

TALBQTTDN   1  NE 

6535 

04 

TALBOT 

32  42 

84  32 

72 

f  H 

1  2  3 

TALLAPOOSA  2  N 

04 

HARALSON 

1  7 

9D  HO 

a  R  in 

980 

7  i 

74 

1  2  3 

TAYI  DRSVll  LF 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34  05 

84  59 

710 

32 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32  58 

84  14 

800 

C 

THOMASTDN  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32  52 

84  19 

665 

18 

18 

1  2  3 

THDMASVILLE  h  SE 

8666 

07 

THOMAS 

S 

30  48 

83  54 

210 

83 

95 

1  2  3 

TIFTQN  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31  28 

83  31 

360 

49 

51 

35 

1  2  34  G 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34  35 

83  19 

1019 

79 

92 

1  2  3 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34  48 

83  42 

3900 

C 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83  32 

840 

3 

3 

3 

\  2  34 

VALDOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30  51 

83  14 

250 

2 

2 

1  2  3 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84  33 

1110 

25 

2 

WARREHTON 

9141 

06 

WARREN 

U 

33  25 

82  40 

510 

58 

91 

1  2  3 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33  44 

82  44 

630 

67 

90 

1  2  3 

WATKIMSVILLE  ARS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83  26 

750 

C 

WAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31  15 

82  19 

145 

73 

79 

1  2  3 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81  59 

270 

42 

53 

1  2  3 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85  11 

575 

72 

80 

1  2  3 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  59 

83  43 

960 

17 

18 

1  2  3  C 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84  35 

800 

72 

2 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

84  31 

1055 

35 

2 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 
1973 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  m&y  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  26801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

AVERAGES:   Division  averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  Issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  o£  dally  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  Is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above   the  pan, 

NORMALS  for  all  stations  are  cllaatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DSP"  la  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

-f    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

U    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  TOE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE  10-OCONEE 
11-OGEECHEE     12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

C     Soli  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
sununary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NCAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administratlo 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Natio 


Director,  National  Climatic 
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30+ 

31 

13 

174 

0 

0 

2 

0 

8.87 

2.63 

1 

.0 

0 

11 

5 

3 

THDMASVILLE   ^  SE 

77. 9M 

55. OM 

66. 5M 

14.3 

85 

25 

36 

13 

14 

0 

0 

0 

0 

3.79 

•  21 

2-10 

29 

.0 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

62.8 

11.9 

6.77 

2.74 

.0 

•       *  t 

SOUTH  CENTRAL  08 

AlAPAHA  EXP  STATION 

74.2 

52,9 

63.6 

13.6 

So 

35 

13 

69 

0 

0 

0 

0 

3.55 

.  10 

1  •  53 

1 

.0 

0 

5 

3 

1 

A5HBURN  3  ENE 

70.6 

52.2 

61.4 

79 

28* 

33 

130 

0 

0 

0 

0 

1*55 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

COROELE 

72.2 

51.9 

62. 1 

12.5 

79 

26 

31 

13 

101 

0 

0 

2 

0 

6.80 

3.12 

1-50 

21 

•  0 

0 

2 

DOUGLAS  2  ESE 

74.0 

52.6 

63.3 

13.2 

82 

27 

35 

14  + 

91 

0 

0 

0 

0 

2.17 

-  1.43 

.78 

2 

•  0 

0 

4 

2 

0 

r  I  T  Z  «t  K A  L  u 

73.0 

55.0 

64.0 

12.9 

81 

24 

35 

1 3 

69 

0 

0 

0 

0 

4.18 

•  '  t 

I  •  50 

1 

•  0 

0 

5 

3 

2 

HDMERVILLE   3  WSW 

76.0 

54.9 

65.5 

82 

27 

36 

13 

35 

0 

0 

0 

0 

2.62 

1. 10 

30 

•  0 

0 

4 

3 

1 

LUMBER  CITY 

72.2M 

M 

M 

6l 

28* 

33 

13 

0 

0 

0 

0 

2.69 

.  .56 

•  62 

1 

•  0 

0 

5 

3 

0 

MDULTRIc    2  bSc 

74.6 

54.5 

64.6 

12.4 

84 

30 

34 

1 3 

63 

0 

0 

0 

0 

1 

.0 

0 

6 

3 

2 

NASHVILLE  5  SSE 

75. 2M 

51. 9M 

63. 6M 

83 

24 

32 

13 

71 

0 

0 

1 

0 

4!63 

2^75 

1 

•  0 

0 

5 

3 

1 

QUITMAN  2  NW 

76.8 

52  .2 

64.5 

12.3 

82 

28+ 

37 

13 

54 

0 

0 

0 

0 

4.57 

•  92 

1.93 

30 

•  0 

0 

5 

3 

2 

TIFTON  EXP  STATION 

72.7 

53.1 

62.9 

13.1 

80 

28 

34 

14  + 

95 

0 

0 

0 

0 

4.37 

.  65 

1*5^ 

30 

.0 

0 

4 

4 

2 

VALDOSTA  3  E 

74.3 

54.7 

64.5 

81 

27 

38 

13 

47 

0 

0 

0 

0 

4.29 

1  •  84 

29 

•  0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

63.6 

12.8 

4.06 

•  52 

•  0 

*       *  • 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

73.8 

56.0 

64.9 

14.6 

83 

27 

37 

13 

62 

0 

0 

0 

0 

1.11 

••  2.12 

a 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

71. 7M 

55. 2M 

63. 5M 

0 

0 

0 

0 

1.13 

•  29 

30 

•  0 

0 

4 

0 

0 

BRUNSWICK 

BRUNSWICK   FAA  AP 

73.1 

57.2 

65.2 

80 

31  + 

46 

13 

63 

0 

0 

0 

0 

.60 

•31 

30 

.  0 

0 

3 

0 

0 

Fleming 

75.5 

52.8 

64.2 

82 

27  + 

37 

13 

74 

0 

0 

0 

0 

.91 

.44 

1 2 

•  0 

0 

4 

0 

0 

FOLKSTON  9  SW 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.78 

•  52 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  STEWART 

75.1 

54.4 

64.8 

13.4 

83 

25 

38 

13 

66 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

-  1.4* 

•65 

21 

•  0 

0 

4 

1 

0 

Cl'ennville 

74.5 

55.3 

64.9 

13.8 

83 

28  + 

37 

13 

65 

0 

0 

0 

0 

2.22 

-  1.05 

•  45 

1 

•  0 

0 

6 

0 

0 

jEsup  e  s 

76.1 

53.8 

65.0 

82 

27  + 

37 

13 

51 

0 

0 

0 

0 

1.07 

•  44 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

NAHUNTA 

77.0 

54.8 

65.9 

83 

26 

39 

13 

33 

0 

0 

0 

0 

1.66 

•  85 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

SAPELO  ISLAND 

74.5 

54.5 

64.5 

81 

30+ 

41 

8 

57 

0 

0 

0 

0 

1.07 

•47 

21 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

76. 2M 

51. 6M 

63. 9M 

14.4 

83 

25 

36 

13 

59 

0 

0 

0 

0 

1.09 

-  2'08 

•24 

14  + 

■  0 

0 

4 

0 

0 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

72.7 

53.1 

62.9 

13.0 

92 

25 

37 

13 

107 

0 

0 

0 

0 

1.37 

-  1.55 

•43 

11 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

71.4M 

53. 2M 

62. 3M 

78 

18  + 

38 

13 

99 

0 

0 

0 

0 

.46 

-  2.27 

•30 

11 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SURRENCY  2  WNW 

74.3 

51.8 

63.1 

81 

27 

34 

13 

91 

0 

0 

0 

0 

2.02 

•43 

29 

.0 

0 

7 

0 

0 

WAYCROSS  4  NE 

77.2 

52.2 

64.7 

12.8 

86 

18 

33 

14+ 

73 

0 

0 

0 

0 

1.54 

-  1.83 

.40 

21 

•  0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

64.3 

12.8 

1.23 

1 

-  1.77 

.0 

Sea  Reieience  Notes  Following  Stalion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


8  9 


Day  of  Month 
13  I  U  I  15 


IE     17  18 


NORTHWEST 

tDlIRSVtLLE 

ALLATOONA  DAM  2 

BEAVEROALS 

CALHOUN  ExP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVILLE 
CARTERSVILLE 
CEOARTOHN 
CHATShORTH 
CHICKAMAUCA  PARK 

CURRVVILLE  2  U 

DALLAS  7  NE 

DALTON 

EMBRY 

FAIRMOUNT 

KENSINGTON 
KINCSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINCOOLO 

RONE 

RONE  «S0  AP 
SUNNERVILLE   1  SS 
TAYLORSVILLE 


^14. OS 
10.13 
5.82 
8.53 


6.B9 
7.72 
9.37 

S.40 
10.30 
9.18 


1.74     .01  ,10 
•  2.07 
.96     .02  2.10 


8.93 
9.73 
6.35 
9. 17 


1.85 


.02 


.02  .01 

.96  .07 

1.20  .10 

1.70  .10 

1.12  .06  .58 

1.8*  T  .10 

3.41  .06 

.81  .12  .78 
3.07 
1.65 

.81  .07  1.2". 

2.12 

.6i>  .06  1.83 

.83  T  .10 

1.07  .11  1.02 


1.24 


.05 


T  .43 
.01  1,56 
T  ,38 


.20     .21  .36 


.25  ,72  .71 

T  .37  .46 

.23  .11  .71 

.19  ,55  .38 

,05  ,16  1,29 

.22  ,12  .74 

.13  .64  .63 

.40  .22  .47 

,07  .62  .36 

T  .30  .35 

.23  ,69 


.09 


,03 


T  ,95 

,16  ,65  ,02 

,11  .83  .03 

.22  .71 


.26 


NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSw 
ATHENS  WSa  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSQ  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COMMERCE  4  NNH 

CUMMING  2  NNE 

DAHLONEGA 

DAUSONVILLE 

ELLIJAY 

GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNW 
HAYSVILLE 
nONROE 

NORCROSS  3  NH 

U  DF  OA  PLT  SCIENCE  FM 
WALESKA 
HINDER   1  SSE 
HODOSTOCK 


9.70 

9.79  ; 
10.82  : 
8.86 
9.96 
8.57 

9.25 
9.95 
10.14 
11.58 
10.89 


2.32 
3.34 
1.75 


3.86 

.47 
1.25 
3.62 
2,28 
3,70 


4.81  : 

9.63  : 

6.91  ; 

9.62  : 


.12     .03  .60 


.60 
1.20 
.52 


.40     .20  .05 


.43  .01  .76 

.92  .31  .30 

T  .74  T 

.42  .60 

.35  .17  .43 

.72  .27 


.11 


.05  .60 
.54 

.03  T 


.3! 


.06  1.15 
.09  1.38 
.04 


.02  .03 
.02  T 


1.20 

1.13 

T         T  1.16 
,50 

T  T  1.40 

,14  1,14 
.61 

T  1.13 
,05  ,93 
,02     ,01  1,14 


,01 


,08  .83 
.02  .83 
1.60 
T  1.06 


.27  1.57 
.25  1.28 
.91 


,51     .18  .43 


NORTHEAST 
BOMMAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLAYTON   1  SSH 
CORNELIA 
ELBERTON  2  N 

HARTWELL 
LEXINGTON  1  NH 
LINCOLNTDN 
TOCCOA 
HASHINOTDN 


6.31 
9.28 
9.25 
11.31 
6.71 

10.03 
7.11  ; 
7.97 
8.60 

10.01 


3.30  .26 

.48  .20 

3.17  .01 
2.35 


1.53 
1.54 
.17  1.13 
1.49 
1.05 

2.85 
.12  1,20 
1.12 
1,80 
1.2S 


,20     .10  .07 
.43  .33 
2.44  .10 


.21  .35 


.18 


.60  .05 

.09  .35  .49 

.42  .80  1.22 

.20  .26 

1.04  1.27  1,35 


HEST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLLTON 
CDLUHBUS  H50  AP 
CONCORD 

DOUCLASVILLE 
EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE   2  NNu 
HAMILTON  4  M 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 
MONTEZUMA 
NEHNAN 

SUNNYSIOE 
TALBOTTON  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THDMASTON  2  S 
HEST  POINT 

HaOOBURY 


8.38 
9.13 
9.07 


1 .90 

3.63  .22 

1.84  .04  .13 

2.08  .16 

.10  • 

1.04  .17  .02 


5.50 
8.5! 

7.66 


1.60  .05     .54{  .21 

.30  .12 

1.15  ,03 

1.15  .32  .05 


.05 
.47 


T         T  T 


1,71 
,29  .98 
2.06 

2.15 


.02     .10  1.23 
1,56 

1.37 

1.56 


.21  1,19 
1.75 
.22  .74 
.10  1,49 
,03  1,10 


■29  ,77  .10 
.16     .55  1.67 


.13  .04  .14 
.15  .08 

2.00 

T         .30  .21 


1.15 
.58 
2.00 


.20     .23  1.46 


.21     .36  .10 


1, 


.23  .26  1.24 

.52  .12 

.09  .49  1.56 

.15  1.45  .30 

.86  .12  1.13 


.12     .38  1.00 


.25     .13  1.05 


CENTRAL 

AILEY 
COvINCTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  M 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAHKINSVILLE 
IRHINTON  4  HNH 

JULIETTE 

MACON  HSO  AP 

MILLEOGEVILLE 

MONTICEI.LO 

MOUNT  VERNON  3  WNH 

SANOERSVILLE 
SILOAM 
SPARTA  3  NH 


2.12  T 

2.36 

1.55 

1.12  .08 
1,29  .01 


9,8C 
6.41 
6.67 

6.71 
5.3( 
6.11 


.05 


.23  1.2! 


1 .68 
2.40 

2.23  .38  .03 

1.16  .21 

1.68  .03 

1.06  .27 

.49  T 

1.38  .83 

.33  .06 


1 .39 
1 .42 
.60 


.33 


.28 
.18 

.18  .10 
.40  .06 
.52 

.38 

.01  .11 


T  .79 

,03  1.37 
1.21 

.04  1.65 
I.IC 

.03  1.40 


.05 


.04 


1.01 
1.72 
1.43 
.20  .52 
.08  .97 


T  .75  .48 
.21  .16 
.03  1.00 
.05  .35  1.06 
T         .4!  .90 

.10  1.25  .38 

T  .41  .60 

.20  .69  .93 

.10  .18  1.73 

.02  1.01  .33 

T  .77  1.16 

.37  .65  .03 

.64  .36  1.02 

.93  .8! 


DAILY  PRECIPITATION 


8  9 


Day  of  Month 
13  I  U  I  IS 


19    20  21 


22    23  24 


2S    26     27    28     29  » 


€»ST  CENT««L 

APPIINC   I  NW 
AUGUSTA  USO  AP 
8BD0KLET   I  u 
DOVER 

ciesciN 

lOulS»lLLf   J  S 

KETTEP 

HtOVKlE 

MlDVlLLE   EXP  ST* 
MiLLEI  »  X 

MILIHAVEN-MAOF   ?  SE 
NEwINCTON  2  NE 
ST1LI.'<0«E 
SMAINSSOPn 
WARPENTON 

WAYMESeORQ  2  NE 


».6J  1 
3.99  1 
2.69 
S.IA 
6.99 

/  7.99 

».5»  1 

J. 21 

3.6A 
4.99  ; 
3. 99 

7.66  ; 

«.  13 


■01     .16  .0* 


.2a 

.OB  .17 


.7* 
.96 
.75 
1.20 
1.20 

.63 


.01     .90  \.** 


.23  1.29 

1.2<  .61 

IS     .35  .66 

1.20     .29  .60 


SOUTMMEST  0 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  *  ENE 
BAINBRIOCE 
BLAKElv 
CAMILLA 

CDLOUITT  2  E 

CUTHBiRT 

OAWSON 

OONALSUNVILLE   1  S 
fORT  CAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN    1  H 

MORGAN    5  NM 

PLAINS  SH  CA  EXP  STA 

PRESTON 


.13  .02 
.03 

T         .10  T 


.30 
.AO 


1.0( 
.9« 
.07 


1.99 
1.04 
.A3 


.32  .15 
.03 


1.26 

.B9     .22  .7B 
.05  2.99 
1.13     .70  1.03 
T  2.49 

.16     .04  1.30 


3.00 
1.94 


TMONASVILLE 


Sf 


SOUTM  CENTRAL  < 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

Al APAHA  EXP   STAT  ION 
ASHBLiRN  3  ENE 
COROElE 

DOUGLAS  2  ESE 
FIT2GERAL0 
KOMERVILLE  3  WSw 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASMVUlE   5  SSE 
QUITMAN  2  NW 
TIPTON  EXP  STATION 
VALOQSTA  3  E 


3.1! 
3.5! 
4.54 
6.60 

2.11 
4.  IB 
2.62 


1  .30 
1.53 
1.55 
1.30 


1.50 

.B2 

1.40 

2.79 
1.07 


.02  .01 
T 

.11 
.OB  T 


.3< 
1.27 
.9* 


.46     .03  .33 


SOUTHEAST  09 

ALMA   PAA  AP 
8LACKBEAR0  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSMICK  FAA  AP 
DOCTQRTOWN  1  wSw 

FLEMING 
FOLKSTON  3  SH 
FOLKSTON  9  SM 
FORT  STEKART 
CLENNVILLE 

JESUP  B  S 
NAMUNTA 
NAMUNTA   3  S 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GRON 
SAVANNAH  MSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNH 
WAVCROSS  4  NE 


1.07 
1.66 
1.24 
1.94 


-  5  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUtHY  197« 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*          «  • 

MAX 
MIN 

NORTHWEST 

01 

MAX 
MIN 

4LLATDJN4   DAM  2 

MAX 
MIN 

41 
32 

46 
40 

52 
43 

53 
39 

50 
32 

56 
33 

60 
45 

72 
58 

69 

25 

40 
31 

59 
38 

63 
57 

70 
51 

58 
48 

65 
37 

72 
37 

59 
43 

67 
49 

69 
49 

69 
50 

62 
47 

62 
35 

59.5 
41.7 

CALHOUN  EXP  STATION 

MAX 

60 
36 

42 
32 

52 
33 

52 
41 

46 
38 

50 
38 

54 
40 

60 
29 

57 
46 

73 
47 

71 
53 

60 
32 

50 

23 

49 
35 

54 
36 

63 
53 

71 
54 

66 
51 

59 
50 

58 
55 

67 
48 

72 
37 

72 
41 

61 
49 

56 
48 

65 
54 

69 
48 

70 
46 

67 
42 

65 
44 

70 
33 

60.7 
42.4 

CARTtRSVILLE 

MAX 
MIN 

58 
35 

45 
35 

50 
43 

50 
41 

49 
38 

50 
43 

51 
40 

56 
28 

59 
47 

70 
57 

70 
53 

53 

30 

46 

23 

45 
32 

51 
39 

6  1 
51 

69 
56 

69 
51 

56 
49 

57 
51 

65 
51 

72 
35 

72 
53 

60 
53 

59 
49 

59 
59 

68 
48 

68 
49 

63 
47 

63 
49 

67 
32 

59.0 
44.  1 

CEDARTQWN 

MAX 
MIN 

59 
36 

49 
33 

54 
42 

54 
42 

48 
42 

52 
44 

53 
40 

65 
29 

64 
49 

74 
54 

72 
49 

53 
31 

55 
21 

50 
34 

60 
38 

66 
56 

69 
55 

66 
49 

61 
51 

61 

56 

66 
47 

75 
35 

70 
41 

66 
55 

56 
51 

71 
55 

72 
51 

69 
52 

64 

45 

66 
45 

70 
34 

62.3 
43.9 

DALLAS  7  NE 

MAX 
MIN 

64 
AO 

45 
32 

45 
40 

54 
43 

48 
39 

50 
39 

54 
44 

50 
30 

60 
31 

65 
52 

71 
61 

65 

30 

42 
2  1 

49 
23 

44 
33 

60 
43 

65 
53 

69 
49 

56 
49 

60 
49 

58 
49 

66 
35 

72 
36 

66 
50 

69 
50 

62 
50 

65 
54 

71 
52 

68 
49 

60 
48 

65 
36 

59.3 
42.2 

DALTON 

MAX 
MIN 

60 

41 

47 

46 

41 

47 

51 

45 

62 

61 

70 

62 

40 

52 

41 

56 

63 

67 

63 

59 

58 

66 

70 

59 

61 

60 

64 

70 

63 

65 

57.0 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

59 
35 

37 
31 

45 
33 

50 
39 

44 

37 

45 
37 

50 
39 

48 
28 

60 
31 

62 
52 

72 
58 

60 
30 

42 
21 

48 
21 

41 
34 

56 
40 

65 
56 

70 
54 

62 

51 

59 
44 

70 
36 

71 
35 

60 
47 

61 
48 

53 
48 

69 
48 

70 
45 

63 
39 

69 
37 

68 
34 

57.8 
39.6 

ROME 

MAX 
MIN 

59 
35 

47 
32 

52 
41 

52 
40 

47 
38 

51 
42 

53 
39 

60 
29 

58 
46 

74 
52 

71 
50 

52 
28 

50 
22 

51 
32 

54 
35 

67 
51 

70 
55 

63 
48 

58 
49 

to 

54 

67 
46 

73 
39 

67 
40 

63 

50 

58 
49 

69 
53 

70 
49 

70 
48 

65 
46 

65 
44 

69 
32 

60.6 
42.4 

ROME  USD  AP 

MAX 

MIN 

55 

32 

45 

32 

52 
40 

52 
40 

47 
39 

51 
43 

52 
31 

62 
31 

57 
48 

74 
52 

69 
41 

43 

30 

52 
22 

44 
33 

58 
38 

64 
56 

71 
53 

60 
52 

59 
49 

59 
54 

68 
43 

72 
35 

62 

40 

59 
51 

60 
51 

67 
55 

72 
50 

68 
51 

66 
46 

66 
39 

69 
33 

59.9 
42 . 3 

•          *  • 

MAX 
MIN 

NORTH  CENTRAL 

02 

MAX 

MIN 

ALPH4RETTA  5  SSh 

MAX 
MIN 

64 
45 

47 
33 

44 
39 

52 
40 

52 
39 

50 
39 

55 
40 

52 
28 

57 
33 

62 
41 

70 
59 

65 

30 

45 
23 

48 
25 

37 
30 

59 
36 

64 
55 

72 
50 

55 
47 

56 
47 

58 
49 

66 
35 

71 
34 

62 
38 

69 
53 

63 
52 

63 
52 

70 
53 

69 
51 

58 
49 

64 
33 

58.7 
41.2 

ATHENS  wSO  AP 

MAX 
MIN 

59 
38 

44 
38 

48 
38 

59 
47 

49 

45 

61 
45 

58 
36 

58 
33 

57 
42 

68 

54 

67 
49 

53 
31 

47 
27 

35 
29 

58 
35 

67 
56 

75 
54 

54 
48 

57 
48 

60 

51 

69 
49 

71 
40 

70 
44 

73 
57 

70 
55 

61 
51 

72 
58 

68 
91 

57 
48 

66 
47 

69 
38 

60.6 
44.6 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

58 
35 

45 
36 

55 
40 

56 
44 

52 

42 

56 
48 

56 
38 

61 
35 

69 
48 

70 
60 

65 

46 

46 

30 

48 
28 

39 
31 

60 
35 

68 

55 

70 
54 

56 
49 

56 
49 

59 
53 

67 
47 

71 
43 

67 
46 

72 
57 

66 
55 

68 
60 

71 
55 

68 
54 

57 
52 

65 
50 

69 
40 

60.6 
45.6 

BlAIRSVILLE  EXP  ST4 

MAX 
MIN 

60 
40 

54 
33 

55 
46 

61 
51 

63 
41 

55 
41 

53 
42 

53 
25 

56 
29 

62 
52 

67 
55 

61 
28 

48 

20 

47 
23 

46 
34 

58 
46 

60 
55 

64 
38 

56 
41 

69 

46 

56 
45 

61 
30 

69 

30 

59 
40 

64 
53 

61 
53 

63 
47 

68 
44 

64 
39 

63 
33 

63 
26 

59.3 
39.5 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

63 
38 

50 
38 

56 
50 

52 
47 

52 
36 

56 
44 

52 
40 

62 

62 
50 

67 
60 

63 
52 

52 
30 

52 
23 

47 
33 

57 
35 

62 
54 

67 
54 

63 
50 

65 
50 

69 

53 

67 
52 

65 

31 

70 
45 

64 
55 

62 
52 

63 
59 

67 
55 

67 
45 

65 
47 

68 
38 

68 
30 

61.1 
44.9 

COMMERCE  4  NNH 

MAX 
MIN 

60 
44 

54 
36 

53 
38 

50 
36 

57 
42 

48 
45 

59 

60 
32 

58 
34 

57 
40 

68 
50 

63 

40 

50 
25 

45 
30 

44 
32 

65 
35 

62 
46 

74 
47 

53 
49 

62 

49 

57 
52 

68 
35 

70 
38 

69 
45 

64 
50 

63 
49 

69 
51 

71 
55 

69 
50 

56 
47 

62 
34 

60.0 
41.8 

DAHLONESA 

MAX 

MIN 

56 
47 

54 
33 

45 
41 

50 
43 

57 
42 

48 
44 

56 
45 

5  5 
30 

55 
34 

58 

43 

66 
57 

62 
34 

44 

24 

44 
23 

41 
32 

59 
40 

63 
58 

70 
44 

62 
45 

64 
48 

55 
48 

65 
36 

68 
37 

62 
40 

64 
55 

63 
53 

61 
51 

66 
49 

63 

40 

62 
36 

65 
34 

58.2 
41.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

58 
43 

51 
35 

46 
36 

53 

40 

51 

41 

54 
46 

54 
44 

49 
30 

57 
36 

61 
46 

68 
58 

63 
32 

48 
27 

45 
27 

47 
32 

56 
42 

64 
51 

70 
44 

53 
47 

57 
48 

58 
49 

66 
36 

70 
40 

60 
43 

65 
55 

62 
50 

62 
50 

68 
53 

67 
47 

58 
43 

65 
34 

58.3 
42. 1 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

54 
41 

41 
30 

50 
40 

58 
48 

57 
45 

56 
45 

54 
44 

54 
27 

56 
41 

71 
51 

65 

58 

61 
31 

44 
23 

43 
30 

61 
37 

65 
50 

71 
58 

69 
40 

68 
47 

65 

46 

64 
45 

68 
31 

68 
35 

64 
53 

65 
54 

63 

50 

68 
44 

64 
48 

64 
44 

67 
33 

66 
29 

60.7 
41.8 

JASPER  1  NNH 

MAX 
MIN 

56 
36 

48 

30 

49 
43 

49 

42 

47 
38 

47 
42 

53 
42 

55 
31 

56 
42 

70 
55 

66 
58 

58 
28 

44 

24 

40 
32 

53 
36 

58 
52 

68 
57 

65 
50 

57 
47 

33 
50 

63 
49 

69 
41 

66 
46 

63 
55 

60 
49 

60 
55 

67 
50 

64 
50 

63 
45 

63 
42 

65 

40 

57.9 
43.8 

U  OF   OA   PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

66 
45 

46 
37 

52 
40 

58 
38 

52 
44 

59 
45 

59 

50 

58 
32 

57 
4  1 

68 

52 

69 
59 

66 
32 

49 
28 

40 
29 

57 
32 

67 
55 

73 
55 

71 
48 

55 
47 

56 

50 

67 
52 

71 
41 

71 
44 

72 
57 

72 
55 

fc9 
50 

71 
53 

68 
94 

57 
47 

66 
48 

68 
41 

62.3 
45.2 

WINDER  1  SSE 

MAX 
MIN 

57 
44 

48 

37 

48 
38 

56 
46 

50 
42 

57 
46 

55 
40 

53 
40 

69 
48 

69 
58 

64 

50 
40 

48 
26 

45 
29 

56 
31 

66 
54 

75 
54 

70 
48 

55 
46 

55 
51 

68 
50 

72 
39 

69 
42 

71 
55 

70 
56 

64 
50 

71 
52 

70 
54 

56 
46 

66 
47 

67 
38 

61.0 
44.9 

«          *  * 

MAX 
MIN 

NORTHEAST 

03 

MAX 
MIN 

CLAYTON  1  SSw 

MAX 
MIN 

57 
49 

52 
35 

52 
38 

60 
46 

59 
44 

56 
39 

58 
47 

55 
28 

60 
40 

65 
53 

65 
55 

62 
34 

45 
25 

40 
30 

61 
30 

66 
53 

78 
57 

72 
41 

71 
47 

69 

39 

69 
33 

67 
35 

66 
37 

65 
47 

62 
53 

60 
50 

62 
44 

56 
42 

61 
37 

68 
37 

65 
30 

61.5 
41.1 

CORNELIA 

MAX 
MIN 

55 
41 

43 
32 

47 
40 

57 
47 

51 
42 

58 
40 

37 
46 

52 
28 

57 
40 

65 
42 

65 
59 

59 
31 

42 
25 

41 
27 

61 
34 

67 
54 

71 
54 

68 
43 

65 
45 

61 

49 

67 
47 

69 
35 

68 
40 

63 
54 

65 
55 

62 
47 

69 
48 

65 
50 

60 
39 

64 
38 

66 

32 

60.0 
42.1 

ELBEPTON  2  N 

MAX 
MIN 

60 
52 

52 
40 

48 
38 

62 
46 

60 
44 

61 
45 

60 
53 

58 
29 

58 
43 

69 
47 

69 
60 

67 
34 

55 
25 

46 
31 

59 
33 

70 
55 

74 
49 

74 
41 

71 
48 

63 

51 

67 
52 

70 
33 

72 
37 

72 
59 

71 
55 

70 
50 

72 
52 

71 
57 

58 

47 

64 
50 

67 
32 

64.2 
44.7 

HARTWELL 

MAX 

60 
40 

54 
40 

50 
40 

41 

38 

38 

65 
42 

63 
34 

60 
42 

68 

50 

70 
58 

66 
36 

50 
31 

50 
35 

42 

56 

75 
49 

48 

48 

48 

68 
45 

65 

48 

72 
45 

72 
58 

70 
58 

68 
54 

72 
52 

68 
50 

60 
45 

68 
47 

70 
44 

64.5 
45.2 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

61 
36 

50 
34 

46 
38 

61 
44 

55 
42 

60 
44 

63 
50 

58 
27 

55 
41 

68 

52 

65 
57 

62 
35 

52 
27 

43 
29 

64 

32 

72 
47 

75 
53 

70 
43 

66 
48 

64 

49 

69 
48 

71 
36 

69 
41 

65 
55 

65 
56 

60 
48 

69 
52 

69 
90 

60 
40 

66 
37 

70 
37 

62.7 
42  .8 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

76 
57 

65 
44 

48 
38 

59 
38 

63 
46 

50 
44 

62 
43 

62 
32 

68 
32 

74 
48 

72 
59 

69 
44 

58 
27 

58 
27 

39 
29 

59 
36 

72 
57 

77 
56 

61 
46 

59 
45 

61 
51 

70 
40 

75 
41 

73 
46 

75 
56 

74 
53 

64 
52 

71 
61 

69 
92 

59 
52 

68 
44 

64.8 
45.0 

«          *  « 

MAX 
MIN 

WEST  CENTRAlJ 

O* 

MAX 
IMIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

CARROLLTDN 

MAX 
MIN 

59 
37 

58 

33 

53 
42 

56 
46 

51 

41 

54 
45 

56 
42 

63 
30 

69 
43 

71 
59 

70 
53 

54 
31 

52 
23 

50 
33 

60 
35 

65 
50 

72 
49 

67 
46 

59 

50 

59 
55 

69 
48 

72 
34 

71 
39 

70 
55 

65 
53 

69 
55 

71 
54 

69 
95 

60 
52 

68 
42 

68 
36 

62.9 
44.2 

COLUMBUS   WSO  AP 

MAX 
MIN 

61 
45 

56 
44 

63 
50 

64 
53 

60 
53 

69 
54 

67 
44 

66 
35 

76 
54 

74 
58 

75 
56 

57 

38 

59 
29 

48 
44 

72 
43 

71 
53 

70 
50 

73 
54 

65 
57 

65 

59 

73 
50 

75 
44 

75 
48 

76 
61 

76 
60 

76 
60 

70 
61 

78 
61 

64 
59 

72 
51 

74 
45 

68.4 
90.7 

Experiment 

MAX 
MIN 

72 
46 

46 
38 

49 
41 

57 

60 
45 

56 
49 

64 
49 

56 
35 

62 
52 

74 
57 

74 
62 

71 
35 

50 
30 

51 
37 

42 

35 

62 

66 
56 

71 
54 

60 
51 

57 
50 

61 
52 

69 
45 

73 
46 

69 
55 

73 
60 

73 
60 

71 
60 

74 
59 

73 
53 

53 
54 

68 
45 

63.3 
48.7 

Se«  ReIflr«Dc«  Nol«s  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 

D»y  ol  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

8 

9 

10 

11 

13 

U 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 

> 

UREENVILIE  2  NNh 

MAX 

68 

61 

63 

59 

59 

63 

65 

75 

75 

74 

70 

64 

54 

62 

65 

72 

71 



60 

60 

69 

73 

73 

73 

75 

72 

72 

73 

65 

67 

69 

67.4 

Lt  CDiNSE 

MAX 

MIN 

6S 

55 
38 

60 
45 

61 
51 

58 
46 

62 
49 

63 
53 

65 
31 

74 
50 

74 
57 

73 
63 

65 
35 

59 
25 

53 
42 

62 
40 

67 
47 

72 
50 

71 
54 

65 
53 

»1 
56 

67 
53 

73 
39 

44 

73 
59 

72 
56 

72 

70 

7! 

61 

69 
55 

38 

66.3 
48.5 

MtRSHALLVULe 

MAX 

48 

55 
42 

57 
45 

66 

66 
51 

71 
54 

69 
58 

65 
34 

78 
53 

76 
59 

73 
60. 

70 
41 

54 

30 

54 
39 

75 
38 

73 

76 
52 

73 
52 

66 
51 

62 

50 

70 
54 

74 

73 

76 
57 

75 
56 

75 

75 

73 

71 
57 

71 
57 

74 

69.6 
49.9 

NEWNAN 

MAX 

5UNNVSI0E 

MAX 

»1 
44 

48 

37 

51 
40 

*8 

56 
45 

58 
50 

63 
50 

61 
33 

74 
5 1 

72 
58 

71 
60 

60 
33 

50 
27 

44 
32 

60 
32 

67 

72 
56 

63 

56 
50 

56 
52 

69 

73 

69 

72 
59 

73 

71 

72 

70 

98 
52 

66 

53 

62.9 
47.6 

TiLSOTTON  1  NE 

MAX 

72 
45 

56 

58 
45 

66 
56 

64 
50 

67 
52 

63 
52 

65 
29 

76 
49 

75 

76 
48 

72 
37 

65 

53 

70 

68 

72 
49 

75 

70 

63 

75 

75 

78 

76 

79 
55 

75 
56 

73 
63 

78 
64 

68 

77 

76 
39 

70.3 
46.9 

TALL1PD0S4  2  N 

MAX 

57 

52 

55 

57 
43 

52 
40 

55 

56 
39 

64 
28 

66 

72 

70 
49 

55 
28 

54 

54 
33 

61 

65 
5 1 

71 
50 

68 
4  1 

62 
5l 

62 

55 

66 

73 
32 

72 
36 

70 
55 

65 
52 

70 
55 

71 
49 

69 
55 

64 

69 

69 
32 

63.5 
43.1 

THONASTON  2  S 

MAX 

MIN 

64 

53 

55 

65 
53 

63 
40 

68 
48 

65 

69 

78 

74 

73 

71 

56 

52 
29 

63 

65 
46 

76 
45 

70 
46 

64 

63 

50 

74 
48 

77 
39 

75 
43 

75 
55 

78 
55 

75 
54 

70 
54 

72 
57 

60 
52 

71 
57 

75 
41 

66.0 
45.9 

WEST  POINT 

MAX 
MIN 

75 
45 

50 
40 

50 
40 

60 
45 

62 
50 

62 
48 

55 

50 

59 

30 

65 

75 

75 
55 

74 
36 

54 

27 

55 
27 

45 

65 

74 
47 

73 

74 

63 

60 

72 

75 
39 

72 
39 

75 

73 

72 

74 

72 

60 

60 

65.5 
44.6 

•          •  » 

MAX 

CENTRAL 

05 

MAX 

AILEV 

MAX 
MIN 

78 
57 

72 
54 

65 
54 

72 
61 

67 
59 

71 
62 

69 
59 

68 
37 

68 
54 

76 
57 

73 
6 1 

64 
51 

59 

54 

74 

75 

74 

71 

67 

67 

75 

77 

75 

81 

76 
57 

79 

80 

79 

79 

78 

72.1 
94.1 

COVtNCTON 

MAX 

MIN 

60 
43 

46 
38 

50 
40 

56 
49 

54 
45 

59 
49 

59 
49 

63 
33 

74 

70 
54 

68 
6 1 

61 
33 

50 
28 

44 

60 
34 

69 

73 

65 

55 

56 

66 

73 

67 

72 
58 

71 
5  5 

67 

74 

70 

58 
5 1 

66 

52 

69 
37 

62.9 
46 . 8 

OUailN  3  S 

MAX 

MIN 

79 
58 

67 
48 

60 
46 

62 
48 

66 
53 

63 
55 

72 
58 

67 
34 

69 
34 

74 
54 

72 
58 

70 
50 

60 
32 

56 

47 
36 

72 

69 

75 

65 
50 

61 

52 

64 
54 

72 

75 

68 
48 

80 
54 

72 

76 

73 

77 
59 

76 
56 

70 
56 

68.7 
49.5 

EASTMAN  1  U 

MAX 

MIN 

75 
59 

70 
49 

69 
50 

62 
5 1 

68 
55 

65 
56 

69 
58 

66 
36 

63 

72 

73 
58 

7C 
47 

51 

58 

50 

73 

63 

74 

72 

66 

67 

59 

76 

66 

79 

74 
58 

78 

74 

76 

76 

70 

68.9 
50.5 

FORSTTH  1  S 

MAX 
MIN 

64 
39 

52 
38 

50 
39 

67 
49 

63 
47 

64 
54 

65 
50 

67 

69 
52 

73 
56 

72 
60 

68 
36 

55 
29 

45 

65 

63 
48 

74 

78 

59 

58 

60 

74 

72 

76 
5  8 

76 
59 

75 

74 

72 

62 
59 

70 
55 

70 

66.3 
48.9 

HAWKtNSVlLlE 

MAX 
MIN 

76 
59 

65 
48 

68 

50 

62 
51 

68 
55 

65 
57 

69 
58 

66 
34 

69 
34 

76 
56 

75 
59 

70 
46 

63 

59 

49 

76 

65 
48 

79 

67 
56 

76 

77 

68 

80 

72 

79 
59 

67 

76 
60 

76 

73 

70.0 
49.8 

IRHINTQN  «  HNH 

MAX 
MIN 

45 

56 
45 

55 

57 

75 
56 

69 
5 1 

70 
35 

78 
55 

77 
58 

70 

66 

62 

65 

68 

75 

74 

61 

73 

76 

74 

79 
59 

77 
59 

71 

73 

77 

73 
59 

70 
58 

66 

71.1 
51.0 

MACON  dSD  AP 

MAX 
MIN 

63 
47 

57 
45 

58 
48 

69 
58 

59 
54 

70 
58 

66 

60 
33 

79 
57 

74 
58 

70 
59 

59 

38 

55 
33 

45 
39 

69 

65 

76 

66 
57 

59 
54 

63 

54 

72 

74 

69 
49 

77 

70 

75 

68 

74 

70 
6 1 

72 
5^ 

74 
48 

67.2 
51 .4 

MILLE05EVILLE 

MAX 
MIN 

77 
59 

61 

52 

56 
43 

66 
50 

60 

66 
54 

65 

65 

79 
55 

73 

70 
45 

58 

52 

40 

60 
39 

68 

75 

60 
49 

57 
49 

64 

72 
38 

75 

67 

77 
55 

71 

75 
56 

74 

73 
56 

62 
56 

70 

65.9 
46.7 

mdnticellq 

MAX 
MIN 

74 
52 

65 
45 

48 

40 

59 
41 

63 
47 

6U 
48 

65 
57 

62 
36 

65 
36 

78 
53 

73 
64 

71 
36 

54 
33 

56 
35 

42 
36 

63 

68 
57 

75 

63 
56 

64 

55 

64 
47 

70 
45 

74 
52 

70 
60 

76 
60 

72 

71 

73 
57 

69 
56 

60 
54 

71 
45 

65.7 
49.1 

SANDERSvILLE 

MAX 
MIN 

69 

53 

55 

63 
55 

65 
53 

67 

65 

64 

78 

72 

69 

66 

55 

49 

62 

65 

75 

72 

57 

60 

72 

74 

70 

78 
57 

74 

55 

74 

74 

76 

70 
58 

69 
59 

73 
48 

67.4 
50 . 5 

SILOAM 

MAX 
MIN 

65 
46 

49 
43 

52 
40 

63 
50 

56 
48 

63 
46 

63 
52 

65 
3 1 

76 
50 

73 

72 
58 

58 
35 

50 
29 

49 

60 
32 

72 

76 
56 

70 

57 

59 
5 1 

70 
56 

74 

71 
48 

76 
59 

72 
57 

72 

72 

70 

59 

54 

69 
54 

65.1 
48.4 

•          •  * 

MAX 

MIN 

EAST  CENtRAI. 

06 

MAX 
MIN 

APPLING   1  Nw 

MAX 

MIN 

76 
56 

62 
48 

51 

58 
44 

65 
47 

52 
45 

64 
49 

65 

64 
35 

76 
55 

73 
60 

68 
42 

59 
29 

51 

42 
34 

61 

73 
55 

76 
46 

56 

61 
45 

63 
5 1 

71 
35 

74 
38 

73 
46 

76 
55 

75 
56 

67 
58 

73 
59 

73 
51 

61 
90 

69 
38 

65.5 
45.4 

AUGUSTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

64 

52 

53 

52 
45 

67 
52 

59 
47 

68 
47 

67 

64 

77 

73 

72 
60 

62 
37 

51 

39 

62 
38 

73 

77 

62 

60 

60 

5 1 

74 

74 

36 

73 

78 
52 

74 
54 

74 

70 

77 
53 

67 
57 

70 
46 

72 
43 

66.6 
47.0 

BROOKLET  1  u 

MAX 

MIN 

75 
58 

70 

60 
47 

72 
52 

67 
57 

70 

69 
59 

67 

68 

72 

74 

64 
54 

60 

52 

72 

76 

77 

71 

60 

63 
46 

74 

75 

78 
47 

76 
56 

75 
57 

79 
59 

82 

60 

74 
64 

72 
59 

71 
48 

70.8 
52 . 3 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

74 

71 
50 

55 

66 
53 

67 
53 

66 
52 

67 
53 

67 
38 

75 
54 

74 
55 

68 

64 

57 
34 

49 
36 

65 

65 
50 

75 
56 

72 
50 

73 

69 

42 

71 

73 
4 1 

72 

76 

75 

77 
58 

76 
61 

74 

79 

66 

69 

69.3 
49.4 

METTER 

MAX 
MIN 

MIDVILLE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

76 

69 
51 

69 
48 

71 

68 

67 

73 

74 

71 

46 

67 

66 

77 

76 

73 

76 

72 

80 

78 
53 

76 

76 

75 
56 

75 
56 

73 

73.1 

HILLEN  4  N 

MAX 
MIN 

75 
60 

65 

57 
47 

71 
56 

67 
52 

72 

67 
52 

71 
39 

74 
56 

73 
5  J 

74 
57 

64 

48 

59 
32 

50 
37 

70 
36 

69 
46 

76 
54 

71 
46 

58 

62 

40 

75 
57 

76 
34 

75 
4  \ 

82 
50 

78 
55 

70 
57 

77 
58 

81 
5 1 

75 
60 

73 
59 

74 
41 

70.7 
49.2 

NEillNGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

75 
59 

67 
50 

59 
49 

76 
50 

67 
55 

64 
54 

73 
59 

70 
40 

68 
56 

73 
56 

75 
59 

65 
56 

56 
36 

49 
42 

73 
44 

75 
55 

79 
63 

73 
52 

58 
45 

65 

47 

75 
60 

7S 
44 

60 
55 

80 
56 

83 
56 

81 
62 

79 
58 

60 

61 

73 
62 

70 
62 

72 
47 

71.2 

Shainsboro 

MAX 
MIN 

75 
53 

69 
49 

57 
45 

70 
51 

69 
54 

72 
54 

67 
56 

64 
36 

73 
51 

72 
57 

70 
62 

62 
47 

57 
32 

46 
35 

65 
39 

73 
51 

78 
54 

76 
54 

63 
49 

63 

45 

73 
60 

77 
41 

73 
51 

73 
54 

78 
SS 

81 
51 

79 
58 

78 
91 

78 
99 

71 
58 

73 
49 

70.2 
90.3 

WARRENTON 

MAX 
MIN 

76 

63 

50 

56 
43 

66 
51 

65 

64 
52 

63 

65 

77 

71 

69 
45 

58 
28 

52 
29 

40 

61 
39 

71 

77 
49 

56 

58 

46 

63 
52 

70 

74 
40 

70 
46 

76 

61 

72 
56 

71 
56 

74 

60 

74 
56 

62 
51 

69 
43 

65.6 
47.1 

MAVNESBORQ  2  NE 

•          •  • 

MAX 

MIN 

MAX 

78 
56 

69 
^2 

54 

45 

61 
47 

69 
58 

65 
52 

73 
54 

68 
37 

66 
38 

77 
53 

74 
5  5 

71 
52 

61 

3 1 

60 
33 

42 
35 

65 

36 

73 
53 

77 

62 

60 

67 

76 

76 

75 

80 
57 

77 

78 

72 

79 
56 

72 
59 

69 

69.2 
48.1 

SOUTHMEST 

07 

MIN 

MAX 

MIN 

ALBANY  3  SE 

MAX 

MIN 

70 
63 

65 
52 

71 
52 

72 
50 

72 
52 

65 
58 

70 
60 

67 
40 

76 
41 

75 
58 

76 
63 

72 
55 

58 
34 

56 

35 

60 
38 

76 
50 

73 
52 

74 

52 

73 
53 

64 
54 

75 
58 

75 
46 

78 
45 

72 
57 

79 
57 

76 
57 

78 
60 

76 

62 

81 
64 

79 
61 

74 
47 

72.0 
52.5 

S««  DaI*(*Bc«  NoUi  Following  Slatlon  Ind«s 


DAILY  TEMPERATURES 


JtNUARY  197« 


Station 

Day  oi  M 

onlh 

o 
0) 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7  la 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave. 

AHEBICiJS  4  ENE 

MAX 
MIN 

70 
52 

64 

46 

62 
52 

67 
58 

66 
56 

67 
56 

65 
59 

60 
35 

76 
56 

76 
60 

66 
63 

64 

45 

56 

30 

50 
43 

76 

72 
53 

74 
53 

66 
49 

63 
55 

»5 

53 

72 
55 

76 
45 

71 
53 

76 
59 

73 

60 

75 
57 

70 
64 

76 
62 

73 
60 

70 
61 

73 
51 

68.8 
53.1 

BAINBRIDGE 

MAX 
MIN 

74 
SB 

77 
53 

75 
64 

76 
57 

73 
61 

72 
62 

72 
57 

75 
43 

75 
55 

76 
62 

76 
60 

70 
55 

64 
35 

66 
49 

74 
50 

77 
53 

71 
51 

77 
50 

72 
53 

77 
54 

77 
5* 

80 
44 

77 
54 

80 
57 

60 
59 

82 
56 

83 
67 

84 
64 

80 
66 

76 
62 

75 
54 

75.6 
55.5 

BL4KEUY 

MAX 
MIN 

76 
58 

5S 
49 

73 
49 

72 
61 

70 
54 

65 
54 

69 
57 

66 
41 

65 
41 

77 
61 

76 
63 

70 
51 

61 
34 

58 
34 

58 
46 

76 
53 

75 
54 

68 

51 

77 
51 

it 

56 

76 
56 

75 
46 

78 
46 

74 
59 

78 
59 

77 
60 

79 
60 

71 
63 

79 
64 

80 
63 

73 
53 

71.5 
53.1 

C4MIL1.4 

MAX 

MIN 

70 
58 

73 
54 

72 
57 

73 
59 

69 
61 

70 
61 

67 
60 

69 
42 

72 
53 

75 
56 

74 
62 

64 
53 

61 
34 

63 
48 

75 
50 

71 
54 

70 
51 

74 
49 

67 

55 

75 
55 

73 
58 

75 
45 

73 
52 

78 
55 

76 
57 

78 
56 

81 
63 

82 
62 

79 
54 

73 
61 

73 
59 

72.5 
54.7 

COLOUITT  2  E 

MAX 
MIN 

77 
57 

62 
55 

73 
52 

74 
57 

70 
58 

66 
59 

70 
63 

69 
43 

70 
45 

76 
62 

76 
63 

72 
51 

60 

35 

61 
38 

60 

76 
VB 

75 
51 

67 
51 

75 
52 

66 

57 

76 
55 

76 
45 

78 
48 

74 
59 

76 
58 

78 
57 

79 
58 

76 
64 

83 
66 

82 
63 

74 
54 

72.6 
53.9 

CUTH5ERT 

MAX 
MIN 

67 
50 

65 
47 

68 

56 

72 
60 

69 
52 

69 
54 

67 
58 

65 
36 

75 
57 

76 
61 

75 
63 

67 
44 

60 
31 

59 
45 

76 
49 

75 
53 

72 
53 

76 
49 

73 
57 

69 

56 

73 
56 

77 
46 

76 
52 

76 
59 

76 
58 

77 
58 

77 
61 

78 
60 

78 
61 

77 
61 

74 
46 

72.1 
53.3 

FORT  GilNES 

MAX 
MIN 

68 
49 

65 
47 

68 

57 

70 
62 

65 
51 

66 
54 

67 
56 

63 
37 

74 
57 

75 
62 

76 
62 

68 
45 

59 
29 

55 
45 

74 
5 1 

74 
58 

72 
56 

74 
51 

71 
56 

72 
55 

72 
56 

74 
47 

73 
55 

76 
61 

75 
61 

76 
60 

77 
56 

75 
57 

77 
61 

77 
60 

72 
50 

71.0 
53.7 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

68 
47 

65 
48 

66 
54 

64 

57 

63 
51 

7l 
50 

67 
55 

65 
39 

77 
54 

76 
56 

76 
62 

73 
41 

60 
24 

60 
42 

78 

75 

70 
56 

74 
47 

69 

55 

67 

54 

75 
51 

78 
46 

77 
53 

79 
55 

75 
55 

77 
57 

75 
59 

78 
55 

78 
56 

77 
55 

75 
50 

71.9 
51.1 

MORGAN  1  H 

MAX 
MIN 

PLSINS  SW  C4  EXP 

ST4 

MAX 
MIN 

73 
60 

61 
46 

66 
46 

63 
53 

69 
56 

64 

55 

67 

56 

63 
37 

65 
37 

77 
60 

74 
63 

69 
48 

58 
31 

57 

32 

51 
45 

76 
51 

66 
53 

72 
50 

67 
50 

61 

54 

67 
56 

73 
45 

75 

45 

69 

56 

76 
59 

67 
57 

77 
57 

67 

62 

76 
61 

77 

61 

72 
49 

68.3 
51.3 

THDH4SVILLE  <,  SE 

MAX 

MIN 

74 
6? 

77 
55 

78 
59 

76 
56 

77 
59 

75 
58 

75 
61 

73 
48 

76 
48 

60 
61 

78 
64 

71 
55 

36 

80 
52 

78 
53 

77 
50 

78 
49 

77 
54 

76 
55 

79 
57 

80 
45 

81 
48 

81 
54 

85 
57 

SO 
54 

81 
58 

79 
60 

60 
64 

76 
63 

76 
55 

77.9 
55.0 

*  * 

* 

MAX 
MIN 

SOUTH  CENTRAL 

MAX 
MIN 

AL4PAH4   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

73 
61 

69 
55 

71 
59 

70 
58 

68 
59 

73 
58 

72 
52 

71 
40 

73 
49 

77 
50 

75 
61 

69 
54 

67 
35 

65 
38 

77 
48 

77 
51 

75 

50 

76 
53 

74 
54 

72 
55 

76 
58 

77 
45 

78 
49 

79 
52 

60 
54 

60 
58 

79 
56 

80 
58 

78 
65 

75 
61 

74 
45 

74.2 
52.9 

ASHeURM  3  ENE 

MAX 
MIN 

74 
59 

73 
49 

70 
51 

67 
58 

68 
59 

66 
60 

65 
55 

68 
36 

67 

41 

68 
52 

75 

52 

72 
52 

56 
33 

66 
33 

56 
41 

74 

50 

68 
54 

74 
52 

72 
53 

68 

54 

70 
57 

72 
45 

74 
45 

72 
55 

78 
56 

72 
60 

77 
61 

79 

60 

78 
65 

78 
62 

72 
55 

70.6 
52.2 

CORDELE 

MAX 

MIN 

73 
51 

68 
49 

6B 

55 

70 
57 

70 
58 

69 
56 

68 
60 

67 
35 

73 
55 

75 
55 

73 
63 

66 
47 

66 
31 

65 
32 

75 
45 

75 
49 

74 
48 

73 
52 

71 
55 

70 
53 

71 
59 

74 
42 

74 
51 

76 
54 

77 
56 

79 
52 

78 
56 

74 
59 

76 
61 

72 
61 

74 
51 

72.2 
51.9 

OOUCLAS  2  ESE 

MAX 

Mm 

78 
60 

70 
55 

70 
55 

67 
57 

74 
59 

74 
60 

73 
61 

72 
42 

70 
42 

76 
51 

78 
58 

77 
58 

63 
35 

51 
35 

62 
46 

78 
49 

78 
49 

75 
53 

73 
56 

73 
53 

71 
53 

76 
43 

76 
43 

78 
51 

61 
53 

79 
56 

62 
61 

61 
60 

79 
60 

80 
63 

76 
53 

74.0 
52.6 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

75 
58 

71 
51 

68 
57 

69 
60 

69 
61 

69 
62 

69 
62 

69 
40 

71 
53 

77 
59 

75 
49 

64 
52 

60 
35 

59 
45 

76 
47 

75 
53 

75 
56 

75 
55 

72 
57 

70 
55 

76 
61 

77 
56 

75 
48 

81 
48 

76 
59 

80 
59 

60 
62 

60 
62 

79 
67 

76 
61 

74 
54 

73.0 
55.0 

HOHERVULE  3  W5W 

MAX 
MIN 

79 
61 

71 
60 

71 
58 

75 
60 

71 
56 

75 
59 

75 
59 

72 
45 

61 
51 

78 
57 

79 
59 

73 
57 

61 
38 

70 
47 

79 
50 

80 
50 

75 
49 

74 
56 

72 
57 

74 
54 

76 
62 

79 
45 

61 
51 

79 
54 

81 
55 

81 
57 

82 
55 

77 
56 

79 
64 

79 
64 

76 
57 

76.0 
54.9 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

78 
60 

74 
55 

72 
55 

64 

56 

73 
61 

70 
62 

38 

71 

71 
52 

78 
56 

75 
56 

61 
33 

57 
34 

58 
46 

75 
47 

77 
50 

74 
52 

72 
57 

64 

49 

61 

81 

So 
56 

80 
62 

74 
51 

72.2 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

74 
47 

74 
53 

73 
58 

72 
57 

70 
61 

74 
61 

72 
57 

72 
40 

68 
50 

78 

60 

74 
62 

65 
53 

63 
34 

66 
46 

78 
50 

74 
55 

75 

51 

69 
53 

72 
54 

76 
54 

75 
59 

78 
46 

78 
54 

79 
57 

79 
58 

80 
57 

60 
60 

60 
61 

81 
64 

84 
62 

81 
S5 

74.6 
54.5 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 
MIN 

75 
54 

70 
55 

75 
55 

73 
56 

71 
57 

73 
57 

73 
56 

73 
39 

74 
48 

76 
55 

77 
59 

65 
51 

63 
32 

70 
44 

78 
41 

76 
48 

75 

47 

75 

51 

70 
53 

75 

51 

81 

56 

41 

79 

83 
51 

60 
52 

80 
63 

SO 
53 

79 
54 

79 
61 

78 
61 

75 
55 

75.2 
51.9 

QUITMAM  2  NW 

MAX 
MIN 

78 
63 

73 
60 

74 
58 

76 
57 

74 
5B 

76 
54 

77 
58 

78 
56 

75 
46 

76 
50 

81 
52 

79 
57 

68 
37 

65 
41 

65 
45 

80 
50 

80 
50 

79 
50 

79 
51 

70 
50 

70 
50 

80 
45 

61 
44 

82 
46 

81 
54 

82 
51 

61 
52 

82 
56 

81 
57 

81 
57 

76 
60 

76.6 
52.2 

TIFTQN    EXP  ST4TInN 

MAX 
MIN 

75 
60 

72 
52 

71 
55 

71 
58 

69 
59 

66 

60 

72 
60 

69 
39 

70 
39 

72 
55 

77 
60 

73 
54 

61 
34 

61 
34 

61 
45 

76 
50 

73 
52 

75 

51 

76 
52 

67 

55 

71 
56 

77 
47 

76 
47 

76 
55 

79 
55 

78 
60 

79 
59 

SO 
61 

78 
64 

79 
62 

72 
55 

72.7 
53.1 

Val'OOSTa  3  E 

MAX 
MIN 

74 
64 

72 
59 

72 
59 

70 
60 

70 
62 

70 
58 

70 
58 

71 
54 

76 
50 

77 
53 

74 
55 

63 
58 

63 
38 

70 
47 

76 
51 

76 
52 

77 
49 

74 
51 

71 
51 

73 
53 

76 
52 

76 
47 

79 
46 

79 
51 

7'» 
57 

78 
51 

81 
59 

-8 
64 

79 
64 

79 
63 

79 
60 

74.3 
54.7 

* 

MAX 
MIN 

SOUTHEAST 

09 

MAX 
MIN 

ALMA   F4A  AP 

MAX 
MIN 

74 
63 

69 
58 

67 
57 

75 
62 

72 
64 

74 
62 

71 
61 

71 
40 

79 
54 

77 
59 

76 
63 

64 
49 

59 
37 

63 
45 

73 
51 

78 
5  1 

75 
54 

72 
55 

69 
58 

71 
53 

76 
60 

78 
43 

79 
50 

79 
59 

79 
57 

80 
64 

63 
60 

77 
64 

76 
66 

77 
64 

74 
54 

73.8 
56.0 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

73 
58 

70 
57 

68 
54 

72 
53 

75 
55 

57 

75 
60 

75 

63 

65 

60 
46 

73 
48 

53 

80 
54 

77 
54 

60 
53 

57 
52 

65 
57 

77 
48 

77 
48 

77 
51 

78 
59 

76 
62 

68 
62 

74 
61 

77 
59 

71.7 
55.2 

BRUNSMICK 

MAX 
MIN 

BRUNSWICK    F44  4P 

MAX 

MIN 

70 
60 

64 
55 

61 
55 

73 
53 

67 
57 

77 
58 

77 
60 

69 
52 

77 
53 

78 
62 

80 
63 

70 
48 

60 
46 

62 
55 

80 
54 

80 
56 

77 
56 

68 
57 

61 
54 

66 

54 

79 
64 

72 
49 

78 
55 

75 
59 

80 
62 

76 
64 

78 
64 

74 
64 

78 
65 

60 
58 

80 
60 

73.1 
57.2 

Fleming 

MAX 
MIN 

80 
56 

75 
58 

60 
53 

76 
55 

71 
56 

74 

56 

75 
55 

70 
39 

78 
48 

80 
57 

79 
60 

76 
57 

64 
37 

64 
44 

77 
46 

79 
56 

78 
55 

76 
50 

65 
47 

67 

51 

77 
60 

76 
40 

60 
45 

61 
57 

61 
55 

82 
52 

82 
59 

80 
56 

79 
65 

79 
61 

78 
50 

75.5 
52.8 

fol'ksthn  9  SW 

MAX 
MIN 

73 
57 

68 
56 

78 
54 

75 
54 

77 
58 

75 
57 

72 
46 

83 
60 

63 
58 

81 
60 

80 
53 

81 
52 

60 
51 

75 
57 

79 

46 

64 

83 
55 

84 
56 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

78 
58 

72 
59 

62 
53 

76 
56 

73 
59 

75 

57 

74 
60 

69 
43 

79 
49 

79 
58 

76 
60 

66 
56 

61 
38 

65 
44 

79 
48 

80 
54 

76 
56 

74 
54 

66 
48 

67 

51 

78 
61 

76 
45 

82 
48 

82 
58 

63 
57 

82 
61 

61 
59 

81 
58 

79 
65 

78 
60 

76 
52 

75.1 
54.4 

glennville 

MAX 
MIN 

79 
58 

74 
59 

62 
54 

72 
58 

74 

61 

74 
59 

73 
60 

70 
49 

76 
50 

79 
65 

72 
62 

65 
56 

62 
37 

63 
42 

76 
47 

79 
54 

77 
54 

72 
54 

66 
49 

69 

50 

77 
63 

78 
47 

79 
50 

79 
56 

80 
58 

33 
61 

62 
58 

83 
60 

81 
65 

78 
66 

75 
52 

74.5 
55.3 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

80 
57 

76 
61 

65 
54 

77 
58 

73 
58 

75 
59 

72 
58 

70 
42 

80 
49 

82 
57 

80 
52 

70 
57 

64 
37 

70 
46 

76 
51 

79 
50 

77 
52 

73 
53 

66 
54 

73 
51 

76 
62 

78 
43 

81 
46 

82 
59 

82 
54 

82 
61 

8? 
56 

60 
58 

80 
60 

79 
61 

77 
53 

76.1 
53.8 

rlAHUNTA 

MAX 
MIN 

78 
59 

75 
59 

66 
55 

77 
58 

75 
54 

77 
58 

76 
60 

72 
46 

61 
50 

81 
56 

60 
57 

74 
57 

64 
39 

71 
46 

78 
52 

80 
50 

76 
52 

74 
56 

75 
56 

74 
55 

77 
64 

79 
45 

81 
48 

82 
56 

81 
53 

83 
64 

61 
55 

61 
55 

60 
63 

79 
64 

76 
57 

77.0 
54.8 

SAP6L0  island 

MAX 
MIN 

71 
56 

66 
57 

71 
52 

76 
56 

69 
53 

75 
56 

75 
56 

74 
41 

75 
53 

78 

60 

78 
60 

70 
58 

60 
45 

60 
45 

78 
51 

80 
55 

79 
54 

76 
53 

71 
51 

68 

52 

78 
57 

78 
49 

76 
48 

80 
59 

81 
59 

74 
62 

79 
61 

78 

63 

76 
62 

81 
54 

80 
53 

74.5 
54,5 

SAVANNAH  USDA  PL 

GRDN 

MAX 
MIN 

76 
57 

71 
56 

60 
51 

74 
53 

74 
57 

77 
56 

75 
54 

71 
39 

80 
47 

80 
54 

79 
57 

77 

36 

77 
45 

79 
50 

79 
50 

79 
50 

63 
48 

65 

51 

76 
64 

77 
40 

82 
44 

62 
44 

83 
54 

80 
58 

60 
59 

80 
56 

78 
63 

78 
52 

78 
49 

76.2 
51.6 

Sec  Ref*r«DC«  Nolea  FoUowlag  StaUon  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


CEORCU 
JtNUtllY 


Day  ol  Month 


10     11     12    13     14     IS  '  16     17     18     19  i  20    21     22    23    24    2S    26    27    26    29    30  31 


SlVtNNiH  USD  AP 

SAVtNNtH  BEACH 

SU«RENCY  2  HNH 

HAVCKOSS  «  NE 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


73  71  72 
60     «7  i>9 


54  60 

37  <,3 


7B  76  66 
53     60  4» 


77  78 
*0  «5 


79  79 
40  40 


79  7B  SI 
55     61  63 


S»     52  52 


71.4 
53.2 


77.2 
52.2 


S—  R*l«t«DC*  Nol*t  FoUowtoo  Suuon  ladm 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


GEORGIA 
JANUARY  197* 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  fiumidify 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.0 

c 

0) 
0) 

ion  of 
f  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
EASTERN 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Avero 

Fastes 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

01 

07 

13 

19 

Trace 

o 
q 

6 

6 

iq 

1.00- 

Total 

ATHENS  WSn  AP 

25 

1.9 

7.0 

18  +  + 

25 

31 

93 

94 

76 

83 

9 

10 

0 

1 

0 

24 

7.6 

ATLANTA  WSQ  AP 

23 

1.6 

8.B 

35 

NW 

11 

91 

92 

78 

83 

6 

8 

7 

2 

2 

0 

25 

30 

7.8 

AUGUSTA  WSQ  AP 

23 

1.6 

6.8 

23++ 

20 

28 

89 

90 

69 

80 

7 

8 

2 

1 

0 

22 

7.7 

COLUMBUS  WSO  AP 

13 

0.5 

6.B 

21  +  + 

35 

29 

91 

96 

77 

85 

9 

3 

5 

2 

2 

1 

22 

7.7 

MACON  WSO  AP 

20 

1.2 

7.0 

21 

SM 

27 

89 

90 

76 

80 

7 

5 

8 

2 

1 

0 

23 

31 

8.0 

ROME  WSG  AP 

8 

6 

0 

0 

22 

SAVANNAH  WSO  AP 

24 

2.1 

7.6 

32 

NM 

11 

90 

92 

66 

79 

6 

1 

A 

0 

0 

0 

11 

44 

7.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CEORCIl 

 JtNUtRV  197* 


<i> 

Day  of  month 

0« 

Station 

0) 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

S 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

EXPER1M6NT 

2 

ntx 
MI^ 

69 
J6 

57 
50 

53 
48 

57 
48 

61 
53 

62 
96 

■ 

6} 
45 

64 
44 

71 
56 

72 
63 

70 
47 

61 
39 

58 
43 

47 
46 

98 
43 

60 
98 

68 
98 

64 
97 

60 
96 

72 
49 

72 
49 

66 
53 

72 
57 

72 
60 

76 
62 

76 
63 

71 
98 

69 
61 

74 
49 

69.1 

MIK 

64 

57 

97 
50 

92 
49 

95 
49 

98 
59 

98 

56 

* 

62 
47 

62 
48 

66 
97 

63 
62 

67 
50 

57 
45 

55 
49 

46 
46 

96 
46 

60 
45 

63 
58 

61 
96 

52 

57 
56 

67 
50 

66 
90 

62 
59 

67 
60 

69 
62 

70 
62 

72 
64 

67 
99 

59 
59 

68 
53 

61.5 
53.4 

H4X 

WIN 

S9 
57 

59 
52 

92 

52 

94 

51 

96 
54 

56 
94 

- 

60 
51 

56 

50 

61 
55 

62 
96 

63 
56 

57 
48 

50 
47 

47 
46 

93 
47 

56 
48 

58 
55 

60 
97 

56 
56 

63 
56 

61 
96 

60 
56 

62 
60 

65 

60 

64 

61 

65 
63 

64 
60 

60 
98 

69 
97 

58.7 
54.4 

MAX 

63 

61 

64 
57 

63 
57 

61 
57 

65 
58 

65 
61 

66 
62 

65 
96 

61 
56 

65 
55 

58 
55 

68 
95 

55 
91 

52 
52 

92 
51 

94 
52 

94 
94 

55 
94 

- 

- 

62 
59 

59 
98 

98 
96 

56 
54 

59 
99 

61 
99 

63 
61 

65 
63 

63 
62 

63 
62 

63 
63 

60.7 
57.1 

HQHERVIlLE   3  WSN 

MIX 

69 
6'i 

69 
65 

67 
64 

67 
63 

69 
69 

67 
65 

69 
64 

67 
62 

67 
61 

69 
61 

70 
64 

69 
65 

66 
96 

63 
55 

64 
98 

68 
58 

70 
60 

67 
60 

69 
64 

68 

64 

67 
66 

71 

60 

70 
99 

70 
60 

71 
63 

71 
61 

72 
64 

71 
63 

70 
67 

73 
66 

72 
67 

68 . 8 
62.4 

MJOVILLE   EXP«  STATION 

MAX 
M  I  h 

69 

60 

60 
98 

60 
96 

63 
95 

63 
62 

62 
58 

64 

60 

62 
56 

63 
58 

63 
61 

63 
61 

63 
55 

61 
93 

53 
93 

93 
93 

59 
55 

60 
97 

60 
97 

63 
60 

63 
96 

60 
98 

64 
58 

63 
62 

73 
63 

65 
65 

66 
63 

68 
65 

69 
69 

69 

60 

62*6 
96.8 

Plains  sw  ga  exp  sta 

HA> 

70 
62 

66 
99 

66 
58 

64 
62 

69 
64 

68 
63 

68 
64 

68 
53 

64 
52 

74 

63 

71 
66 

72 
63 

64 
47 

63 
47 

95 
93 

68 
55 

66 

60 

69 

60 

71 
61 

66 
62 

66 
62 

7J 
99 

72 
97 

68 
*1 

75 
66 

70 
65 

75 
65 

72 
69 

73 
69 

74 
69 

76 
63 

69.0 
60.7 

TtFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
KIN 

71 
62 

70 
99 

7i 
99 

72 
62 

69 
62 

69 
63 

70 
63 

68 
51 

71 

50 

69 
57 

74 
61 

69 

60 

69 
45 

65 
44 

60 
92 

74 
99 

76 
99 

72 
95 

78 
58 

71 
99 

71 
60 

79 
94 

73 
93 

72 
58 

77 
37 

76 
61 

74 
60 

76 
63 

73 
64 

75 
63 

74 
60 

71.9 
97.6 

MAX 
MI^ 

7C 
65 

70 
63 

70 
63 

7J 
65 

69 
65 

69 
66 

70 
66 

69 
58 

70 
57 

69 
62 

73 
65 

69 

64 

68 
52 

69 
93 

62 
57 

71 
60 

74 
60 

70 
60 

74 
62 

69 
64 

70 
64 

76 
60 

74 
58 

71 
'2 

79 
63 

73 
65 

72 
65 

76 
66 

72 
67 

74 
68 

73 
69 

70.9 
62.3 

a 

MAX 
MU 

69 
63 

67 
63 

6« 
62 

66 
63 

66 
64 

67 
69 

66 
64 

67 
60 

69 

60 

65 
63 

68 
63 

66 
65 

65 

57 

61 
97 

99 
98 

69 
99 

67 
60 

69 

60 

67 
62 

65 
61 

66 
63 

70 
61 

67 
60 

65 

60 

67 
62 

68 
65 

68 
65 

68 
69 

67 
66 

70 
67 

70 
65 

66.3 
62.2 

Sec  Reference 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 


Day    Ol  Month 


10    11     12    13     U    15     16     17    IS     19    20     21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NORTH  CENTS4L  02 
U  DP  CA  PLT  SCIENCE  FH 


WEST  CENTRAL 


EXPERIMENT 


CENTRAL 
AlLEV 


SOUTH  CENTRAL 
TIFTDN  Exp  STATION 


SAVANNAH  WSO  AP 


EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
MIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.03  .04 
3 


.16  .12 

136  123  79 

65  !3  «3 

39  351  3* 


.13  ,0* 

75  70 

51  51 

36  37 


235'! 
62.7 
49.3 


2060 
60.1 
49.2 


1 .546 

3106 


1427 
73.3 
54.4 


2.676 
2005 
70.7 
54.3 


Sm  Reference  Notes  Following  Slatton  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CEORCIA 

JANUARY  197» 


Day  ol  month 


StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2t 

27 

28 

29     30  31 

•  •  • 

NOHTH  CENTRAL  02 

OAHiaNECA  5N0HFALL 
SN  ON  CNO 

•  »  * 

NORTHEAST  03 

TOCCOA  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
T 

Sm  R*l«ranc*  Notn  Following  Station  Indn 
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STATION  INDEX 

GEDRGia 

JANUARY  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ABBEVILLE 

0010 

08 

wilcdx 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

c 

MRS.   MARY  E.  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

ADSL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

CUUKE   CQ»    rURtblKY  UNIT 

AI  LEY 

OO90 

05 

MONTGOMERY 

1 0 

32 

1 1 

8  2 

34 

233 

5  P 

5P 

5  P 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

ALAPAHA  ExP  station 

0131 

08 

BERRIEK 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATOQNA  DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAA  AP 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7A 

H 

SCDTT  C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA   2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TEDDY  R.   WALKER/  SR. 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE   S.  RHYNE 

AMERICUS   EXP   STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  GA. EXP. STA.  NRSY, 

APPLING  1  m 

0311 

06 

r  n  1  1 1 M  fl  T  A 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

KUY        a  lAINKcKiLCT 

ASHBURiN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

CLOSED  12/11/73 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7  A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSn  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSQ  AP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

145 

M  I  D 

MI  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BAINBR lOGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7  A 

c 

H 

MRS.   MARY  E.   H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1100 

7  A 

MRS.   ESTELLE  GRQGAN 

BE AVERDALE 

0746 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

8A 

MRS.    H.    E.  WARMACK 

BELLVI LLE 

0787 

09 

C  \/  A  I.I  C 

11 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MK5    GRACE    r  HcAKN 

BLACKBEAKD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTDSH 

Z 

31 

29 

8  1 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U.S.   FISH  £  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.   EXP,  STA. 

blakely 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LQWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.   B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7A 

GARNETT  H.  BARTON 

BRUGKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32 

23 

SI 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.   C.   CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  JF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF   BUENA  VISfA 

BURTUN  DAM 

1413 

03 

0  A  &  '  tM 
f\  «  □  ^yiN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7A 

THOMAS   F.  MATHEWS 

CALHQUN   EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GA,   EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

13 

175 

bP 

7A 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTUN 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T.  HOLBRODK 

CAKNESVILLE   3  N 

1619 

03 

FRANKLIN 

14 

34 

26 

83 

14 

910 

7A 

c 

MRS  JANICE   E,  VOYLES 

CA^ROLLTGN 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTDN 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE   SPGS  4  SSW 

1715 

01 

r  U  L  1^ 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

L  E  UAKTUWN 

1732 

0  1 

POLK 

4 

34 

0  1 

8  5 

15 

785 

6P 

8  A 

H 

RALPH  H.  AVERS 

CHATSWURTH 

1850 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7A 

TVA-566 

CISCO  7  ENc 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE   L.  SILVER 

CLAYTHN   1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1993 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.   FANNIE  M.   □  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

3A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  ?  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

3  1 

10 

84 

46 

153 

8  A 

8  A 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COlUMBUS  WSO  AP 

K 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MIC 

MIC 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

1  A  r  k  ^  DM 

d  A  I*  IN  J  U  IN 

10 

34 

15 

83 

29 

7?0 

7A 

7A 

H 

inc     MCTCI  ED 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE  D.  WHITING 

CnOLlDGE 

2233 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C.   W.    ELLINGTON/  JR. 

CORDElE 

2266 

oa 

CRISP 

6 

32 

OO 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNELIA 

2283 

0  3 

HABERSHAM 

14 

34 

31 

83 

32 

1470 

6P 

7A 

H 

MRS.   BOBBIE  C.  FOSTER 

COVIIvlGTDN 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

3A 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

GUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

03 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE   2  W 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

9A 

MRS.    AZLEE   B.  DAVIS 

CDTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAhLONEGA 

2475 

02 

LUMPKIN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS.    JOE   W.  WOODWARD 

DAHLGNEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPKIN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FDRTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DALTON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

SA 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

OANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL   T.  SMITH 

DAWSON 

257C 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEDKGS  H.  CHARTIER 

DAWSQNVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN  1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.   C.  THOMPSON 

OGLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS.   SARA  L.  HILL 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

RAIN  AGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 
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EVAP. 

<  1 

u  ° 
u  „ 

DONALSGNVILL?   1  S 

2736 

0? 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

ft  A 

RD8ERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESe 

2783 

OE 

COFFEE 

1  3 

3 1 

30 

82 

49 

?  1  7 
Lie. 

7  ft 

"7  A 
f 

n 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

OOUGLASV I L  LE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8  A 

8  A 

u 
n 

WILIFQRD   P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

r 

CITY  QF  DUBLIN 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

1 2 

4  OC 

8  A 

ft  A 

H 

GA,   FJRESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

3 1 

34 

64 

44 

0 
J  v  3 

c 

ELBERTON  2  N 

3060 

0  3 

ELBERT 

1 4 

34 

06 

6  2 

3  H  U 

R  D 

7  A 

A.   D,   MC  CLAIN 

ELLIJAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

42 

84 

i  H  H  VJ 

7  A 

ALFDSa   G  DOVER 

EMbR  Y 

3147 

0  1 

PAULDING 

1 7 

33 

52 

84 

y  7 

8  A 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

64 

1  7 

Q  5 
'  ? 

1  n  A 

1  A 

^  n 

U.   OF  GA.   EXP.  STATION 

FAIRMDUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  Oi-iEDA  F.  VINCENT 

FARGO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

ST,   REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

14 

31 

43 

83 

I  5 

371 

5  P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

34C9 

09 

LIBERTY 

2 

3  1 

53 

8  1 

25 

2  C 

4  P 

4  P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3460 

09 

CHARLTQN 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8  A 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

charltdn 

1  5 

30 

44 

8  2 

08 

12  0 

5  P 

5  P 

H 

okffenokee  wildlife  ref 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY   JF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

65 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   i^lAYME   R.  HAYES 

FORT  STEWART 

p  -»  J  c 

09 

1 1  berty 

1 1 

3 1 

52 

8 1 

~  c 

7P 

7  0 

f  r 

POST   ENG  TNFERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

8  3 

5  2 

49C 

5  P 

ROBERT  B  WEST 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  I 

33 

14 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

37s4 

09 

TATTNALL 

1 

3i 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P,  COBB 

GODFREY  3  NF 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE   2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

'iP 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

0  4 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

66C 

7A 

r 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

64 

34 

84C 

c 

MRS.   RUTH  T,  GABLE 

HARTWFLL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

2 1 

82 

5  5 

69C 

5  P 

5  P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4  17C 

05 

PULASKI 

9 

32 

l^ 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLcNDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

62 

36 

250 

K,  Byron  Sanders 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L.  VANDIVER 

HGMERVILLE  3  WSW 

442'' 

08 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

46 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTQN  4  WNW 

4594 

0  5 

WI LKINSON 

1 0 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5  P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  0AM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

5 1 

430 

c 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER    1  NNW 

4646 

0  2 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

?  7 

1465 

6  P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

HO  1 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

J.  P  i  c 

c 

AMICAlOLA  el  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

0? 

WAYNE 

3 1 

37 

fl  1 

inn 

c 

CITY  QF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

3 1 

29 

8  1 

c%  ^ 

1  nn 

^  r 

BRUNS,   PULP  C  PAPER  CO. 

jnHN  nwN 

468  S 

OAWSUN 

5 

34 

33 

84 

1  «; 
I  ^ 

1  ^  1  n 

r 

MRS.    LAVERN  C.  KINCAID 

jonesboro 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

Zl 

930 

BA 

CtCERJ  W.  SWINT 

JUL  I ETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENS IMGTDN 

4802 

0  1 

WALKER 

1  3 

34 

47 

85 

2  2 

8  50 

7A 

TVA-722 

KINGSTON 

4654 

0 1 

BARTOW 

5 

34 

1 4 

64 

5  6 

730 

7  A 

MRS.    ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

0 1 

WALKER 

4 

34 

42 

8  5 

17 

d  20 

8  A 

8  A 

r  H 

CHARLES   M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

*t  '  *T  ~ 

0  4 

TROUP 

3 

33 

03 

6  5 

0 1 

715 

5  P 

7  A 

C  H 

RAY   J,  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

P  1  0  -3 

U  J 

OGLETHORPE 

1  4 

3  3 

5  3 

8  3 

A  A 

7  A  Ci 

Q  A 

c 

JOSEPH  A.  CARbY 

L I NC  OL  NTQN 

5  204 

L I NCOLN 

1  4 

47 

R  5 
0  c 

"5  Q 
£  o 

ft  A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE    3  S 

0( 

JEFFERiON 

i  1 

^  "J 

34 

DO 

6  2 

24 

32  5 

A.  n 
HP 

4  P 

GL ASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMPER  CITY 

5  J  0  c 

n  a 
u  c 

TELFAIR 

3  i 

55 

I  ^  b 

7  A 

•7  A 

MRS.   NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T,  USHER 

MACON  WSO   AP  R 

5443 

05 

BIBS 

9 

32 

42 

63 

39 

354 

MID 

MIC 

C  H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVI  LLF 

555C 

04 

MACON 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY   OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

IC 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

5811 

06 

CANDLER 

11 

32 

24 

62 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MI UV I L  LE 

5858 

06 

BURKE 

11 

32 

50 

62 

14 

160 

fl« 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVIILF    FXP  STA 

5863 

06 

BURKE 
0  u  r>  >>  L. 

11 

32 

53 

rt2 

12 

280 

6P 

ep 

GH 

SE  GA,   BRANCH  EXP.  STA. 

milledgevill*^ 

5974 

05 

BALDWIN 

IC 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

H.   LOUIS  HORNE 

M  T  1  1  P  M    ^  M 

5882 

04 

0  c  IN  rs  1  n  J 

11 

32 

52 

61 

58 

195 

6P 

6P 

H 

K  ERM I T  J .   CHANC  E 

MILLHAVEN-WADE   2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

St 

MILTON  R.  REDUICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

IC 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

6A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7i 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6C5£ 

Ol 

CALHOUN 

e 

31 

32 

84 

37 

27C 

5P 

5P 

H 

CALHDJN  PUB,    WKS.  CAMP 

MORGAN  5  Nh 

6043 

07 

CALHOUN 

e 

3i 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE   W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

b06l 

08 

COLQUITT 

i< 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTm 

MOUNT  VER^'aN   3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

ic 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND   L,  GILLIS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRAi^LEY 

13 

31 

U 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM, 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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SPECIAL 

(SEE  NOTES! 

NAHUNTA  3  S 

6222 

09 

BRANTLEY 

13 

31  09 

81 

59 

70 

7A 

MRS  LATRELLE  A  GURLEY 

NASHVILLE  3  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31  06 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GA.   FORESTRY  COMM. 

NFWINr,  THN   2  NIF 

6323 

06 

SCREVEN 

i'i 

32  37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MQC    MARV    a  Dllll^ 
nfVo     nAr\T  rULrv 

NEWNAN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33  22 

84 

4  9 

v  v  U 

6  P 

7  A 

f  M 

u 
n 

JAMES  0.   HAROINj  JR. 

NDRCRDSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33  58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31  23 

82 

08 

105 

8A 

GA.    FQRESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

03 

ATKIN'SQN 

13 

31  18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS   SW  GA   EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

e 

32  03 

84 

22 

500 

8A 

8A 

GH 

SW  GA   BRANCH   EXP  STA 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32  04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMAN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30  48 

83 

35 

185 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RESACA 

7430 

01 

GORDON 

12 

34  34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATDQSA 

la 

34  55 

85 

07 

620 

8A 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34  15 

85 

09 

596 

6P 

8A 

H 

WILLIAM  M.   TOWERS/  III 

ROME   8  SW 

7605 

U 1 

FLOYD 

4 

34  10 

85 

16 

700 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSD  AP  S 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34  21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SANDERSVILLE 

7777 

05 

WASHINGTON 

11 

32  58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO   STATION  WSNT 

SAPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTQSH 

2 

31  24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.   GA.   MARINE   BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

81 

16 

22 

8A 

8A 

H 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH  WSD   AP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32  08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32  00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEACH 

SILOAM 
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REFERENCE  NOTES 


\iilltional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writlnR  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BuildinK,  Asheville,  N.C. 
■<H01 ,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRKCIPITATION  DATA"  for  this  State. 

:  IMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
m.'venient  in  ml les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
iilrectlons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
uHSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Oflices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
J4  hours  ending  at  time  of  observation. 
^  \PORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
" 1  lid  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
lime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19'il-1970, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station 
Experiment 
Hawkinsville 
Homervllle  3  WSW 
Hidville  Exp  Station 
Plains  SW  Ga  Exp  Station 
Tifton  Exp  Station 


Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 
feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 
Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soli  thermometers  max  and  min 
temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unkno 
meters  unknown. 

Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown, 
unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Sandy  loam,  cover,  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unkn 
meters  unknown. 

Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 
Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 
Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 
Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120. 


wn.     Type  of  tho" mo- 
Type  of  thermometers 
own.     Type  of  thormo- 


CORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Cliinatological  Data. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Sol 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total   for  previous  month. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Ohilssion  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^  

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle.  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  .  y 

Dlrertor,  National  CliKatic  Center 
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40  .  1 

53.0 

.9 

80 

2 

21 

27 

340 

0 

0 

7 

0 

2.79 

-      .  07 

.90 

16 

.0 

0 

4 

3 

0 

SBVBNNBH  BEBCH 

65.  7M 

41  .9n 

53. 8M 

26 

26 

304 

0 

0 

0 

.0 

0 

SURRENCY  2  WtiU 

68.2 

39.  1 

53  .  7 

78 

2 

21 

27  + 

319 

0 

0 

9 

0 

4.24 

2.20 

7 

.0 

0 

6 

2 

2 

WBYCROSS  4  NE 

68.  1 

34. 5M 

51  .3n 

-  2.4 

80 

22  + 

19 

27 

403 

0 

0 

13 

0 

3.46 

.02 

1  .  bO 

a 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

54,2 

.  7 

3  .  48 

.26 

.  Q 

ill  n 

'£«(• 

Ct  W) 

tS  '0 

iLom 

W  SIX 

ION 

IMM 

I 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STHT  ION 


NORTHWEST  I 

ADAIRSVILLE 

ALL«TOON«  OflM  2 

BEAVEROfiLE 

CnLM9UN  EXP  STATION 

CARTERS 

CARTERSVKLE 
CARTERSvILLE  3  SW 
CEOARTOHh 
CHATSUORTH 
CMICKAMAUGA  PARh 


CURflVvlLLE 
DALLAS 
DAL  TON 
EMBRY 
FqiRnouNT 

K£riSINGT9N 
KINGSTON 
Lfl  rWTETTE 

HESACfi 
RINGGOLD 


NE 


ROME 

ROME  WSO  ftp 
SUMMERvrtLE   I  SSW 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL 

ALPHAHETTA  5  SSW 
ATHENS   WS0  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRS\<1LLE  EXP  St« 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

CQMMEftCE   A  NNW 

CUnnlNG  2  NNE 
DfiHL  ONEGA 
OAWSQNVILLE 
ELL  IJAY 

GAINESVILLE 

HELEN   1  ESE 
JASPER  1  NNU 
MAYSVILLE 


NOHCROSS   ■J  I 


PLT  SCIENCE 


UAL e SKA 
WINDER  1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOWMAN 

CARNESVILLE   3  I 
CLAYTON    1  SSW 
CORNELIA 
EL&ERTON  2  N 

HAHTwEL  l 
LEXINGTON    1  NW 
L INCOLNTON 
TOCCOA 
WASHINGTON 


WEST  CENTRAL 

6UENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

oouglasville 
experiment 

TRANKLXN  2 
GREENVILLE  2  NN 
HAMILTON   4  U 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVRLE 
MONTEZUMA 
NEWNAN 

SUNNYSIDE 
TAUBOTTON    J  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMftSTQN  2  S 
WEST  POINT 

WOODBURY 


CENTRAL 

AILEY 
COVINGTON 
OANVILlE 
OUBL  IN  3  S 
EASTMAN   1  W 

FORSYTH    1  S 
FORT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSvlLLE 
IRWINTON  4  WNW 

JL'L  lETTE 
MACON  WSO  AP 
MILLEDGEVILLE 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  M 


DRY   OF  MONTH 


10 


1 1 


12 


13 


14 


15 


16 


1  7 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


RPPLinO  1  tfU 
AUGUSTA  WSO  AP 
eRQOKLET  1  U 
DOVER 

LOUISVILLE  3  S 

MCTTta 

niDVILLC 

niOvILLC  EXP  STA 
niiLCN  A  n 

niLLHAVCh-UAOC  2  SC 
NCUINGTON  2  ne 
5TILLM0HC 
SUAIPtSfiOQO 
UABOetiTON 

UAmeSBORO  2  NC 


SOUTHUeST 

ALOAnv  3  SE 
ArCRICUS  4  CAE 

eninBRioGE 

BLAAELY 

CAnin.« 

COLQUITT  2  E 

CUTHOCRT 

DAWSON 

DONALSDHVILLE   1  S 
FORT  GAINES 

LUf»>KIN  2  SE 

nORGAN  1  U 

MORGAN  &  NW 

PLAINS  SW  GA  ExP  STi 

PRESTON 


ThOMASVIl 


SE 


SOUTM  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  3  S 

ALAPAHA  EXP  STAT 
A5H&URN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  ESC 
riTZGCRALO 
MOfCHvlLLE  3  WSW 
LUWER  CITy 
nOULTRIE  2  CSC 

NASHVILLE  S  SSC 
QUITMAN  2  NW 
TirTON  CXP  STATIi 
vALOaSTA  3  E 


ALMA  rAA  AP 
BLAC^BCARO  ISL 
BRUNSWICK 


DRY  OF  MONTH 


4.25 

4.2: 


4.ae 

6  .3C 
3.2€ 


3.6' 

3.o; 

S.fll 
2.31 


DOCTOR TOWN 


rOLKSTON  3  51 
FOUSTON  g  Si 
rORT  STEWART 


NAHUNTA  3  S 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GRON 
SAVANNAH    WSO  AP 
SAvANNAm  BCACM 
SURRCNCT  2  MHU 
WATCROSS  4  NE 


1.49  .24 
30   1 . 6S 

2.00  i.ie 


2.  OS 


.  10 


40  l.TO 
00  I.IS 
1  .30 
1.05  1.41 
1.42  .6S 

1  .23 


3.25  2-00 
19  1.00 

60  i.ei 

2.66  2.6S 
62  S.92 

2. 96  .47 
1.79  .82 
1.43  1.67 
1 .43  3.32 


10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21  22 


12  1,93  .as 


I  -22 
I  .02 
1.33 


1  .S2 
.20 

2  .29 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflllON 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CT 

I       I  « 

MGRTHUEST 

01 

ftLLRTSGNfl   OftM  2 

MAX 
MIN 

67 
35 

71 

29 

51 

25 

56 
26 

47 
43 

56 
36 

52 
24 

50 
26 

63 
25 

69 
34 

\  57 
49 

61 

30 

53 
36 

59 
34 

53 
39 

63 
22 

33 
16 

46 
16 

60 
22 

57.2 
29 . 9 

CALHOUM   EXP  STATIGN 

MAX 
MIN 

74 
33 

69 
66 

63 
41 

46 

30 

59 
24 

58 
38 

54 
47 

48 
33 

41 
29 

51 
21 

50 
28 

63 
22 

69 
29 

67 
49 

60 
47 

59 
41 

57 
33 

61 
28 

62 
49 

58 
36 

66 
30 

66 
41 

57 
26 

61 
28 

54 

23 

45 
18 

60 
18 

60 
25 

58.6 
33  .0 

CflRTERSVILLE 

MAX 
MIN 

72 
33 

71 
63 

70 
43 

45 
31 

58 
22 

58 
43 

55 
47 

47 
30 

39 
28 

51 
20 

52 
27 

63 
20 

57 
30 

67 
53 

58 
47 

58 
40 

56 
35 

60 
27 

61 
50 

56 
33 

65 
32 

62 
42 

56 
29 

57 
25 

56 

22 

44 

15 

58 
16 

63 
23 

66.0 
33 .  1 

CEOSRTOUN 

MAX 
MIN 

75 
33 

73 
60 

72 
45 

47 
29 

61 
24 

58 
36 

55 
49 

49 
33 

40 
28 

54 
20 

52 
27 

68 
22 

71 
30 

66 
54 

58 
50 

58 
42 

60 
31 

63 
28 

54 
51 

60 
32 

68 
28 

64 
42 

60 
27 

62 
26 

47 

21 

45 
14 

61 
18 

69 
23 

EO.O 
33 . 0 

OflLLSS   7  NE 

MAX 
MIN 

66 
36 

72 
36 

73 
58 

64 

29 

47 
24 

61 
24 

52 
41 

55 
35 

36 
27 

40 

20 

52 
20 

51 
25 

64 

25 

68 
42 

60 
50 

59 
40 

53 
32 

55 
29 

60 
29 

63 
32 

59 
33 

56 
38 

48 

28 

58 
28 

60 
21 

31 
15 

45 
15 

69 
20 

56.4 
30.4 

DflLTON 

MAX 
MIN 

70 

72 

66 

57 

45 

57 

52 

54 

38 

38 

51 

47 

64 

67 

58 

57 

60 

62 

56 

66 

51 

55 

62 

30 

44 

57 

55.2 

Lfi  FftYETTE 

MAX 
MIN 

33 

33 

56 

31 

23 

24 

43 

37 

28 

22 

22 

22 

26 

42 

48 

43 

30 

28 

28 

40 

29 

40 

26 

26 

21 

13 

16 

59 
19 

56.5 
30.3 

R9ME 

MAX 
MIN 

74 

69 

65 

49 

60 

58 

55 

45 

41 

53 

55 

65 

69 

66 

59 

58 

59 

62 

64 

59 

67 

61 

58 

63 

47 

48 

60 

65 
29 

59.  1 
32.5 

ROME   WSG  AP 

»            I  » 

MAX 
MIN 

75 
33 

70 
55 

62 
38 

47 

29 

61 
24 

52 
36 

54 
42 

42 

33 

40 

29 

52 
22 

52 
28 

64 

23 

68 
30 

58 
47 

62 
49 

56 
42 

60 
35 

62 
30 

62 
44 

61 
37 

68 
31 

58 
41 

59 
28 

59 
29 

33 

22 

46 
15 

60 
19 

61 
24 

57.3 
32.7 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTB   5  SSU 

MAX 
MIN 

67 
32 

7  1 
33 

74 
57 

57 
32 

46 
24 

58 
24 

49 
39 

58 
38 

40 

27 

39 
19 

51 
19 

50 
24 

63 
24 

58 
32 

59 
48 

63 
38 

49 

33 

55 
26 

60 
28 

65 
39 

65 
31 

66 
40 

53 
28 

58 
27 

60 
24 

33 
15 

45 

15 

56 
19 

56.7 
29 . 9 

ATHENS   USD  AP 

MAX 
MIN 

71 
38 

75 
55 

72 
39 

49 

33 

57 
29 

47 
34 

57 
46 

56 
32 

40 

25 

50 
21 

57 
33 

64 

29 

67 
33 

66 
53 

69 
47 

47 
35 

58 
34 

61 
31 

66 
46 

62 
36 

68 
36 

64 

38 

60 
31 

64 
31 

34 

21 

46 
16 

56 
22 

65 
27 

68.9 

ATLANTA   USO  AP 

MAX 
MIN 

71 
39 

73 
58 

70 
39 

46 

32 

57 
26 

51 

37 

59 
47 

47 
31 

39 
28 

51 
22 

52 
31 

63 
27 

66 
34 

62 
50 

60 
50 

54 

39 

55 
35 

59 
32 

63 
43 

60 
35 

67 
38 

65 
38 

57 
28 

62 
31 

33 

20 

44 

1  7 

56 
23 

65 
27 

67.4 
34 . 2 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

64 

26 

67 
28 

64 
45 

59 
28 

38 
19 

55 
20 

51 
44 

56 
38 

39 
18 

32 
15 

46 
15 

44 

1  7 

60 
18 

61 
26 

56 
47 

51 
38 

48 

31 

50 
25 

55 
26 

57 
34 

58 
30 

61 
46 

51 

26 

56 
24 

54 

12 

26 
1  1 

41 

10 

55 
13 

62.3 
26 .  I 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

COnnERCE    4  NNW 

MAX 
MIN 

41 

71 
54 

75 
41 

71 
25 

48 
27 

57 
29 

48 
42 

58 
34 

45 
21 

41 

21 

51 
26 

56 
30 

56 
31 

70 
48 

58 
48 

65 
36 

48 

29 

59 
31 

59 
36 

65 
35 

65 
32 

60 
38 

50 
29 

61 
25 

62 
14 

35 
15 

47 
22 

58 
28 

67.4 
31.7 

DAHLGNEGA 

MAX 
MIN 

56 
34 

68 
36 

69 
52 

67 
32 

42 

25 

55 
26 

48 

39 

57 
44 

45 
23 

39 
22 

47 

22 

50 
26 

62 
27 

64 

29 

58 
53 

64 

37 

52 
34 

54 

29 

56 
28 

58 
37 

61 
35 

60 
35 

50 
28 

58 
27 

57 
23 

28 
16 

45 
17 

55 
16 

54.8 
30 . 4 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

56 
35 

7  1 
43 

70 
53 

68 
31 

46 

27 

57 
35 

51 
42 

58 
39 

43 
24 

38 
22 

50 
22 

52 
27 

62 
30 

66 
42 

58 
48 

64 
35 

45 
35 

55 
30 

60 
42 

62 
36 

51 
35 

54 
44 

5  1 
30 

58 
34 

59 
22 

30 
16 

41 

21 

57 
25 

65.8 

HELEN   1  ESE 

MAX 
MIN 

69 
30 

68 
48 

64 
50 

50 
30 

54 
25 

52 
28 

56 
44 

57 
30 

36 
21 

49 
23 

50 
34 

64 
24 

54 

26 

62 
40 

63 
43 

60 
36 

54 

29 

56 
27 

60 
40 

63 
3  1 

60 
28 

59 
40 

60 
30 

50 
25 

56 
20 

47 
16 

65 
17 

63 
20 

57.6 

JASPER    1  NNU 

MAX 
MIN 

38 

52 

54 

28 

24 

41 

45 

28 

23 

20 

31 

28 

36 

47 

60 

38 

32 

30 

42 

36 

36 

3e 

28 

30 

16 

15 

22 

59 
29 

56.  1 
33.6 

U   OF   GA   PLT  SCIENCE 

rn 

MAX 
MIN 

71 

74 

72 

62 

56 

57 

57 

57 

39 

50 

54 

54 

67 

66 

66 

59 

56 

58 

66 

55 

67 

65 

60 

63 

58 

47 

56 

55 
27 

60.6 
36.0 

UINDEH    1  SSE 

»r            I  I 

MAX 
MIN 

72 
36 

75 
53 

72 
-54 

65 
29 

51 
26 

48 
32 

47 

33 

44 

34 

39 
21 

51 

19 

52 
32 

62 
33 

67 
25 

66 

52 

65 
47 

62 
35 

55 
3  1 

56 
28 

62 
36 

67 
35 

63 
43 

65 
33 

60 
26 

61 
31 

60 
12 

_-6 
18 

65 
16 

66 
25 

59.9 
32.0 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON    1  SSU 

MAX 
MIN 

68 
30 

65 
44 

67 
46 

64 

29 

52 
22 

50 
26 

56 
43 

54 

35 

36 
18 

48 
19 

50 
34 

63 
25 

62 
25 

60 
41 

63 
41 

58 
32 

55 
29 

54 
26 

57 
38 

63 
35 

60 
27 

56 
39 

55 
27 

56 
25 

55 
20 

42 

10 

63 
1  7 

68 
20 

56.5 
29 . 4 

CORNEL lA 

MAX 
MIN 

68 
34 

67 
50 

66 
35 

55 
30 

50 
25 

50 
35 

56 
43 

56 
32 

37 
21 

46 

20 

50 
34 

62 
24 

62 
29 

62 
60 

62 
46 

56 
33 

55 
33 

54 

28 

60 
40 

61 
31 

60 
34 

59 
38 

58 
26 

57 

27 

55 
21 

45 

10 

54 

18 

60 
24 

56.6 

ELBERTON   2  N 

MAX 
MIN 

69 
31 

75 
50 

73 
56 

6a 

30 

56 
24 

55 
28 

56 
40 

57 
45 

45 
24 

50 
20 

57 
27 

65 
23 

68 
27 

67 
47 

65 
48 

60 
35 

59 
32 

59 

27 

66 
42 

65 
35 

67 
30 

66 
46 

61 
29 

63 
27 

62 
28 

46 

12 

57 
16 

65 
20 

61  .6 

HARTHELL 

MAX 
MIN 

45 

46 

45 

33 

29 

35 

40 

44 

24 

24 

26 

27 

30 

49 

52 

34 

36 

32 

45 

37 

37 

.  45 

3  1 

34 

26 

16 

24 

66 
29 

61  .7 
34.9 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

70 

69 

69 

61 

55 

54 

56 

56 

40 

49 

57 

66 

67 

65 

54 

56 

69 

69 

62 

63 

64 

62 

60 

62 

60 

60 

57 

65 
33 

69.9 
34.4 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

.  70 
41 

74 
40 

77 
58 

73 
32 

61 
28 

58 
30 

52 
35 

58 
49 

58 
27 

45 
21 

53 
22 

58 
27 

65 
27 

67 
37 

69 
52 

68 
41 

48 

36 

59 
3  1 

60 
29 

67 
32 

63 

32 

69 
34 

60 
34 

64 

33 

64 

25 

38 
1  7 

50 
15 

58 

21                -  ■ 

60.9 
32.4 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 

niN 

CARRGLLTON 

MAX 
MIN 

69 
33 

74 
54 

67 
46 

57 
30 

60 
25 

59 
39 

58 

50 

56 
32 

41 

27 

52 
20 

53 

27 

64 

23 

67 
28 

64 
49 

57 
49 

57 
43 

57 
33 

62 
28 

62 
50 

62 
32 

66 
31 

66 
41 

62 
29 

59 
29 

55 
21 

47 
16 

58 
18 

65 
23 

69.9 
33.  I 

COLUMBUS   USO  AP 

MAX 
MIN 

70 
40 

77 
65 

76 
43 

56 
36 

62 
31 

68 
39 

66 
61 

62 
.36 

46 

33 

56 

27 

61 
32 

66 
29 

72 
35 

70 
56 

65 
56 

65 

50 

62 
40 

66 
34 

69 
48 

64 

36 

72 
41 

7  1 
43 

62 
33 

68 
34 

42 
27 

51 

20 

60 
26 

68 
28 

64.0 
38.6 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

69 
45 

72 
55 

74 
62 

71 
35 

48 
32 

58 
43 

60 
45 

46 
46 

46 

30 

41 
24 

53 
33 

55 
29 

63 
30 

67 
43 

66 
52 

62 
44 

51 
35 

58 
33 

59 
33 

65 
35 

64 
36 

66 
39 

52 
31 

6  1 
38 

64 

25 

36 

le 

49 

25 

58 
3.1 

58  .  4 

36.7 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

UJ 
<Z 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a: 

UJ 

GREENVILLE  2  NNU 

riBX 

nifi 

72 
34 

72 
45 

72 
45 

63 
29 

68 
21 

63 
31 

64 
49 

62 
29 

27 

56 
20 

64 
24 

62 
29 

69 
51 

68 
51 

60 
51 

57 
33 

61 
29 

66 
44 

64 

31 

66 
27 

68 
36 

61 
27 

61 
32 

64 

27 

49 

16 

68 
16 

66 
18 

63.  7 

L«  gUbnge 

nax 

MIN 

74 
36 

77 
58 

76 
61 

66 
32 

63 
27 

60 
32 

64 

66 

63 

36 

44 

30 

51 
21 

68 
22 

63 
23 

70 
32 

69 

52 

68 

52 

69 
54 

59 
36 

63 
29 

68 

52 

61 
33 

69 
32 

68 
61 

62 
28 

68 
27 

64 
24 

47 
17 

60 
18 

67 
23 

63.6 

nnXSHOLLVILLE 

MAX 

niN 

76 
40 

71 
49 

78 
60 

68 
36 

59 
29 

67 
40 

67 
58 

66 
40 

44 

30 

66 
26 

61 

30 

63 
28 

69 
36 

71 
39 

66 
52 

66 
53 

61 
40 

64 

34 

69 
49 

69 
33 

69 
43 

67 
62 

62 
30 

67 
33 

66 
26 

47 

18 

57 
23 

67 
31 

64.6 

NEWNAh 

rtftx 

MIN 

74 

39 

73 
54 

71 
47 

57 
32 

58 
30 

59 
36 

60 
50 

59 
32 

40 

26 

54 

21 

66 
27 

62 
25 

66 
38 

67 
49 

62 
46 

58 
43 

57 
32 

60 
32 

66 
48 

67 
34 

70 
39 

68 
39 

61 
26 

64 

33 

68 
21 

46 

15 

58 
20 

64 

27 

61.2 

SONNYSIDE 

MBX 
P1IN 

72 
42 

73 
61 

71 
53 

53 
32 

68 
28 

61 
36 

61 
51 

59 
33 

41 

28 

62 
22 

65 
33 

64 

27 

67 
42 

66 
53 

66 
51 

66 
40 

57 
36 

60 
31 

66 
49 

62 
35 

66 
38 

66 
45 

61 
29 

65 
37 

55 
26 

47 

1  1 

68 
22 

66 
27 

60.7 

TSLB0TT3N    1  NE 

MftX 

74 

32 

79 
61 

76 
68 

62 
34 

68 
25 

64 

33 

66 
48 

67 
38 

48 

30 

56 
21 

63 
31 

67 
23 

73 
31 

72 
40 

69 
41 

63 
54 

63 
38 

66 
28 

69 
57 

68 
33 

67 

69 
48 

65 
27 

ee 

33 

65 
27 

56 
17 

62 
17 

69 
21 

66.  1 

TBLLnPOBSfi  2  N 

flBX 
nIN 

30 

40 

69 
44 

64 

27 

60 
21 

62 
36 

59 
60 

59 
26 

42 
26 

63 
17 

63 
24 

65 
20 

69 
28 

68 
49 

69 
49 

69 
42 

64 
32 

63 
25 

63 
49 

61 
30 

66 
29 

62 
40 

62 
25 

62 
26 

65 
20 

47 

12 

61 
15 

67 
20 

61  .5 
30.5 

THOnflSTOh   2  S 

MAX 
HIN 

74 
36 

76 

72 
42 

60 

64 

28 

60 
33 

66 
55 

62 
38 

45 

28 

54 
24 

61 
23 

67 
26 

70 
30 

67 
46 

66 
52 

62 
48 

60 
38 

61 
31 

68 
46 

67 
33 

70 
34 

66 
48 

61 
30 

65 
32 

62 

26 

51 
17 

60 
19 

67 
24 

63.6 
34.4 

WEST  POINT 

MBX 

MIN 

70 
36 

70 
42 

77 
50 

75 

32 

56 
29 

62 
30 

60 
42 

60 
40 

44 

29 

46 
24 

60 
30 

60 
26 

65 
26 

70 
36 

70 
62 

60 
53 

62 
35 

60 
32 

62 
30 

66 
36 

65 
33 

72 
32 

53 
29 

64 

30 

60 
26 

46 

18 

50 
IS 

60 
20 

61.2 
32.5 

CENTaSL  05 

niLEY 

MBX 

76 
41 

74 
60 

71 
58 

60 
38 

62 
30 

56 
45 

60 
44 

46 

32 

66 
26 

60 
36 

64 

29 

7  1 
34 

76 
50 

70 
55 

68 

59 
41 

66 
32 

70 
49 

66 
41 

76 
42 

72 
61 

62 
35 

67 
35 

66 
31 

44 

20 

68 
22 

69 
29 

64.4 

COVINGTON 

MBX 

74 

36 

74 
54 

71 
61 

61 
33 

61 
26 

57 
37 

61 
49 

69 
36 

40 

28 

53 
21 

54 

32 

65 
25 

69 
33 

67 
48 

66 
50 

60 
37 

66 
36 

63 
29 

66 
47 

65 
36 

70 
37 

65 
43 

61 
29 

64 

32 

58 
26 

47 

1  7 

60 
20 

66 
26 

61  .9 

OUBL IN   3  S 

MAX 

74 

38 

75 
40 

78 
60 

75 
36 

66 
30 

62 
32 

70 
37 

68 
68 

60 
33 

45 
24 

56 

26 

62 
27 

64 
27 

70 
32 

74 

52 

69 
51 

64 

39 

61 
30 

67 
32 

67 
36 

66 
38 

75 
41 

66 
33 

64 

32 

66 
30 

43 

18 

46 
19 

61 

22 

64.4 

EftSTMflN    1  W 

MAX 

74 
43 

76 
41 

74 

62 

76 
36 

55 
30 

62 
30 

72 
41 

68 
59 

60 
33 

43 

27 

53 
36 

60 
28 

63 
29 

69 
38 

74 
54 

67 
64 

65 
42 

60 
33 

68 
33 

68 
39 

64 

39 

74 
40 

63 
32 

64 

35 

64 

30 

42 

20 

45 

20 

59 
27 

63.6 

FORSVTM    1  S 

MAX 

72 
35 

75 
62 

78 
60 

73 
34 

69 
34 

59 
34 

66 
48 

64 
36 

42 

30 

54 
23 

62 
29 

61 
29 

66 
30 

66 
51 

68 
53 

59 
42 

58 
36 

60 
30 

70 
45 

64 
34 

69 
35 

65 
45 

62 
31 

68 
30 

66 
25 

47 

17 

60 
18 

67 
24 

63.9 

HOUMNSVILLE 

MAX 

76 
39 

78 
40 

74 

55 

79 
36 

59 
29 

63 
29 

72 
29 

68 
67 

60 
26 

48 

25 

56 

35 

64 

27 

66 

27 

71 
31 

71 
53 

69 
53 

67 
40 

64 
31 

67 
31 

70 
36 

67 
36 

72 
39 

64 
31 

64 

31 

66 
29 

46 

18 

49 
18 

61 
21 

65.4 

IQUINTON    4  UNU 

MAX 

76 
44 

79 
69 

77 
62 

78 
34 

62 
31 

66 
38 

65 
57 

64 
43 

46 

30 

65 
26 

60 
32 

66 
30 

74 
39 

76 
48 

72 
52 

70 
61 

64 
44 

67 
34 

74 
46 

68 
35 

72 
39 

69 
50 

63 
33 

65 
30 

66 
28 

47 

12 

60 
26 

68 
32 

66.7 

nncON  wso  «p 

MAX 

74 

39 

78 
64 

78 
46 

54 
38 

61 
30 

66 
42 

66 
60 

64 

37 

45 

32 

55 
27 

68 
35 

63 
27 

70 
34 

66 
46 

64 

55 

62 
45 

60 
40 

63 
32 

68 

50 

64 
39 

70 
37 

68 
44 

62 
33 

66 
34 

40 

26 

47 

19 

57 
22 

66 
28 

62.6 

niLLEOGEvILLE 

MAX 

73 
35 

75 
36 

78 
61 

78 
36 

63 
28 

61 
28 

50 
38 

66 
66 

66 
30 

46 

26 

64 
24 

57 
26 

66 
24 

70 
29 

68 
60 

68 
61 

61 
40 

60 
29 

61 
28 

69 
38 

64 
33 

71 
35 

61 
32 

64 
29 

67 
29 

40 

20 

47 
19 

69 
19 

62.6 

monticello 

MAX 
MIN 

SftNOERSVILLE 

MBX 
MIN 

73 
40 

77 
61 

77 
63 

69 
36 

58 
29 

65 
36 

65 
68 

64 
43 

46 

29 

53 
26 

58 
36 

63 
30 

69 
35 

67 
53 

67 
53 

63 
42 

59 
39 

60 
30 

67 
46 

66 
39 

70 
37 

68 
62 

61 
34 

66 
32 

63 
30 

44 

1  8 

67 
22 

67 
26 

63.6 
38.4 

SILOBM 

XXX 

MAX 
MIN 

73 
40 

78 
59 

75 
60 

73 
33 

60 
27 

54 
36 

62 
49 

60 
37 

43 
25 

53 
22 

57 
32 

66 
27 

69 
37 

70 
52 

68 
50 

55 
36 

60 
35 

64 

31 

69 
48 

64 

36 

69 
37 

66 
46 

64 

31 

65 
34 

60 
26 

47 
14 

68 
22 

66 
29 

63.  1 
36.  1 

E«ST  CENTRBL  06 

BPPLING    1  NW 

MAX 

72 
36 

73 
39 

79 
60 

76 
36 

64 
26 

69 
31 

68 
40 

62 
54 

66 
26 

46 

23 

62 
27 

69 
25 

64 
28 

69 
45 

71 
51 

67 
42 

44 

36 

59 
28 

61 
36 

66 
38 

64 

30 

70 
36 

64 

31 

63 
31 

66 
29 

40 

16 

46 
18 

68 
24 

61  .3 

BUGUSTB   USO  BP 

MAX 

73 
36 

77 
60 

75 
48 

64 

38 

57 
27 

67 
34 

62 
66 

61 
36 

45 

29 

61 
26 

59 
33 

63 
26 

69 
29 

70 
62 

68 
49 

49 

39 

60 
34 

61 

30 

66 
47 

64 
39 

70 
34 

69 
43 

61 
30 

66 
31 

47 

26 

45 

1  7 

57 
19 

66 
25 

61  .8 

BROOKLET    1  u 

MAX 

73 
41 

78 
67 

76 
61 

73 
41 

73 
30 

71 
40 

70 
59 

68 
50 

52 
32 

62 
28 

58 
36 

63 
31 

69 
31 

75 
36 

71 
55 

64 

51 

58 
41 

64 

33 

69 
45 

69 
42 

72 
40 

71 
64 

62 
34 

65 
33 

63 
31 

46 

21 

57 
22 

66 
28 

66.  1 

LOUISVILLE   3  S 

MAX 

79 
39 

75 
61 

75 
60 

77 
37 

60 
30 

70 
38 

66 
67 

64 
46 

46 

30 

53 
29 

58 
36 

64 

32 

69 
34 

69 
49 

69 
53 

65 
41 

68 
39 

60 
32 

67 
49 

71 
37 

70 
53 

68 
38 

68 
42 

68 
30 

44 

18 

58 
22 

66 
27 

65.  1 

METTER 

MAX 

MIOVILLE   EXP  STB 

MBX 

76 
36 

78 
57 

78 
62 

72 
48 

63 
25 

68 
49 

67 
68 

61 
43 

59 
23 

69 
35 

63 
29 

70 
33 

69 
63 

69 
42 

67 
40 

68 
32 

66 
43 

66 
41 

72 
40 

71 
69 

64 
34 

69 
24 

68 
30 

67.4 

niLLEN   A  N 

MAX 

76 
34 

79 
50 

79 
62 

75 
38 

60 
25 

7  1 
35 

68 
68 

66 
46 

47 
29 

63 
22 

60 
33 

65 
23 

75 
29 

75 
36 

7,1 
63 

65 
41 

60 
32 

64 

27 

67 
46 

65 
40 

74 

33 

72 
64 

64 

30 

67 
28 

67 
36 

46 

13 

59 
16 

70 
21 

66.4 

NEUINGTON  !  NE 

MAX 

75 
40 

77 
55 

78 
66 

70 
45 

66 
29 

72 
38 

69 

66 
50 

60 
33 

63 
30 

59 
34 

63 
28 

70 
32 

73 
53 

75 
56 

67 
48 

69 
40 

63 
34 

66 
48 

68 
41 

72 
39 

70 
56 

66 
36 

68 
33 

60 
32 

44 

23 

60 

70 

66.0 

SualNSBORO 

MAX 
MIN 

76 

39 

74 

59 

78 
62 

63 
36 

69 
60 

66 
43 

46 

30 

49 

24 

59 
34 

65 
26 

7 1 
32 

74 
45 

72 
55 

68 
41 

56 
39 

64 

31 

67 
46 

38 

39 

68 
65 

32 

66 
32 

30 

18 

63 
19 

68 
26 

65.4 
36.  1 

UARRENTON 

MAX 

niN 

72 
41 

73 
42 

78 
48 

77 
39 

53 
28 

59 
30 

61 
37 

62 
64 

59 
28 

46 

26 

54 

28 

68 
29 

65 
29 

68 
34 

70 
51 

69 
44 

46 

37 

61 
33 

62 
33 

67 
39, 

63 
38 

71 
39 

63 
35 

66 
31 

67 
29 

40 

18 

48 

16 

60 
24 

62.0 
34.3 

UBTNESBOaO  2.NE 

MAX 
MIN 

74 

38 

75 
40 

78 
62 

79 
41 

66 
29 

69 
29 

69 
34 

66 
58 

62 
29 

48 

29 

64 

32 

59 
28 

65 
27 

72 
31 

7  1 
61 

68 
47 

60 
42 

59 
31 

62 
33 

66 
42 

65 
35 

72 
36 

69 
36 

62 
36 

66 
31 

44 

21 

46 

19 

59 

20 

63.4 

35.2 

SOUTHttST  07 

BLBBNT   3  SE 

MAX 
MIN 

74 
47 

73 
48 

72 
64 

76 
42 

52 
30 

61 
31 

71 
49 

71 

55 
34 

45 
28 

67 
28 

61 
31 

65 
30 

65 
36 

76 
58 

69 
67 

65 
45 

60 
36 

67 
35 

70 
40 

66 
41 

74 
46 

67 
32 

63 
35 

68 

32 

44 

23 

45 

22 

60 

64.0 
37.  B 

SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INOEI 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DOr  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

flMESICUS  ENE 

MAX 

58 

56 

64 

a 

MIN 

62 

64 

35 

30 

42 

60 

38 

31 

28 

33 

3D 

39 

51 

54 

56 

42 

34 

49 

36 

43 

63 

37 

36 

28 

18 

26 

34 

40 

5 

BniNBRrOGE 

MAX 

72 

69 

5 

MIN 

60 

64 

39 

30 

40 

51 

42 

34 

26 

35 

28 

35 

52 

52 

66 

48 

32 

39 

39 

33 

55 

35 

35 

35 

23 

20 

28 

40 

7 

BLftHELr 

MAX 

60 

64 

6 

MIN 

50 

50 

63 

37 

32 

32 

44 

48 

32 

28 

28 

32 

32 

38 

55 

59 

43 

37 

37 

38 

38 

42 

32 

32 

31 

22 

21 

25 

37 

.8 

COMILLfl 

MAX 

68 

67 

.4 

MIN 

54 

48 

64 

37 

30 

41 

61 

41 

34 

28 

35 

30 

37 

51 

59 

60 

45 

35 

49 

38 

42 

54 

34 

36 

31 

23 

24 

29 

41 

.  1 

C9L0UITT  2  £ 

MAX 

50 

5 1 

56 

64 

64 

69 

65 

3 

MIN 

52 

51 

65 

37 

30 

31 

49 

49 

33 

29 

34 

30 

31 

40 

57 

60 

45 

36 

39 

38 

40 

45 

32 

36 

31 

23 

23 

25 

39 

0 

CUTHBERT 

MAX 

68 

66 

2 

MIN 

60 

64 

34 

29 

38 

65 

39 

30 

26 

33 

30 

35 

53 

56 

57 

38 

34 

39 

37 

44 

49 

31 

31 

28 

19 

24 

28 

38 

8 

FORT  GfilNES 

MAX 

67 

66 

7 

MIN 

49 

63 

62 

36 

30 

39 

60 

38 

31 

28 

36 

32 

42 

63 

67 

56 

43 

35 

52 

38 

42 

51 

32 

37 

30 

21 

25 

31 

41 

0 

LUMPKIN   2  SE 

MAX 

69 

68 

.6 

MIN 

55 

49 

62 

32 

23 

30 

50 

36 

24 

29 

35 

31 

39 

61 

58 

56 

40 

36 

50 

39 

42 

46 

34 

36 

26 

12 

16 

20 

37 

8 

MORGAN    1  U 

MAX 

MIN 

PLfilNS   SW  Gfi   EXP  STB 

MAX 

73 

70 

73 

75 

64 

59 

69 

67 

46 

44 

55 

69 

64 

69 

75 

68 

63 

59 

65 

67 

65 

70 

66 

52 

69 

41 

47 

57 

62 

3 

MIN 

30 

29 

26 

36 

0 

THOMfiSVILLE    4  SE 

MAX 

71 

71 

8 

:c             X  X 

MIN 

53 

61 

62 

39 

30 

42 

62 

43 

33 

26 

31 

30 

34 

62 

50 

50 

46 

32 

44 

40 

38 

64 

35 

36 

31 

21 

20 

27 

40 

.8 

SOUTH   CENTRRL  08 

RLflPftHft   EXP  STATION 

MAX 

70 

59 

67 

5 

MIN 

49 

61 

52 

38 

30 

43 

44 

32 

28 

35 

30 

33 

49 

60 

58 

45 

34 

40 

46 

50 

54 

33 

36 

31 

21 

22 

29 

40 

4 

ASHBURN   3  ENE 

MAX 

65 

63 

0 

MIN 

45 

47 

47 

37 

32 

34 

49 

64 

33 

29 

33 

32 

34 

41 

57 

55 

44 

35 

39 

38 

37 

49 

35 

38 

29 

20 

22 

29 

38 

4 

COROELE 

MAX 

67 

65 

9 

MIN 

41 

63 

64 

36 

30 

43 

60 

42 

32 

26 

34 

27 

34 

62 

64 

66 

42 

32 

50 

37 

40 

54 

34 

35 

30 

19 

22 

39 

40 

3 

DOUGLAS   2  ESE 

MAX 

60 

78 

59 

66 

4 

MIN 

45 

45 

62 

38 

29 

29 

46 

63 

34 

27 

27 

29 

29 

33 

53 

58 

46 

33 

33 

40 

40 

42 

33 

33 

32 

21 

21 

21 

37 

2 

FITZGERALD 

MAX 

62 

69 

45 

69 

53 

7  1 

76 

76 

59 

64 

68 

7  I 

76 

53 

56 

66 

5  7 

58 

66 

8 

MIN 

47 

63 

65 

38 

33 

45 

61 

43 

34 

30 

38 

34 

38 

63 

61 

67 

44 

36 

49 

41 

47 

64 

35 

38 

31 

21 

26 

34 

42 

a 

HOMERVILLE   3  WSW 

MAX 

70 

52 

72 

58 

78 

66 

68 

65 

50 

71 

68 

4 

MIN 

51 

63 

53 

40 

30 

42 

63 

52 

36 

28 

36 

30 

33 

48 

69 

60 

46 

33 

44 

42 

40 

60 

34 

34 

33 

23 

22 

29 

41 

6 

LUMBER  CITT 

MAX 

66 

58 

65 

7 

MIN 

42 

42 

64 

39 

30 

31 

42 

62 

37 

28 

30 

30 

31 

34 

62 

61 

44 

36 

35 

42 

40 

41 

35 

36 

22 

23 

38 

4 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 

72 

70 

66 

68 

76 

72 

73 

62 

68 

66 

48 

59 

70 

67 

2 

MIN 

48 

60 

63 

36 

30 

42 

60 

40 

32 

27 

36 

31 

34 

51 

59 

58 

44 

34 

41 

39 

46 

64 

34 

36 

29 

20 

23 

29 

40 

5 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 

66 

66 

60 

eg 

68 

1 

MIN 

48 

62 

64 

39 

29 

41 

60 

44 

34 

28 

36 

30 

33 

49 

60 

59 

47 

33 

45 

40 

40 

55 

33 

34 

31 

21 

21 

28 

40 

8 

QUITMAN   2  NW 

MAX 

75 

80 

78 

78 

7  1 

62 

75 

75 

42 

67 

62 

72 

74 

76 

78 

75 

66 

72 

74 

76 

76 

77 

65 

67 

47 

47 

60 

68 

9 

MIN 

54 

54 

62 

39 

31 

31 

47 

35 

26 

36 

31 

33 

44 

62 

64 

60 

33 

33 

40 

40 

40 

34 

35 

32 

22 

21 

25 

38 

0 

TIFT0N   EXP  STATION 

MAX 

74 

74 

72 

72 

67 

62 

72 

71 

61 

45 

65 

61 

53 

70 

75 

71 

70 

60 

67 

74 

66 

74 

66 

53 

66 

46 

46 

69 

64 

6 

MIN 

63 

30 

30 

60 

27 

29 

3  1 

30 

37 

56 

58 

34 

34 

39 

39 

47 

32 

33 

30 

20 

20 

24 

38 

0 

VALDOSTA   3  E 

MAX 

72 

55 

70 

75 

78 

70 

68 

66 

6  1 

70 

68 

3 

>; 

MIN 

54 

58 

61 

43 

32 

44 

63 

46 

35 

30 

38 

30 

34 

54 

59 

61 

46 

32 

51 

41 

41 

67 

34 

34 

32 

22 

20 

29 

42 

1 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

MAX 

60 

66 

7  1 

70 

69 

60 

68 

75 

69 

75 

70 

64 

66 

6  1 

46 

50 

70 

66 

3 

MIN 

45 

64 

66 

39 

30 

43 

60 

43 

35 

28 

37 

30 

33 

51 

61 

67 

47 

33 

54 

43 

42 

56 

34 

36 

30 

22 

22 

3D 

41 

8 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 

72 

69 

68 

6  1 

70 

63 

69 

75 

74 

73 

63 

6  1 

67 

67 

70 

6  1 

47 

56 

66 

6 

MIN 

60 

62 

61 

43 

36 

41 

61 

62 

39 

34 

33 

33 

36 

36 

54 

57 

42 

36 

41 

47 

46 

56 

35 

26 

26 

28 

42 

7 

BRUNSUICK 

MAX 

78 

78 

74 

64 

65 

72 

7  1 

74 

75 

74 

70 

70 

49 

69 

68 

MIN 

48 

67 

59 

45 

38 

61 

47 

47 

61 

38 

41 

35 

24 

24 

27 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

7  1 

54 

61 

72 

72 

46 

56 

62 

63 

70 

72 

73 

62 

6  1 

67 

66 

■^0 

75 

66 

69 

67 

46 

54 

64 

55 

6 

MIN 

54 

64 

63 

41 

33 

61 

63 

46 

38 

32 

43 

34 

44 

51 

68 

48 

44 

39 

58 

48 

46 

50 

39 

43 

33 

26 

28 

37 

46 

1 

FLEMING 

MAX 

78 

76 

73 

60 

7  1 

68 

60 

55 

60 

64 

70 

78 

*t 

72 

70 

66 

70 

69 

73 

73 

72 

68 

67 

46 

67 

59 

58 

3 

MIN 

40 

58 

65 

41 

27 

37 

61 

69 

37 

27 

33 

28 

30 

43 

66 

54 

40 

31 

42 

44 

37 

59 

32 

31 

33 

23 

19 

27 

39 

8 

FOLKSTON   9  SUI 

MAX 

78 

42 

68 

63 

69 

73 

79 

78 

7  1 

80 

79 

75 

70 

69 

48 

62 

73 

MIN 

59 

30 

43 

36 

29 

36 

31 

37 

45 

57 

39 

44 

66 

36 

38 

27 

24 

21 

33 

37 

9 

FORT  STEWART 

MAX 

76 

79 

75 

72 

60 

72 

69 

63 

66 

6  1 

66 

72 

78 

75 

72 

62 

69 

7  1 

70 

74 

74 

70 

69 

66 

47 

58 

72 

68 

3 

MIN 

42 

60 

66 

40 

29 

42 

59 

52 

36 

29 

37 

30 

34 

47 

60 

54 

42 

34 

45 

44 

42 

67 

36 

34 

33 

23 

22 

29 

41 

4 

GLENNVILLE 

MAX 

76 

79 

76 

7  1 

64 

76 

72 

67 

49 

53 

6  1 

65 

72 

7  7 

75 

67 

63 

69 

72 

72 

76 

72 

64 

67 

65 

49 

60 

70 

67 

8 

MIN 

46 

55 

65 

46 

30 

41 

60 

49 

36 

22 

39 

30 

35 

50 

54 

53 

43 

34 

47 

43- 

42 

57 

35 

37 

32 

22 

23 

30 

41 

3 

JESUP  a  S 

MAX 

78 

79 

72 

70 

62 

76 

74 

68 

53 

55 

60 

64 

7  1 

78 

77 

69 

6  1 

59 

75 

72 

77 

74 

70 

67 

67 

47 

60 

72 

68 

6 

MIN 

44 

60 

66 

39 

26 

38 

59 

63 

37 

28 

36 

30 

33 

46 

59 

53 

42 

32 

46 

43 

38 

68 

35 

33 

32 

21 

20 

28 

40 

6 

NAHUNTA 

MAX 

79 

76 

78 

68 

62 

79 

76 

66 

56 

55 

60 

66 

65 

76 

77 

72 

69 

69 

72 

7  1 

76 

73 

72 

68 

65 

47 

60 

71 

68 

6 

MIN 

5D 

68 

66 

40 

30 

59 

55 

36 

28 

36 

3D 

31 

32 

61 

59 

42 

31 

46 

46 

39 

58 

35 

35 

33 

25 

22 

30 

41 

7 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

7  1 

80 

76 

65 

67 

70 

■fi 

70 

66 

55 

61 

60 

64 

78 

73 

73 

62 

69 

66 

67 

77 

72 

69 

69 

51 

52 

63 

67 

3 

MIN 

49 

61 

63 

38 

32 

61 

61 

66 

36 

32 

33 

32 

39 

42 

50 

47 

43 

38 

43 

46 

51 

47 

33 

43 

24 

25 

35 

42 

6 

SAVANNAH   USDA   PL  GRDN 

MAX 

74 

79 

74 

56 

7  1 

72 

68 

79 

75 

71 

66 

71 

76 

76 

68 

64 

64 

57 

68 

73 

73 

71 

69 

66 

49 

53 

66 

68 

9 

MIN 

40 

65 

44 

26 

36 

59 

52 

44 

25 

31 

44 

58 

42 

41 

32 

42 

43 

62 

36 

32 

32 

21 

19 

26 

39 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


GCOQGin 
FEBRUBRT 


STRT  ION 


SAVAhNAH   USO  ftp 


SAVANNAH  BEACH 


SURRENCV  2  UNU 


UATCRSSS   <  NE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


76  80 
4^  62 


7^      78  7-4 

40     68  63 


79      78  80 


69  68  72 
41     30  4: 


44     38  SI 


74  58  66 
40     28  28 


68  70  48 
61     42  34 


70  72  70 
53     59  33 


72  68  50 
67     46  34 


75     70  69 


10  1 


53  60 
30  37 


12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


63  62  62 
32     37  34 


55  61  65 
26     32  27 


46     56  63 


71  76  73 
36     50  54 


66  73  70 
39     51  57 


72  77  76 
30     4B  67 


67      70  78 


68     60  64 


72  61  66 
62     42  38 


70  64  67 
53     40  32 


63     42  30 


69  69 
47  43 


70  65  76 
40     45  37 


73     74  76 


74  63  69 
47     35  34 


74  70  68 
64     33  36 


80      74  67 


56  46  67 
31     23  21 


37     25  27 


68  46  60 
33     21  21 


68     49  46 


66.8 
40.  1 


66.7 
41  .9 


68.2 
39.  1 


68.  1 
34.5 
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SUPPLEMENTni  DflTfl 


GE3RG  IPl 
FEBRUfiRY  l9Ti 


MIND 

( SPEED  -  n  .P  .M  .  I 


RELBTIVE  HUMIDITY 
fiVERBOES- 
PERCENT 


SiONOOXO  Of  HUE 
EASTERN 


0  1       0  7       13  19 


NUMBER  OF  DATS  WITH 
PRECIPITBTION 


ATHENS    WS3  PIP 
PITL  ANTA    WSO  AP 
AUGUSTA    US  a  AP 
C3LUMBUS    USa  AP 
MACON    WSO  AP 
ROME    WSO  AP 
SAVANNAH    WSO  AP 


26 
28 
25 
28 

2  7 


4  .  6 

5  .  0 
t  .  2 
3  .  3 
3  .  5 


8  .  7 
10.8 

8  .  8 

8  .  6 

9  .  0 


25  - 
3  1 
32- 
29  - 
26 


2  4 

S 
21 
25 
N  W 


22 
2  1 
22 
22 
2"?  + 


7  3 
7  3 
73 
82 
7  7 


83 
8  1 
8  5 
88 
85 


5  1 

5  3 

53 
52 


5  7 

6  0 
59 
59 
5  7 
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-10- 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 

FEeUUBOr  1974 


OUT  OF  nONTM 

UJ 
O 

^  1  H  1  1  UN 

O 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

13 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

71 

27 

29 

29 

30 

31 

a 

UJ 

CftLHOUN  EXP  STATION 

nftx 

MIN 

56 
53 

60 
55 

56 
52 

52 
49 

51 
49 

51 
50 

52 
51 

52 
47 

47 
45 

47 
45 

47 
45 

48 
44 

50 
46 

52 
50 

54 

52 

53 

50 

51 
48 

51 
48 

52 
51 

54 

50 

54 
49 

53 
47 

51 
47 

50 
47 

47 
43 

44 
42 

46 

42 

51 
46 

4 

3 

EXPEftinEMT 

70 
46 

70 
47 

72 
61 

73 
43 

59 
49 

65 
39 

57 
47 

63 
54 

54 

39 

55 
36 

59 
38 

5  1 
37 

67 
38 

55 
44 

64 
43 

67 
54 

55 
42 

53 
39 

63 
42 

65 
43 

69 
43 

64 
45 

60 
39 

68 
40 

64 
37 

5  7 
33 

60 
33 

67 
35 

63 

5 

MAX 

niN 

65 
5  1 

64 
5  1 

58 
6  1 

57 
48 

58 
44 

61 
43 

55 
48 

60 
55 

57 
42 

53 
41 

52 
42 

58 
40 

61 
40 

61 
46 

62 
47 

63 
55 

55 
45 

59 
44 

58 
45 

61 
47 

64 
47 

62 
48 

52 
43 

50 
45 

59 
52 

54 
38 

57 
39 

52 
39 

59 
45 

9 
9 

MIN 

60 
65 

50 
64 

63 
60 

64 

50 

57 
50 

57 
49 

53 
50 

57 
53 

57 
47 

5  1 
44 

52 
46 

53 
40 

56 
45 

56 
48 

56 
48 

57 
56 

56 
50 

56 
50 

55 
48 

57 
51 

58 
48 

57 
50 

54 
47 

53 
47 

54 

50 

50 
42 

5  1 
42 

55 
43 

46 

7 

HAWK  INSV I L  I.  E 

MIN 

60 
69 

59 
56 

59 
58 

59 
58 

58 
54 

54 
48 

55 
53 

55 
53 

53 
49 

50 
49 

5  1 
49 

49 
47 

50 
49 

49 
48 

55 
49 

58 
55 

56 
55 

55 
53 

53 
51 

54 

53 

55 
53 

60 
51 

62 
53 

60 
53 

61 
53 

57 
46 

56 
44 

58 
43 

51 

6 

HOMERVILLE   3  USW 

MIN 

55 

70 
54 

7  1 
57 

59 
50 

65 
55 

64 

53 

55 

55 
54 

57 
55 

60 
51 

52 
50 

63 
51 

63 
50 

65 
51 

67 
57 

65 
51 

70 
58 

67 
53 

66 
53 

65 
56 

68 
55 

58 
55 

72 
55 

68 
54 

68 
53 

65 
48 

61 
47 

54 
47 

55 

1 

fllOVILLE   EXP .    STAT  lOM 

MIN 

62 
52 

70 
62 

66 
65 

65 
57 

58 
57 

57 
54 

59 
55 

60 
59 

62 
54 

54 

52 

54 

53 

54 

53 

55 
55 

55 
55 

65 
55 

57 
56 

59 
57 

60 
59 

60 
60 

60 

60 

57 
55 

56 
55 

56 

9 

PLAINS  SW  Gft   EXP  STfl 

A 

MAX 
MIN 

73 
59 

68 
59 

72 
67 

75 
53 

51 
49 

54 
49 

63 
53 

67 
63 

54 
48 

57 
44 

59 
42 

61 
46 

65 
46 

55 
49 

59 
58 

69 
62 

66 
54 

64 
49 

67 
49 

65 
51 

59 
51 

5' 
52 

■ 

48 

68 
46 

■  ■ 

45 

58 
40 

60 
40 

55 
42 

65 

50 

5 

5 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 
MIN 

78 
55 

74 
54 

70 
55 

73 
49 

68 
45 

68 
44 

66 
50 

68 
62 

64 
45 

57 
41 

65 
39 

66 
42 

70 
42 

70 
44 

74 
55 

72 
60 

73 
52 

71 
46 

72 
45 

68 
48 

76 
48 

73 

50 

7  1 
45 

73 
44 

73 
43 

56 
38 

69 
35 

76 
38 

70 
47 

1 

3 

A 

MfiX 
MIN 

75 
51 

72 
51 

71 
63 

73 
57 

58 
52 

57 
52 

65 
57 

57 
54 

55 
52 

58 
48 

64 
48 

65 
50 

67 
48 

67 
50 

72 
59 

70 
64 

72 
58 

69 
53 

70 
53 

57 
55 

74 
55 

72 
57 

70 
52 

70 
52 

72 
51 

67 
45 

66 
46 

71 
46 

58 
54 

9 
1 

e 

MAX 
MIN 

70 
63 

58 
64 

68 
66 

70 
61 

55 
56 

50 
56 

61 
57 

65 
61 

55 
55 

56 
52 

58 
51 

58 
52 

59 

50 

60 

53 

64 

57 

65 
62 

57 
60 

64 

55 

64 

55 

53 

57 

66 
57 

70 
59 

65 
55 

62 
55 

64 

55 

50 
50 

59 
50 

61 
50 

63 
56 

5 
.2 
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EVflPORRTION  RND  WIND 


rEBBUBBT  1971 


DRY  OF  MONTH 


STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

5°5 

NORTHUEST                         0 1 

ftLLAT99Nfl  OflM  2 

EVAP 

.03 

.  15 

« 

.  12 

.01 

.01 

X 

.  12 

« 

.  11 

.  08 

.01 

.  13 

.  10 

.  07 

.  13 

1  .  316 

WIND 

31 

109 

38 

IB 

52 

22 

* 

■x 

100 

36 

23 

22 

6 

^■ 

206 

60 

36 

101 

* 

158 

55 

35 

31 

1  182 

CflLHOUM    E  XP    S  TftT I GM 

.  10 

_ 

_ 

.  10 

_ 

.  10 

.  08 

.  11 

.  10 

.  08 

.  11 

.  18 

.  1  7 

.  12 

.  1  3 

^ 

^ 

.  16 

WIND 

65 

7  1 

17 

11 

26 

31 

31 

2  1 

58 

69 

3  1 

97 

60 

58 

118 

38 

32 

123 

85 

28 

26 

15166 

MAX 

70 

65 

63 

51 

51 

55 

52 

62 

11 

52 

52 

57 

57 

58 

60 

61 

57 

57 

58 

61 

62 

62 

57 

57 

57 

12 

52 

55 

56  . 1 

AS 

59 

49 

37 

38 

12 

16 

39 

33 

36 

38 

36 

38 

52 

52 

15 

39 

39 

18 

10 

10 

12 

36 

10 

31 

32 

35 

36 

11  .0 

X           X  X 

MORTH  CENTRAL  02 

U  OF   Gfl  PL  T  SC  lENCE  FM 

.  15 

.09 

.  12 

.  1  7 

.  16 

.  08 

.  17 

.  10 

.  12 

.  15 

.  16 

.  0  1 

.  16 

.  18 

.  08 

.27 

.  23 

.  1  5 

.  1  5 

.  1  7 

.  1  8 

.  12 

.  1  1 

.  20 

1 . 06B 

WIND 

Al 

120 

99 

166 

85 

19 

18 

88 

1  59 

66 

1  1  3 

7  1 

102 

108 

50 

156 

1  36 

50 

125 

1  36 

80 

201 

1  25 

91 

222 

120 

51 

78 

2965 

MAX 

67 

71 

70 

69 

56 

57 

55 

56 

11 

19 

57 

61 

63 

61 

58 

65 

59 

59 

62 

65 

65 

62 

61 

62 

58 

15 

55 

62 

60.3 

45 

57 

59 

39 

37 

10 

15 

13 

32 

31 

38 

37 

10 

51 

52 

10 

39 

17 

17 

10 

11 

18 

36 

10 

32 

32 

31 

39 

11  .6 

•K        X  r. 

UEST  CENTROl  0^ 

EXPERIflEMT 

EVAP 

.21 

.  10 

.  15 

.  28 

» 

.  12 

- 

- 

.  1  1 

.  15 

.  12 

.  11 

.  16 

.  05 

- 

- 

- 

.  1  7 

- 

- 

- 

- 

.  08 

» 

X 

.  71 

- 

50 

110 

120 

15 

135 

60 

55 

55 

110 

55 

75 

50 

50 

1  15 

55 

80 

75 

30 

1  10 

115 

15 

195 

100 

100 

115 

105 

30 

55 

2295 

MAX 

46 

47 

60 

10 

- 

37 

17 

50 

35 

32 

36 

31 

38 

39 

13 

50 

38 

39 

38 

10 

39 

10 

38 

11 

- 

- 

- 

32 

10  .  9 

CENTRAL  05 

AILET 

EVAP 

.  13 

.  10 

.  19 

.  16 

.  03 

.  10 

- 

- 

.  09 

.  07 

.  10 

.  09 

.09 

- 

- 

.  16 

.  05 

,  07 

.  !  3 

.  12 

.21 

.  1  1 

.09 

.20 

.09 

.  08 

.  ID 

3.  116 

25 

37 

15 

5 

21 

67 

50 

6 

27 

9 

15 

* 

63 

28 

5 

1  7 

29 

18 

105 

21 

17 

60 

18 

7 

11 

7386 

X.           X  X 

SOUTH    CEMTRAL  08 

TIFT9M   EXP  STATION 

EVAP 

.  09 

.08 

.  06 

.  09 

.  1  2 

.  1  0 

.  12 

.  1  1 

.  05 

.  10 

.  1  2 

.  1  0 

.  12 

.  1  2 

.  09 

.  16 

.  1 1 

.  1  2 

.  1  3 

.  1  3 

.  10 

.  19 

.  1  1 
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GEORGIA 


Additional  information  roRardinK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wrltlnK  to  the  National  Climatic  Center^  Federal  Building,  Ashuville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movoraent  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  publiehed,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 ~     '  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsvllle  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

mcters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Uldvllle  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-lnch  depth  -  Frlez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 

CORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Cl imatoloqical  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

fl  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-aWTTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCHULCEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17- TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  suiamary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20^  single  copy;  20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  y  y 

Director,  Na t ionaf  Cl ima t l c  Center 
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.  70 

20 

20 

29 
21 

.  0 
.0 

.0 
.0 

0 

0 

0 
0 

5 
8 

6 
6 

2 
1 

2 
1 

0 
0 

0 
0 

TBLLBPOOSB    2  N 
THOMBSTON    2  S 
WEST  POINT 

72.  1 
71.8 
73.1 

13.6 
15.  7 
15. 1M 

57.9 
60.3 
69. 1M 

6.9 
1.6 

86 
87 
88 

10 
8 

1 1 

28 
31 
30 

22 
22 
22 

227 
161 
208 

0 

Q 

0 

0 

Q 

0 

5 
2 

0 

Q 

0 

2.96 
1  .  76 
2.81 

-3.10 
-  3.19 

.80 
.66 
1  .30 

20 
21 
20 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
7 
5 

1 
1 

2 

0 
0 

1 

DIVISION 

60.0 

6  .  7 

2.69 

-  3.61 

.0 

XXX 

CENTRAL 

05 

AILEY 
COVINGTON 
OUBL IN  3  S 
EASTMAN    1  W 
FORSYTH    1  S 

72.  1 
71.5 
71.2 
71.6 

16.3 
15 . 0 
16.2 
16.  8M 

69.2 
59.8 
60.2 
60.  7M 

6.1 

2 . 9 
2.9 

87 
92 
89 
91 

10 
1  I 

1 1 
1 1 

31 
28 
29 

22 
1 

199 
191 
188 
161 

0 

1 

0 

1 

Q 

0 
0 
0 

2 
2 
1 

Q 

0 
0 
0 

2.60 
3 . 03 
2.81 

2.32 

-  3.16 

-  2 . 21 

-  2.39 

.91 
.  69 
.66 
.90 

20 
26 
21 
21 

.0 
.  0 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

5 
9 
8 
6 

3 
3 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

HAWKINSVILLE 
IRWINTON    4  WNW 
MACON    WSO  AP 
MILLEOGEVILLE 
MONTICELLO 

R 

76.3 
76.2 
71.3 
73.1 

11.8 
17.5 
18.7 
13.8 

60.6 
61  .9 
61.6 
68.6 

3.6 

5.0 
6.  1 

92 
90 
90 
90 
89 

11  + 

9 
10 
1  1 

26 
31 
35 
21 
32 

1 

17 

22 
1 

22  + 

171 
116 
160 
222 
220 

2 

1 
1 
1 
0 

Q 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

2.68 
2.29 
1.78 
1.01 
2 . 75 

-  2.55 

-  3.37 

-  1  .01 

-  3.21 

.53 
.68 
.50 
1  .99 
.  67 

20 
16 
21 
29 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
7 
7 
5 
4 

1 
1 
1 
2 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

SANDERSVILLE 
SILOAM 

75.0 
73.3 

18.6 
16.9 

61  .8 
60.  1 

5.9 

90 
89 

10 
10 

31 

29 

22 
22 

119 

188 

1 

0 

0 
0 

0 
3 

0 
0 

2.36 
2  .66 

-  3.21 

.76 
.70 

21 
20 

.0 
.0 

0 
0 

6 

6 

1 
2 

0 
0 

DIVISION 

60  .  3 

5.0 

2  .66 

-  2.80 

.0 

XXX 

EAST  CENTRAL 

oe 

BPPL ING    1  NW 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET   I  W 

R 

71  .1 
72.6 
76.2 

15.0 
11.  7 
19.  7 

68.2 
68  .  7 
63.0 

1.  1 
1.6 

86 
88 
90 

10 
10 
10 

29 
31 
36 

15 
18  + 
18 

238 
209 
1  19 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

2 
0 

0 
0 
0 

3.01 
2.32 
2.72 

-  2.35 

-  1  .66 

.71 
.57 
.60 

29 
29 
21 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

9 

6 
6 

2 
2 

0 
0 
0 

5CC  nerE'tict  NO'fs  fOLLOuiNC  5'»noN  moo 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  georgi« 

MftRCH  1974 


<  Tor  1  rtu 

TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

O  3 
£  C 

a 

<z 

3 
C 
X 
C 

S 
« 

c 

g 

%  1 

1 1 

O  u. 

- 

i 

r 

a 

i 

° 
5 

Q 

NO.  OF  onrs 

%  s 

i  E 

IS  £ 

s 
s 

f 

Q 

SNON.  SLEET 

NO 

OF 

DAYS 

NBK. 

NIN. 

I  1 

5 

1  s 

i 

o 

£ 
£ 

1 

£ 

S 
- 

11 

ll 

%  > 

LBUISVILLE  3  S 

76.9 

49 

4 

63.2 

6  .  9 

90 

10 

34 

18  + 

120 

1 

0 

0 

0 

2.97 

-  2.08 

1  .00 

29 

.  0 

0 

6 

2 

1 

METTER 

78.9 

48 

1 

63.5 

92 

10 

33 

18 

104 

1 

0 

0 

0 

2.95 

.62 

16 

.  0 

0 

6 

4 

0 

MIOvriLE  EXP  STft 

M 

M 

M 

90 

10 

1 

0 

0 

0 

2.  12 

.  49 

21 

.0 

0 

6 

0 

0 

MIULEN  t  N 

NFWINGTBN  2  NE 

76.6 

50 

9 

63.8 

91 

ID 

35 

15 

121 

1 

0 

0 

0 

3.67 

1  .03 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

SUfilNSBORO 

77.2 

49 

8 

63.5 

90 

10 

36 

14 

108 

1 

0 

0 

0 

2.56 

1  .25 

25 

.  0 

0 

3 

2 

1 

WflRRENTON 

74.0 

44 

8 

59  .  4 

4.9 

89 

1  1 

31 

1 

208 

0 

0 

1 

0 

1  . 87 

-  3  . 56 

.  57 

1  7 

.  0 

0 

5 

2 

0 

WftYNESBORB  2  NE 

74.9 

46 

6 

50  .  8 

9  1 

1  1 

29 

1 

1  79 

1 

0 

I 

0 

3  . 99 

1  .  42 

2  1 

.  0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

61  .6 

5  .  2 

2.81 

-  2.07 

.  0 

SOUTHMEST  07 

ALBANY  3  SE 

74.5 

47 

4M 

61  .  OM 

2  .  1 

89 

1  1 

30 

1 

162 

0 

0 

1 

0 

1.18 

20 

.0 

0 

1 

AMERICUS  4  ENE 

74 .  SM 

50 

IM 

62. 5M 

5  .  4 

90 

10 

34 

22 

140 

1 

0 

0 

0 

3 . 08 

-  2 . 33 

.  72 

21 

.0 

0 

9 

1 

0 

BA INBR IDGE 

79.9 

60 

9 

65.4 

5.  1 

91 

10 

36 

16 

80 

2 

0 

0 

0 

3.  17 

-  2.33 

1  .06 

22 

.  0 

0 

5 

3 

1 

BL  AKEL  Y 

74.6 

47 

8 

61  .3 

2.8 

90 

1 1 

30 

1 

158 

1 

0 

1 

0 

4.46 

-   1  .67 

1  .86 

20 

.0 

0 

6 

4 

1 

CAMILLA 

77.6 

50 

1 

63  .  9 

3 . 5 

90 

10 

33 

18 

99 

1 

0 

0 

0 

3.79 

-  1.70 

1  . 00 

20 

.0 

0 

6 

4 

1 

COLQUITT  2  E 

76.9 

48 

5 

62.7 

88 

12+ 

35 

1 

125 

0 

0 

0 

0 

3.71 

.81 

29 

.  0 

0 

6 

5 

0 

CUTHBERT 

77.2 

50 

6 

63.9 

89 

10 

35 

22 

109 

0 

0 

0 

0 

4.43 

1  .  72 

21 

.  0 

0 

7 

3 

1 

FORT  GAINES 

76.6 

51 

4 

64.0 

5.8 

88 

10 

35 

22 

105 

0 

0 

0 

0 

3.64 

-  2 .  33 

1  .  37 

28 

.0 

0 

5 

3 

2 

LUMPKIN  2  SE 

76.2 

44 

3M 

60.  3M 

88 

11  + 

30 

22  + 

177 

0 

0 

4 

0 

3.23 

.  77 

25 

.0 

0 

7 

3 

0 

MORGAN   1  W 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

73 . 2 

46 

a 

60 .  G 

89 

1  1 

30 

1 

196 

0 

0 

1 

0 

3.31 

.81 

21 

.  0 

0 

8 

2 

0 

THOMASVILLE  4  SE 

80 . 0 

50 

6 

66  .  3 

5 .  4 

90 

10 

35 

18  + 

77 

1 

0 

0 

0 

2.15 

-  3.52 

.  83 

25 

.  0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

62 . 8 

3 . 8 

3  .  50 

-2.20 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

77  .  6M 

50 

3M 

64. OM 

6  . 4 

89 

10 

34 

18 

78 

0 

0 

0 

0 

3  .27 

-    1  .  88 

1  .  39 

25 

.  0 

0 

5 

2 

2 

ASMBURN  3  ENE 

73. 5M 

49 

1 

61  .  4M 

87 

1 1 

36 

1 

151 

0 

0 

0 

0 

4.15 

1  .50 

29 

.0 

0 

8 

3 

1 

CORDEL  E 

77.2 

49 

1 

63  .2 

5.  1 

90 

1 1  + 

36 

18 

1  13 

2 

0 

0 

0 

4.12 

-   1  .29 

1  .  07 

26 

.  0 

0 

7 

3 

1 

DOUGLAS  2  ESE 

74.7 

46 

8 

60.8 

2.8 

90 

1 1 

28 

1 

174 

1 

0 

1 

0 

3.23 

-   1  .  72 

.86 

26 

.  0 

0 

8 

3 

0 

FITZGERALD 

77  .3 

52 

3 

64.  8 

5  .  5 

89 

10 

39 

22  + 

91 

0 

0 

0 

0 

4.31 

.  70 

1  .  32 

26 

.  0 

0 

6 

5 

2 

HOMERVILLE  3  WSU 

77  .  7 

49 

7 

63.7 

89 

10 

34 

18  + 

107 

0 

0 

0 

0 

3.81 

1  .  75 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

LUMBER  CITY 

74.6 

46 

8 

50.7 

89 

1 1 

32 

1 

167 

0 

0 

1 

0 

3.01 

-  2.00 

.  56 

22 

.  0 

0 

e 

2 

0 

MOULTRIE  2  ESE 

78.0 

49 

9 

64.0 

3.9 

89 

1 1  + 

37 

14 

107 

0 

0 

0 

0 

2.90 

-  2.52 

.97 

20 

.  0 

0 

6 

2 

0 

NASHVILLE  5  SSE 

M 

M 

M 

88 

10 

0 

0 

0 

0 

5.05 

1  .40 

25 

.0 

0 

7 

5 

3 

QUITMAN   2  NW 

M 

48 

6 

M 

90 

1 1 

34 

1 

1 

0 

0 

0 

2  .  46 

-  2 .  72 

.  88 

26 

.  0 

0 

6 

2 

0 

TIFTON    EXP  STATION 

74.  1 

47 

9 

61  .0 

3  . 2 

89 

1 1 

3  1 

1 

160 

0 

0 

1 

0 

3  .  44 

-   1  .60 

.  99 

26 

.  0 

0 

6 

4 

0 

VALDOSTA  3  E 

76  .  4 

49 

2 

62  .8 

86 

12  + 

37 

1 

1  10 

0 

0 

0 

0 

1  .  88 

.58 

25 

.  0 

0 

4 

2 

0 

D IV  IS  ION 

62.6 

3  .  9 

3  .  47 

-   1  .67 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

76  . 2 

50 

8 

63  .  5 

5  .  2 

88 

10  + 

35 

18 

1  10 

0 

0 

0 

0 

3  .  42 

-    1  .  47 

.98 

25 

.  0 

0 

7 

3 

0 

BLACKBEARD  ISLAND 

73  .  DM 

52 

OM 

62  .  5M 

89 

1  1 

37 

18 

1  16 

0 

0 

0 

0 

3.35 

.82 

30 

.0 

0 

a 

3 

0 

BRUNSWICK 

80.  3M 

51 

6M 

66.  OM 

4.8 

91 

10 

40 

18 

55 

2 

0 

0 

0 

2 . 39 

-  1.64 

1  . 22 

25 

.0 

0 

3 

2 

1 

BRUNSWICK   FAA  AP 

74.5 

5S 

6 

66.  1 

88 

10 

40 

IB 

90 

0 

0 

0 

0 

3.27 

.97 

26 

.0 

0 

5 

4 

0 

FLEMING 

77.8 

48 

6 

63.2 

90 

10 

31 

18 

1  19 

1 

0 

1 

0 

2.  18 

.71 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

80.0 

50 

9 

65  . 5 

92 

1 1 

35 

18 

83 

2 

0 

0 

0 

2.02 

.  77 

26 

.  0 

0 

5 

1 

0 

FORT  STEWART 

78 . 6 

50 

7 

64.  7 

5  .  4 

91 

10 

35 

18 

104 

1 

0 

0 

0 

2.32 

-  2.26 

.  58 

29 

.0 

0 

8 

2 

0 

GLENNVIL  L  E 

78.7 

51 

3 

65.0 

6.0 

91 

1 1 

36 

18 

89 

1 

0 

0 

0 

2  . 47 

-  2.11 

.  83 

25 

.  0 

0 

6 

2 

0 

JESUP  8  S 

78.5 

48 

8 

63.7 

91 

10 

33 

18  + 

116 

1 

0 

0 

0 

2.  74 

1  06 

25 

.  0 

0 

6 

1 

1 

NAHUNTA 

79.  J 

49 

4 

64.  3 

69 

1 1  + 

35 

18 

97 

0 

0 

0 

0 

2.96 

1  . 32 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

SAPELO  ISLAND 

75.9 

52 

3 

64.  1 

87 

1 1  + 

37 

18 

101 

0 

0 

0 

0 

3.33 

1  ;29 

26 

.  0 

0 

5 

3 

1 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

77. 6M 

48 

OM 

62.  8M 

5.4 

32 

1 

114 

0 

1 

0 

2.61 

-   1  .96 

.68 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

75.8 

51 

8 

63.8 

5  .  8 

91 

10 

36 

18 

124 

1 

0 

0 

0 

1  .87 

-  2.54 

.  75 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAVANNAH  BEACH 

74. 9M 

52 

4M 

63.  7M 

91 

10 

40 

27 

105 

1 

0 

0 

0 

2.01 

-2.15 

.84 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

SURRENCY  2  WNW 

78  .2 

47 

4 

62.8 

90 

10 

33 

18 

124 

1 

0 

0 

0 

2.60 

.93 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

WAYCROSS   4  NE 

76  .  3 

47 

3 

61.8 

2  .  4 

91 

1 1 

27 

1 

148 

2 

0 

3 

0 

3  .  75 

-   1  .05 

2.00 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

63.9 

4.9 

2.70 

-   1  .  77 

.0 

StE  "EFESENCE  NOTES  FOLLOUIHO  SIOIION  IKDE« 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


•OAIBiviLLE 
AlLATOOHA  OAn  3 
BCAVCROALC 
CALMOUH  EXP  STftTIOi 
CARTtaS 

CAATERSVKLC 
CAATCnSvKt-t  3  SU 
CeOARTObM 
CHATS MOB 
CHICHAnAUQA  PARK 

CURBrvJLLE  2  M 
DALLAS  7  NC 
DAL  T(Jfi 
er«Rr 
FAIftMBUNT 

KCNSinGTON 
KINGSTON 
LA  FATtTTE 
BE SAC A 

arnGooLO 

ROrc  use  AP 
SUWCRVIllC   1  SSU 
T«n.O«SVlLLE 


NORTM  CENTRAL 

ALPHARCTTA  S  SSH 
ATMEtS  WSO  AP 
ATLANTA  60LT0N 
ATLANTA  MSO  AP 
6ALL  GROUND 

BLAlRSvlLLC  EXP  STi 
ftlUC  RIDGE 
CANTON 
CLEVELAND 
COtirCRCC  A  NNW 

CUrfllNG  3  NNE 
DAHIQNCGA 
OAMSBNVJLLE 
ELL IJAY 
GAINESVILLE 

HCLCN  1  ESE 
JASPER  1  NNU 
rwrsviLLE 


3.31 
3.9S 
3.5( 


3.  a: 
2.ec 

3  .  3( 


3.0; 
3.4: 

2.Q( 

3.6: 

3.3S 


3.  i; 

1.3' 


3.5C 
3.3 
3.4« 


4.0: 
4.3; 
3.8 


NORCBOSS  3  NU 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  Fn 
MtLESKA 
WINOCB  I  SSE 
MOOSTOCil 


NORTHEAST 
OOUMAN 

CABNESvlLLE  3  I 

clayton  1  5sw 
cornelia 
clocbton  3  n 

kabtucll 
lexington  1  nu 

L INCOLNTON 

TOCCOA 

MASHINGTON 


kst  central 

aUCNA  VISTA 
euTLER 
CARROLL  TON 
COLUWUS  MSO  A 
CONCORD 

00U6LASVILLE 
EXPERIFCNT 
FRANKLIN  3 
GREENVILLE  3  N 
HAniLTOn  4  M 

JONESBORO 
LA  GRANGE 
MARSHALLVILLE 

NEUtlAH 


2.6! 
3.9' 
3.8? 


HE 


SUNN YS  IDE 
TAL BOTTOM 
TALLAPOOSA  3  I 
TMOmSTON  2  S 
KST  POINT 

uoooeuRT 


COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  U 

FOaSTTM  1  s 
FORT  VALLEY  3  E 
GODFREY  3  NE 
HAWtlNSvILLC 
IRWINTON  4  iM*U 

JUL lETTE 

pwcon  wso  ap 

milledgev/lle 
wntjcello 

WUNT  VERNON  3  i*fu 
SANOCBSvlLLE 


2.6' 
3.4- 
2.9f 


2.6S 
2.0C 
3.96 


3.ec 

2.91 

3,o: 

3.8' 

2.3: 
3. SI 
3.0C 

2.se 

2.3C 

3.S1 
1  .71 
4.0' 
3.75 


.10 

.23 
.30 


13  1.00  .10 


.06  1.00  .SB 
.16     .SB  1.36 


I  .30 

.00  3. 35 
I  .00 


.06  1 .00 

.  73 

.40  .40 


SEC  BEFEAENCE  HOICS  fOLLOHtNO  STATrON  INOC 
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DniLY  PRECIPITnilO 


STATION 


DflY   OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


CftST  CENTBftL  I 

ftPPLIMG  1  NW 
AUGUSTA  U)SO  AP 
bROGKLET  1  U 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

rCTTER 

MIDVILLE 

MIOVILLE  EXP  STB 
HILLEN  4  N 

MILLMAVEN-UBOE  2  SE 
MEWINGTOM  Z  ME 
STILLttORE 
SUAINSfiORO 
HABREMTON 

UAYME5B0R0  2  NE 


SOUTHWEST  0 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAIHBRIDGE 
BLAKEL Y 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBERT 

DAMSON 

DQNALSONVILLE   1  S 
FORT  GAINES 

LUMPKIM  2  SE 

nORGAN   I  W 

MORGAN  S  NU 

PLAINS  5W  GA  EXP  STA 

PRESTON 


TMOMASVILLE 


SE 


SOUTH  CENTRAL  I 

ABBEVILLE 
AOEL   2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  ESE 
FITZGERALD 
HOriERVILLE  3  WSU 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NH 
TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
BLACK6CARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 
OOCTOBTOWN   1  U5W 

FLEMING 
FOLKSTON  3  SW 
FOLHSTON  9  SW 
FOBT  STEUABT 
GLENNVILLE 

JESUP  8  S 
NAHUNTA 
NAMUNTA  3  S 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 


USDA  PL  GBON 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SUBRENCY  2  WNW 
WAYCROSS  t  NE 


.05  .08 

1 . 09   I . 42 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

hi 
O 

a 

«: 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

,        c  « 

NOHTMUEST 

□  1 

BILOTOONB  0«M  2 

MAX 

68 
28 

75 
45 

77 
47 

77 
53 

80 
51 

82 
49 

48 

87 

70 
48 

75 
41 

62 
36 

63 
39 

70 

32 

65 
37 

66 
53 

71 
57 

60 
28 

63 

33 

44 

34 

60 
36 

62 
48 

77 
53 

CHLHOUN   EXP  STHTION 

MAX 

68 
49 

73 
44 

74 
48 

77 
52 

77 
57 

81 
50 

80 
52 

82 
46 

83 
44 

84 
49 

75 
53 

76 
49 

70 
42 

65 
32 

70 
35 

69 
50 

56 
33 

61 
32 

70 
48 

70 
56 

69 

60 

60 
30 

64 

32 

63 
36 

47 

32 

60 
40 

61 
41 

74 

52 

76 
53 

76 
50 

77 
36 

70.6 
44. 8 

CnUTEHSVILLE 

MAX 

69 
44 

71 
44 

75 
52 

76 
52 

75 
58 

80 
49 

79 
49 

81 
45 

84 
45 

84 
44 

83 
63 

73 
49 

72 
41 

64 

30 

69 
42 

69 
42 

64 

22 

64 

31 

66 

52 

69 
57 

69 
45 

62 
28 

62 
43 

61 
38 

49 

32 

57 
36 

50 
47 

73 
56 

75 
52 

75 
48 

76 
37 

70.3 

CEDftRTOl^N 

MAX 
MIN 

72 
49 

74 
45 

76 
49 

77 
48 

80 
60 

84 

53 

82 
53 

86 
46 

86 
45 

86 
46 

80 
53 

77 
55 

67 
45 

68 
30 

71 
35 

67 
48 

65 
29 

67 
33 

68 
60 

72 
57 

72 
44 

63 
26 

62 
36 

62 
39 

48 

31 

56 
40 

62 
47 

75 
55 

76 
55 

76 
48 

63 
41 

72.0 
44.9 

OftLins  7  NE 

MAX 

66 
27 

71 
47 

71 
47 

73 
50 

76 
51 

79 
53 

80 
52 

81 
49 

84 

50 

85 
49 

86 
55 

73 
47 

74 
40 

60 
31 

64 

3  1 

70 
40 

57 
29 

55 
29 

67 
33 

67 
56 

72 
56 

62 
26 

61 
28 

60 
41 

60 
32 

45 

35 

56 
36 

61 
47 

74 

57 

78 
49 

71 
45 

68.  7 
42  .6 

D«LT3N 

MAX 

68 

65 

70 

73 

76 

71 

80 

81 

81 

84 

81 

73 

77 

62 

65 

69 

56 

52 

61 

68 

65 

62 

60 

65 

48 

47 

62 

60 

72 

76 

72 

67.5 

LB  FBYETTE 

MAX 
MIN 

56 
35 

70 
51 

7! 
47 

74 
47 

77 
51 

69 
51 

80 
52 

80 
46 

82 
43 

85 
45 

84 

52 

75 
53 

77 
43 

62 
27 

66 
28 

70 
39 

59 
34 

54 

30 

62 
37 

67 
56 

67 
56 

61 
26 

62 
28 

62 
36 

49 

32 

46 

32 

61 
40 

59 
49 

72 
62 

76 
36 

79 
37 

58.3 
41  .6 

HOME 

MAX 
MIN 

72 
42 

74 
41 

74 
45 

78 
47 

80 
57 

82 

50 

81 
48 

84 

50 

86 
44 

87 
48 

85 

52 

78 
50 

68 
43 

68 
30 

71 
34 

68 
49 

58 
30 

67 
34 

69 
47 

70 
67 

69 
49 

62 
27 

64 

38 

62 
38 

50 
32 

59 
39 

62 
47 

75 
55 

78 

53 

76 

53 

80 
42 

72.2 
44.2 

ROME   USO  BP 
X  X 

MAX 
MIN 

71 
45 

74 
43 

75 
48 

79 
47 

78 
60 

82 
51 

79 
50 

84 
45 

85 
45 

85 

50 

75 
54 

75 
5  I 

64 

42 

65 
3  1 

72 

36 

62 
39 

66 
33 

65 
33 

69 
48 

70 
58 

70 
39 

63 
30 

65 
38 

53 
39 

47 

32 

58 
40 

62 
48 

74 

56 

78 
54 

74 
54 

82 
44 

70.6 
44.6 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHBRETTB  5  SSU 

MAX 

65 
23 

70 
43 

72 
44 

72 
45 

75 
43 

78 
53 

80 
55 

81 
46 

81 
46 

83 
45 

84 
47 

70 
45 

74 
40 

59 
34 

61 
36 

68 
35 

59 
32 

52 
30 

66 
32 

65 
55 

74 

56 

60 
28 

60 
28 

57 
39 

53 
35 

43 

35 

59 
36 

61 
45 

74 

53 

76 
50 

70 
45 

67.6 

ATHENS  USa  BP 

MAX 

71 
44 

73 
47 

74 
48 

78 
48 

78 
56 

82 
57 

82 
56 

83 

50 

84 

62 

88 
56 

68 
50 

76 
46 

62 
40 

62 
34 

68 
35 

62 
36 

54 
31 

64 

3  1 

69 
52 

75 
59 

68 
37 

60 
30 

57 
40 

64 
43 

48 

35 

58 
36 

62 
43 

74 

55 

75 
55 

71 
49 

77 
50 

59.9 

ATLANTA  WSO  BP 

MAX 

72 
46 

71 
47 

73 
49 

76 
47 

79 
56 

79 

55 

80 
54 

82 
52 

84 

53 

85 
56 

76 
58 

77 
48 

67 
43 

62 
38 

69 
39 

61 
39 

55 
32 

67 
35 

66 
54 

74 

57 

70 
38 

61 
30 

60 
40 

53 
43 

43 

35 

55 
39 

60 
45 

73 
55 

78 
55 

72 
53 

79 
45 

69.3 
46 .  3 

BLArnSVILLE   EXP  STB 

MAX 

57 
21 

63 
40 

67 
44 

70 
47 

72 
48 

70 
5  1 

74 
48 

77 
41 

78 
39 

79 
39 

78 
43 

64 
43 

70 
38 

60 
30 

62 
31 

61 
32 

56 
29 

44 

25 

61 
26 

63 
55 

63 
55 

59 
24 

57 
22 

59 
40 

47 
3  1 

43 

32 

62 
41 

58 
46 

67 
43 

69 
42 

55 
39 

63.7 
36 . 2 

BLUE  RIOGE 

MAX 

62 
49 

67 
42 

70 
48 

74 
48 

69 

53 

75 
53 

78 

60 

81 
43 

81 
42 

83 

60 

82 
6  1 

72 
44 

64 
40 

63 
29 

65 
30 

60 
44 

49 

3  1 

58 
26 

61 
58 

67 
54 

62 
37 

62 
25 

64 
37 

56 
39 

58 
32 

62 
39 

64 
40 

69 
54 

72 
50 

74 
46 

78 
41 

67.8 
43 .9 

COMMERCE  ^  NNW 

MAX 

66 

71 
44 

73 
42 

73 
4] 

76 
50 

76 
52 

80 
49 

81 
48 

82 
49 

85 
40 

88 
45 

65 
43 

75 
35 

65 
30 

63 
31 

63 
42 

58 
31 

59 
35 

63 
35 

62 

74 

50 

60 

57 
35 

51 
35 

45 
38 

62 
44 

60 
49 

75 
49 

75 
5  1 

72 
46 

67.6 
41.6 

DBHLONEGB 

MAX 

61 
24 

68 
46 

70 
45 

69 
46 

74 
43 

72 
53 

75 
52 

78 

50 

80 
50 

81 
5  1 

84 
53 

62 
44 

71 

39 

61 
35 

60 
27 

64 
35 

57 
33 

49 

32 

60 
40 

63 
46 

68 
53 

60 
28 

57 
29 

58 
40 

55 
37 

41 
35 

66 
37 

59 
48 

7  1 
47 

72 
47 

58 
40 

65.6 
41.5 

GAINESVILLE 

MAX 

64 

36 

67 
44 

71 
46 

72 
44 

75 
54 

75 
56 

78 
52 

79 
48 

81 
47 

83 
5  1 

86 
5  1 

74 
46 

73 
42 

61 
36 

62 
33 

68 
40 

55 
33 

52 
33 

60 
39 

65 

56 

71 
5  1 

56 
27 

61 
36 

57 
40 

51 
36 

43 
36 

61 
40 

60 
62 

73 
50 

73 
47 

59 
5  1 

65.9 
43 . 5 

HELEN    1  ESE 

MAX 

68 
44 

71 
40 

70 
42 

74 

39 

72 
47 

76 
48 

82 
48 

84 
43 

85 
43 

83 
48 

80 
53 

75 
41 

72 
39 

61 
27 

64 
28 

63 
47 

49 

33 

60 
33 

53 
45 

68 
55 

66 
44 

56 
28 

58 
29 

58 
30 

53 
35 

66 
36 

65 
42 

71 
50 

71 
44 

72 
41 

76 
48 

68.6 
41.2 

JASPER    1  NNW 

MAX 
MIN 

67 
47 

70 
50 

70 
49 

73 
51 

73 
50 

76 
55 

77 
53 

79 
63 

80 
55 

82 
57 

78 
60 

7  1 
45 

65 
39 

61 
33 

65 
40 

63 
45 

48 

29 

58 
32 

65 
50 

67 
56 

65 
42 

59 
27 

59 
44 

56 
38 

46 

35 

53 
36 

59 
46 

70 
53 

72 
53 

70 
45 

75 
46 

67.2 
45.5 

U   OF   GA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

70 
44 

71 
48 

72 
49 

77 
47 

78 

53 

82 

55 

82 
54 

83 
50 

84 

51 

87 
58 

86 
59 

74 
44 

74 
41 

62 
35 

66 
33 

68 
51 

58 
30 

64 

32 

68 
51 

74 

60 

74 

52 

61 
29 

6  1 
38 

62 
41 

60 
34 

56 
36 

61 
43 

74 
54 

74 

55 

75 
52 

78 
47 

71  .5 
46.0 

WINDER   1  SSE 

a:           X  X 

MAX 
MIN 

71 
45 

72 
44 

72 
48 

77 
45 

77 
50 

SO 

81 
49 

83 

50 

84 

50 

87 
5S 

85 
56 

74 
4 1 

74 
40 

61 
35 

68 
32 

66 
49 

55 
3 1 

64 

30 

66 
46 

73 
57 

74 

50 

59 
25 

58 
37 

61 
4] 

59 
37 

58 
35 

61 
41 

74 
54 

74 

52 

72 
42 

78 
45 

70.9 
44.  1 

NORTHEAST 

03 

CLATTON    1  SSW 

MAX 
MIN 

65 

71 

69 

74 

70 

75 

81 

82 

81 

82 

80 

72 
42 

70 
37 

60 
28 

62 
27 

61 
47 

48 
3  J 

53 
27 

61 
i42 

70 
44 

66 
46 

57 
23 

57 
29 

59 
37 

55 
33 

69 
33 

68 
40 

70 
45 

70 
39 

69 
42 

74 

49 

68.  I 

39 . 5 

CORNEL  IB 

MBX 
MIN 

69 

69 

69 

73 

72 

76 

79 

82 

82 

85 

83 
56 

70 

70 
38 

60 
32 

64 
30 

63 
48 

55 
3  1 

63 
28 

63 
44 

68 
56 

68 
46 

55 

25 

55 
35 

61 
34 

55 
33 

62 
34 

59 
44 

71 
50 

71 
46 

70 
44 

77 
44 

68.4 
42 .  7 

ELBERTON   2  N 

MAX 
MIN 

74 
40 

75 
40 

75 
41 

80 
39 

78 
48 

82 
52 

84 

55 

85 
45 

85 
46 

89 
49 

87 
57 

75 
44 

76 
39 

64 

29 

69 
28 

69 
51 

60 
32 

66 
27 

72 
40 

76 
58 

72 
49 

62 
28 

60 
32 

71 
36 

59 
35 

63 
33 

54 
40 

76 
55 

75 
50 

75 
45 

80 
41 

73.5 
42.0 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

75 
45 

73 
48 

74 

50 

78 
48 

78 
52 

81 
56 

85 

59 

85 
59 

87 
58 

91 
55 

78 
55 

78 
45 

75 
40 

62 
35 

69 
35 

62 
52 

60 
31 

67 
35 

7C 
45 

75 
59 

74 

47 

64 

32 

60 
36 

70 
34 

55 
34 

62 
36 

62 
45 

77 
53 

75 
54 

78 
45 

80 

50 

72.9 
46  .  1 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

73 
48 

72 
46 

73 
51 

76 
49 

77 
52 

80 
54 

85 
57 

87 
57 

86 
52 

88 
52 

83 
57 

74 
46 

73 
40 

62 
39 

67 
33 

65 
54 

54 

33 

67 
34 

66 
47 

74 

57 

71 
44 

58 
29 

56 
37 

63 
45 

60 
35 

64 

36 

62 
43 

75 
52 

74 
43 

73 
48 

»9 
51 

71  .5 
45.8 

WASHINGTON 

Z               X  X 

MAX 
MIH 

65 

72 

74 

77 

79 

80 

81 

83 

85 

85 

87 

63 

76 

61 

63 

70 

66 

66 

68 

73 

78 

66 
30 

76 

30 

57 
40 

70 

41 

33 

59 
34 

64 

75 

75 

74 

35 

71.3 
40.8 

WEST  CENTRAL 

0* 

BUENA  VISTB 

MAX 
MIN 

CBRROLLTON 

MAX 
MIN 

72 
37 

72 
43 

73 
50 

76 
45 

79 
58 

80 
50 

80 
49 

83 
44 

85 
45 

86 

50 

64 

65 

80 
51 

73 
42 

66 
33 

69 
33 

68 
51 

56 
31 

68 
32 

67 
42 

7f» 
48 

74 

53 
29 

62 
36 

61 

40 

49 

33 

55 
38 

61 
45 

•3 

53 

78 

52 

78 
49 

81 
36 

43.  7 

coiureus  WSO  bp 

MBX 
MIN 

75 
39 

75 
44 

77 
55 

78 
45 

82 
54 

81 
55 

80 
51 

83 
49 

86 
54 

89 
56 

85 
66 

81 
61 

62 
46 

67 
40 

71 
43 

68 
49 

61 
36 

74 

37 

72 
56 

77 
61 

74 
43 

64 

33 

72 
45 

65 
48 

51 
40 

52 
42 

60 
49 

75 
59 

80 
59 

78 
53 

86 
46 

73.5 
49.0 

EXP£RI^eNT 

MAX 
MIN 

66 
48 

73 
48 

71 
52 

75 
51 

78 
57 

80 
58 

79 
58 

80 
54 

84 

59 

84 

58 

87 

65 

73 
50 

78 
41 

61 
39 

65 
46 

68 
51 

62 
32 

56 
34 

70 
54 

65 
56 

76 
50 

63 
30 

64 
38 

64 
46 

56 
36 

48 

38 

55 
43 

50 
47 

74 

55 

78 

52 

73 
4fc 

69.9 
48.4 
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DRILY  TEMPERRTURES 


STATION 

Oflr  OF  MONTH 

CE 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 

GREENVILLE  2  mu 

MAX 
MIN 

Lfi  GHBNGE 

MAX 
MIN 

7S 
41 

72 
42 

77 
48 

79 
46 

82 
55 

82 
55 

81 
52 

85 
46 

85 
49 

87 
51 

88 
56 

80 
57 

54 
40 

67 
30 

72 
36 

71 
57 

61 
33 

74 

32 

72 
51 

76 
51 

75 
48 

63 
31 

69 
38 

68 
44 

68 
37 

51 
40 

60 
48 

71 
56 

72 
58 

79 
55 

83 
42 

73.8 

MflBSHflLLVILLE 

MAX 
MIN 

75 
10 

75 
46 

73 
51 

79 
47 

83 
52 

81 
53 

84 
54 

86 
54 

87 
50 

91 
59 

85 
58 

80 
58 

78 
45 

65 
38 

72 
42 

71 
58 

66 
38 

75 
35 

74 
63 

81 

69 

79 
56 

63 
33 

71 
45 

76 
48 

60 
40 

52 
38 

62 
44 

77 
50 

91 
59 

81 
59 

95 
50 

76.7 

NEWMAN 

MAX 
MIN 

SUNNYSIDE 

MAX 
MIN 

72 
46 

72 
48 

75 
52 

77 
48 

80 
56 

80 
53 

81 
57 

84 

51 

84 

55 

87 
58 

80 
62 

78 
48 

72 
39 

64 

36 

69 
36 

62 
48 

56 
32 

70 
35 

65 
57 

75 
57 

70 
57 

61 

30 

65 
40 

67 
44 

52 
37 

54 

37 

59 
45 

73 
55 

78 
59 

73 
51 

71.2 

TflLB0TT3N    1  NE 

MAX 
MIN 

77 
40 

70 
42 

80 
54 

83 
40 

86 
56 

84 

50 

84 
49 

88 
49 

89 
53 

92 
56 

86 

57 

83 
55 

77 
47 

69 
30 

73 
33 

70 
60 

63 
35 

76 
31 

74 

53 

81 
61 

81 

50 

66 
32 

71 
38 

69 
43 

61 
38 

68 
39 

63 
49 

77 
56 

82 
57 

78 

60 

95 
49 

76.9 

TflLLflPBBSn   2  N 

MAX 
MIN 

37 

39 

49 

49 

60 

56 

49 

44 

43 

42 

51 

55 

42 

30 

33 

49 

30 

30 

49 

56 

42 

28 

35 

39 

32 

39 

46 

55 

52 

49 

41 

72.  1 
43.6 

THOnftSTON   2  S 

MAX 
MIN 

76 

73 

78 

79 

83 

81 

84 

87 

83 

86 

85 

80 

76 

70 

73 

71 

69 

74 

72 

78 

76 

65 

67 

67 

60 

56 

60 

77 

80 

78 

76 

74. e 

45.7 

WEST  POINT 

X            :t  X 

MAX 
MIN 

70 

75 
34 

76 
42 

74 

52 

78 
48 

82 
50 

82 
52 

82 
48 

87 
47 

86 

52 

88 

60 

86 
62 

84 

54 

72 
34 

76 
34 

73 
39 

65 
33 

62 
35 

75 
65 

68 

65 

80 
60 

60 
30 

66 
31 

73 
43 

60 
38 

49 
38 

52 
40 

60 
49 

70 
55 

65 
48 

90 
45 

73.4 
45.4 

CENTRfiL  05 

niLEY 

MAX 
MIN 

COVINGTON 

MAX 
MIN 

74 
42 

73 
47 

76 
48 

79 
46 

80 
50 

83 
54 

83 
54 

84 
49 

85 
50 

87 
54 

76 
62 

77 
44 

70 
42 

65 
37 

72 
37 

66 
50 

54 
34 

69 
32 

67 
53 

77 
57 

74 

52 

64 
31 

60 
41 

60 
40 

56 
37 

55 
38 

62 
43 

76 
55 

78 
55 

74 

54 

80 
47 

72.  1 

DUBLIN   3  S 

MAX 
MIN 

66 
29 

74 
45 

75 
45 

78 
47 

81 
46 

82 
48 

81 
61 

85 
50 

86 
5  1 

88 
53 

92 
58 

82 
52 

78 
45 

66 
35 

69 
37 

74 
38 

71 
35 

60 
32 

73 
34 

75 
55 

80 
61 

74 
34 

68 
36 

73 
46 

79 
43 

46 

38 

55 
40 

68 
46 

73 
56 

81 
61 

78 
46 

74.5 

EASTMAN    1  W 

MAX 
MIN 

68 
29 

74 
46 

74 

50 

76 
47 

80 
46 

80 
51 

SO 
54 

83 
51 

86 
52 

87 
60 

89 
59 

87 
56 

80 
46 

64 

36 

67 
37 

75 
44 

69 
38 

60 
36 

72 
37 

76 
52 

80 
58 

74 

36 

72 
37 

73 
37 

79 
41 

48 

39 

48 

39 

65 
48 

76 
59 

90 
59 

77 
52 

74.2 

FORSYTH    1  S 

MAX 
MIN 

75 
41 

74 
46 

78 
50 

79 
44 

82 
57 

81 
53 

83 
55 

85 

50 

84 
48 

88 
53 

91 
55 

79 
50 

77 
43 

65 
34 

72 
34 

65 
57 

60 
33 

73 

72 

79 
60 

78 
53 

64 

32 

67 
42 

65 
42 

58 
39 

56 
38 

64 
47 

77 
49 

79 
49 

79 
52 

83 
52 

74.6 

HAWKINSVILLE 

MAX 
MIN 

69 
26 

75 
41 

75 
47 

77 
45 

80 
45 

82 
47 

81 
50 

85 
48 

89 
48 

92 
65 

92 
59 

85 
60 

83 
46 

67 
36 

70 
36 

74 
42 

72 
38 

63 
34 

75 
34 

76 
60 

79 
60 

74 

33 

72 
34 

78 
49 

82 
43 

59 
40 

51 
40 

68 
47 

77 
57 

83 
50 

81 

50 

76.3 

IHWINTON  WNW 

MAX 
MIN 

80 
43 

76 
45 

81 

52 

87 
54 

83 
47 

82 
55 

83 
57 

85 
54 

90 
55 

89 
59 

86 
63 

85 
52 

79 
45 

70 
36 

71 
41 

66 
59 

64 
31 

73 
33 

70 
55 

80 
60 

80 
45 

65 
33 

72 
39 

68 
46 

62 
39 

55 
38 

70 
43 

78 
49 

74 
47 

79 
50 

80 
48 

76.2 

MACON   W50  AP 

MAX 
MIN 

76 
43 

74 
48 

76 
52 

80 
49 

83 
53 

81 

55 

83 
54 

87 
50 

88 
54 

90 
55 

81 

60 

81 
55 

65 
46 

67 
36 

72 
40 

69 
46 

59 
3  7 

72 
36 

72 
54 

81 
61 

71 
43 

65 
35 

71 
45 

73 
47 

50 
41 

55 
40 

63 
45 

77 
57 

81 
63 

77 
60 

94 

51 

74.3 

MILLEDGEVILLE 

MAX 
MIN 

67 
24 

77 
46 

76 
47 

78 
45 

80 
45 

82 
51 

82 
52 

85 
48 

87 
47 

87 
53 

90 
64 

75 
49 

82 
45 

63 
35 

66 
33 

72 
32 

67 
35 

58 
31 

73 
33 

72 
58 

80 
60 

72 
33 

64 
33 

64 
45 

73 
41 

43 
38 

57 
38 

66 
43 

78 
56 

81 
60 

77 
48 

73.4 

MONTICELLO 

MAX 
MIM 

35 

49 

50 

52 

53 

57 

55 

57 

59 

62 

60 

49 

45 

36 

38 

40 

3? 

33 

39 

58 

ei 

22 

33 

44 

40 

38 

39 

50 

57 

56 

50 

71.7 
47.  I 

SANDERSVILLE 

MAX 
MIN 

74 

73 

77 

79 

83 

80 

84 

86 

87 

90 

85 

79 

79 

62 

69 

67 

62 

70 

72 

79 

78 

62 

64 

75 

69 

58 

66 

75 

79 

79 

82 

75.0 
48.5 

SILOfiM 

MAX 
MIN 

68 
43 

75 
49 

76 
50 

78 
49 

81 
56 

82 
55 

84 

55 

85 
55 

85 
54 

89 
57 

84 

60 

79 
44 

75 
42 

64 
35 

71 
36 

65 
55 

56 
31 

72 
32 

72 
54 

80 
58 

70 
53 

62 
29 

61 
40 

70 
42 

59 
35 

58 
36 

64 
43 

76 
54 

77 
57 

75 
45 

79 
50 

73.3 
46.9 

EAST  CENTRAL  06 

APPL ING    1  NW 

MAX 
MIN 

66 
34 

74 

50 

74 

52 

78 
47 

79 
52 

82 
57 

80 
56 

84 
52 

85 
54 

86 
55 

81 
60 

66 
45 

76 
42 

62 
32 

63 
29 

70 
38 

67 
34 

56 
32 

68 
40 

76 
57 

78 
54 

70 
31 

62 
36 

61 
41 

74 
36 

42 
36 

60 
40 

67 
49 

77 
56 

77 
49 

74 
48 

71.4 

AUGUSTA   W50  AP 

MAX 
MIN 

74 
41 

75 
48 

77 
46 

78 
46 

82 
46 

79 
50 

83 

50 

84 
49 

85 
48 

88 
52 

70 
52 

74 
50 

61 
37 

62 
34 

69 
31 

68 
46 

58 
36 

67 
31 

77 
49 

79 
59 

72 
46 

62 
34 

61 
39 

76 
44 

56 
39 

58 
36 

67 
41 

76 
52 

77 
53 

75 
50 

90 
51 

72.6 

BROOKLET    1  W 

MAX 
MIN 

74 
40 

73 
48 

78 
47 

79 
51 

82 
51 

81 
52 

83 
51 

85 
62 

86 
52 

90 
59 

85 
63 

78 
58 

73 
48 

63 
37 

70 
39 

72 
56 

65 
37 

70 
36 

81 
54 

83 

60 

80 
59 

75 
39 

65 
50 

80 
52 

70 
39 

53 
38 

73 
47 

75 
58 

79 
63 

79 
54 

93 

52 

76.2 

LOUISVILLE, 3  S 

MAX 
MIN 

75 
44 

79 
43 

77 
51 

78 
55 

82 
56 

82 
55 

84 
54 

86 
62 

86 
53 

90 
56 

86 

55 

85 
56 

87 
45 

63 
35 

70 
34 

74 

56 

72 
38 

71 
34 

74 
56 

81 

60 

79 
59 

69 
35 

67 
44 

77 
51 

74 

39 

65 
37 

68 
44 

76 
54 

79 
62 

77 
63 

82 
54 

76.9 

METTER 

MAX 
MIN 

77 
42 

75 
49 

79 
49 

82 
49 

83 
51 

82 
54 

85 
52 

88 
54 

88 
52 

92 
56 

89 
50 

80 
55 

78 
47 

64 

37 

70 
42 

75 
45 

70 
40 

73 
33 

80 
49 

85 
60 

84 

50 

76 
37 

76 
41 

84 

51 

83 
38 

52 
39 

72 
46 

77 
57 

81 
61 

91 
54 

94 

52 

79.9 

MIDVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
48 

74 

50 

79 
51 

79 
52 

83 

87 

90 

88 

79 

70 

70 
40 

72 
42 

70 

7  1 
61 

77 
36 

36 

37 

76 
43 

79 
54 

77 
61 

72 

60 

55 

MILLEN   4  N 

MAX 
MIN 

NEWINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

73 
43 

74 
47 

78 
47 

78 
56 

83 

58 

83 
55 

84 

56 

87 

53 

89 
53 

91 
62 

85 
61 

Bl 
59 

74 
44 

63 
37 

7  1 
35 

73 
51 

62 
41 

71 

36 

76 
54 

82 

62 

76 
62 

71 

39 

70 
45 

81 

59 

70 
42 

55 

39 

74 
48 

79 

59 

80 
53 

77 

59 

84 

55 

76.6 

SwniNSBORO 

MAX 
MIN 

42 

50 

49 

8 1 
51 

8 1 
52 

82 
54 

84 
49 

59 

89 
54 

90 
56 

84 

56 

78 
56 

76 
42 

63 
35 

7  1 
40 

73 

57 

66 
36 

72 
36 

60 
53 

83 
59 

76 
57 

73 
37 

50 

60 
52 

42 

56 
42 

69 
45 

79 
56 

8  1 
64 

79 
62 

83 

50 

77. 2 
49.9 

UARRENTON 

MAX 
MIN 

66 

74 

77 

79 

80 

84 

82 

86 

88 

87 

89 
52 

72 

79 

66 

67 

74 
38 

74 

59 

71 

73 

80 
62 

69 

6r, 
36 

62 
43 

74 
40 

42 

35 

61 
36 

75 
45 

7B 

62 

79 
5  I 

79 
52 

74.0 
44.8 

WAYNESBORO  2  NE 

XXX 

MAX 
MIN 

69 
29 

78 
46 

78 
53 

80 
51 

80 
50 

84 

50 

83 
57 

85 
55 

88 
53 

88 

57 

91 
57 

67 
52 

80 
47 

67 
38 

67 
37 

71 
37 

67 
35 

57 
36 

72 
36 

78 
57 

82 
62 

75 
39 

53 
36 

65 

50 

82 
38 

52 
42 

60 
42 

78 
44 

76 
59 

ID 
42 

79 

60 

74.9 
46  .5 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

MAX 
MIN 

68 
30 

73 
40 

73 
45 

76 
49 

80 
48 

81 

50 

80 
51 

82 
50 

85 
53 

87 

89 
57 

87 
59 

83 
50 

66 
40 

69 
42 

72 
50 

74 
40 

62 
39 

76 
40 

75 
52 

85 

52 

74 

40 

65 
40 

71 
53 

90 
44 

52 
43 

52 
43 

65 
50 

67 
59 

83 
62 

»9 
^2 

74.5 
47.4 

SEE  REfERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBIION  INDEX 
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□niLY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 

BhCRICUS   1  EKE 

MAX 
MIN 

74 
43 

74 
42 

74 
64 

80 
63 

80 
52 

81 
57 

82 
54 

84 
53 

86 
69 

90 
60 

85 
63 

82 
62 

78 
45 

66 
37 

73 
42 

69 
57 

63 
36 

73 
37 

73 
61 

83 
68 

76 
58 

62 
34 

72 
47 

75 
63 

66 
40 

49 
40 

60 
46 

73 
67 

81 

67 

79 
66 

74.8 

50.  1 

fiAineaioGE 

MAX 
MIN 

76 
37 

77 
42 

82 
42 

84 
46 

84 

50 

83 
56 

86 
46 

85 
51 

89 
62 

91 
55 

89 

56 

86 
62 

83 
60 

72 
41 

74 
49 

76 
61 

75 
40 

79 
35 

77 
47 

87 
64 

82 
64 

75 
44 

74 
49 

84 

61 

77 
44 

52 
46 

60 
48 

74 

69 

«e 

67 

SI 
62 

90 

52 

79.0 
50.0 

BLBKELV 

MAX 
MIN 

68 
30 

73 
45 

76 
49 

78 
47 

SO 
47 

80 
63 

81 
66 

83 
54 

85 
54 

86 
56 

90 
59 

87 
69 

83 
48 

70 
43 

70 
42 

73 
42 

75 
39 

62 
39 

76 
39 

72 
54 

84 

61 

72 
39 

66 
39 

76 
49 

79 
41 

53 
41 

49 
44 

59 
49 

72 
58 

84 

67 

79 

60 

74.8 
47  .8 

cnniLLB 

MAX 
MIN 

72 
38 

77 
48 

76 
46 

81 
48 

80 
48 

80 
66 

83 
52 

85 
50 

86 
55 

90 
66 

89 

66 

63 
69 

78 
47 

70 
42 

73 
42 

74 

61 

79 
42 

76 
33 

77 
49 

86 
59 

77 
61 

63 
41 

70 
50 

82 

62 

75 
44 

61 
45 

65 

50 

71 
68 

85 

66 

82 
62 

88 
49 

77.6 
SO.  1 

cououiTT  2  e 

MAX 
MIN 

69 
35 

72 
40 

76 
50 

78 
47 

SO 
60 

82 
65 

81 
52 

83 
53 

86 
54 

88 

67 

87 
67 

88 

68 

86 
50 

69 
42 

73 
44 

74 

60 

77 
38 

66 
37 

79 
39 

76 
55 

86 
62 

76 
41 

73 
39 

77 
40 

82 
41 

69 
44 

60 
46 

61 
58 

75 
60 

86 

59 

83 

SO 

76.9 
46.6 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

74 
42 

76 
47 

76 
53 

80 
45 

79 
54 

82 
68 

83 
57 

85 

60 

86 
68 

89 

62 

87 
63 

86 
63 

83 
47 

67 
40 

73 
44 

78 
58 

65 
44 

77 
37 

77 
54 

S3 

59 

83 
54 

64 

35 

76 
47 

76 
48 

74 

39 

60 
41 

62 
46 

70 
57 

84 

58 

86 

55 

S6 
49 

77.2 
SO.  s 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

73 
44 

76 
49 

76 
53 

80 
50 

79 
55 

82 
59 

83 
68 

85 
62 

66 
67 

88 

62 

86 
62 

87 
63 

81 
48 

69 
40 

71 
46 

72 
58 

71 
40 

76 
40 

74 

52 

86 
58 

80 
57 

66 
35 

76 
49 

75 
53 

66 
40 

61 
43 

58 
48 

70 
57 

84 

57 

86 
58 

85 
52 

76.6 

LUMPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

75 
32 

75 
36 

76 
50 

80 
38 

81 
52 

83 
61 

84 
47 

85 
41 

87 
47 

88 

50 

88 
55 

86 
58 

82 
41 

68 
31 

72 
36 

72 
63 

68 
33 

76 

30 

76 
48 

84 

51 

83 
53 

65 
30 

76 
39 

76 
43 

62 
37 

49 

39 

60 
45 

74 

53 

76 
52 

78 
60 

80 

76.2 
44.3 

MORGAN    1  N 

MAX 
MIN 

PLAINS  SU  GA  EXP  STA 

MAX 
MIN 

66 

73 

74 

73 

79 

78 

81 

82 

84 

86 

89 

86 

82 

66 

67 

72 

70 

61 

76 

74 

82 

67 

62 

72 

76 

49 

49 

63 

73 

81 

77 

73.2 
46.6 

THOMASVILLE   1  SE 

MAX 
MIN 

74 

35 

75 
41 

79 
62 

79 
43 

83 
46 

80 
51 

86 
48 

86 
47 

87 
62 

90 
60 

89 
60 

86 
58 

84 
48 

78 
38 

74 
47 

76 
58 

76 
43 

78 
35 

86 
49 

85 
63 

80 
63 

75 
44 

70 
52 

85 
55 

81 
44 

66 
44 

71 
49 

77 
68 

86 

70 

86 
63 

87 

62 

80.0 
SO. 5 

SOUTH  CENTRAL  OB 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

72 
39 

75 
45 

77 
54 

80 
52 

81 
46 

79 
60 

81 

50 

86 
50 

86 
54 

89 
58 

86 
57 

83 
69 

79 
49 

69 
38 

70 
46 

74 

69 

71 
41 

69 
34 

74 
48 

76 
60 

80 
64 

71 

77 
66 

84 

66 

79 
42 

46 

69 
48 

69 
69 

82 
58 

76 
66 

84 

68 

77.6 
60.3 

ASHBURN   3  ENE 

MAX 
MIN 

66 
36 

71 
48 

72 
52 

76 
60 

78 
49 

78 
62 

78 
53 

80 
51 

84 

56 

84 

62 

87 
63 

86 
62 

82 
47 

65 
39 

64 
43 

70 
46 

70 
39 

66 
39 

72 
47 

74 

62 

83 
61 

73 
39 

64 
39 

68 
62 

80 
44 

44 

50 
41 

67 
49 

68 

56 

80 
69 

73 
63 

73.6 
49.  1 

CORDELE 

MAX 
MIN 

73 
40 

73 
48 

76 
51 

80 
48 

80 
50 

30 
66 

82 
60 

86 
49 

83 
64 

90 
66 

90 
66 

87 
63 

83 
48 

68 
37 

73 
42 

73 
59 

70 
38 

75 
36 

77 
46 

83 
60 

84 

69 

65 
37 

71 
46 

80 
61 

77 
41 

48 
40 

65 
46 

73 
56 

82 
68 

82 
62 

84 
49 

77.2 
49.  1 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 
MIN 

70 
28 

75 
38 

76 
46 

78 
46 

81 
46 

82 
46 

82 
49 

84 
49 

06 
50 

88 
64 

90 
66 

88 
67 

82 
49 

64 

37 

66 
37 

70 
46 

75 
40 

58 

36 

74 

36 

79 
62 

85 
59 

77 
41 

64 
41 

62 
49 

83 

62 

53 
40 

51 
42 

68 
60 

67 
58 

82 
61 

76 
60 

74.7 
46.0 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

74 
48 

74 

52 

75 
52 

80 

52 

80 
52 

79 
57 

82 
66 

86 
64 

88 

59 

89 
64 

88 
64 

85 
62 

81 
49 

67 
40 

71 
46 

74 
56 

74 

39 

74 
40 

75 
62 

83 
59 

83 
61 

70 
39 

69 
50 

82 
67 

80 
40 

49 
41 

67 
46 

70 
67 

82 
60 

82 
64 

84 

56 

77.3 
62 . 3 

HOMERVILLE   3  WSU 

MAX 
MIN 

74 
34 

74 
38 

78 
45 

81 
46 

82 
46 

84 
48 

83 
48 

86 
61 

88 
63 

89 
68 

88 
67 

82 
63 

70 
61 

66 
38 

73 
46 

76 
68 

70 
44 

74 
34 

79 
46 

85 
60 

79 
62 

76 
46 

70 
62 

64 
64 

72 
42 

50 
43 

72 
49 

72 
61 

82 
66 

82 
66 

87 
49 

77.7 
49.7 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

69 
32 

74 
44 

77 
45 

77 
45 

81 
47 

81 
47 

80 
48 

83 
49 

86 
49 

86 

65 

89 

56 

85 
55 

80 
49 

64 

36 

66 
36 

71 
44 

74 
41 

60 
36 

74 

38 

79 
49 

84 

66 

77 
40 

67 
42 

69 
63 

82 
48 

49 
41 

50 
41 

65 

60 

73 
68 

82 
62 

78 
61 

74.6 
46.8 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 
MIN 

73 
39 

73 
45 

79 
51 

81 
47 

82 
46 

80 
55 

83 
50 

86 
53 

87 
66 

89 
61 

89 
61 

86 
68 

77 
49 

72 
37 

72 
46 

76 
60 

71 
39 

76 
38 

79 
48 

85 

68 

77 
61 

78 
40 

62 
41 

64 
49 

79 
41 

60 
42 

70 
48 

70 
62 

84 
64 

81 

62 

87 

62 

78.0 
49.9 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 
MIN 

73 
35 

72 
43 

77 
50 

80 
48 

81 
49 

80 
64 

82 
49 

85 
49 

87 
63 

88 
58 

87 
66 

84 

66 

81 

QUITMAN   2  NW 

MAX 
MIN 

34 

40 

41 

44 

46 

46 

46 

48 

62 

66 

68 

68 

61 

40 

42 

46 

43 

36 

42 

62 

62 

46 

46 

64 

48 

44 

46 

64 

62 

64 

64 

48.6 

TIFTON  EXP  STATIPN 

MAX 
MIN 

68 

74 

71 

76 

79 

80 

78 

81 

86 

86 

89 

87 

80 

68 

68 

71 

74 

61 

74 

77 

83 

77 

55 

69 

82 

49 

60 

68 

69 

82 

78 

74.  1 
47.9 

VALOOSTA  3  E 

XXX 

MAX 
MIN 

73 
37 

74 
42 

81 
48 

81 
46 

80 
48 

83 
64 

83 
51 

86 
51 

83 
54 

86 
56 

85 
58 

86 
56 

77 
52 

66 
38 

73 
45 

74 

56 

74 
44 

72 
38 

72 
45 

81 

60 

74 

62 

71 
42 

66 
48 

78 
63 

78 
39 

47 
42 

70 
47 

70 
57 

82 
59 

82 
55 

82 
50 

76.4 
49.2 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

74 

37 

72 
43 

78 
48 

80 
49 

81 

60 

82 
53 

84 

60 

86 
61 

88 

63 

88 
67 

86 

67 

80 
67 

74 
49 

66 
41 

69 
45 

74 

61 

67 
42 

75 
35 

78 
49 

84 

63 

75 
63 

66 
43 

69 
61 

84 

68 

72 
42 

48 
43 

71 
48 

68 
60 

82 
61 

78 
65 

85 
62 

76.2 
60.6 

BLACKBEARO  ISLAND 

MAX 
MIN 

65 

74 
44 

72 
47 

68 
49 

75 
56 

78 
52 

78 
66 

79 
66 

89 
58 

77 
63 

83 
50 

65 
46 

64 

70 
57 

75 
45 

61 

37 

73 
43 

76 
60 

86 
64 

79 
47 

66 
47 

63 
54 

67 
59 

82 
62 

80 
66 

73.0 
62.0 

BRUNSUICK 

MAX 
MIN 

77 
45 

77 
47 

77 
48 

75 
62 

78 
49 

83 
63 

83 
67 

84 

66 

88 
60 

91 
61 

90 
63 

89 
61 

81 

50 

62 
41 

70 
47 

68 
54 

78 
44 

82 
40 

83 
47 

87 
61 

87 

66 

81 
47 

76 
67 

82 
69 

81 
44 

46 

50 

78 

80.3 
SI  . 6 

BRUNSWICK   FAA  AP 

MAX 

MIN 

74 
47 

72 
49 

72 
49 

73 
66 

78 
67 

76 
68 

79 
59 

84 

58 

84 

62 

88 

62 

78 
66 

82 
64 

68 
48 

60 
54 

67 
57 

77 
60 

61 
47 

69 
40 

77 
54 

86 
62 

81 
63 

63 
48 

76 
60 

79 
60 

68 
45 

63 
48 

64 
49 

70 
60 

83 
63 

81 
64 

87 

65 

74.6 

55 . 6 

FLEMING 

MAX 
MIN 

74 

37 

76 
39 

79 
41 

79 
50 

80 
50 

82 
49 

83 
60 

86 
49 

37 
66 

90 
55 

89 
62 

82 
60 

81 
49 

64 
34 

70 
36 

73 
61 

71 
41 

71 
31 

83 
46 

66 
62 

83 
63 

76 
43 

71 
49 

84 

55 

82 
40 

52 
40 

65 
48 

71 
67 

81 

60 

80 
61 

86 
46 

77.8 
46 . 6 

FOLKSTON  9  SW 

MAX 
MIN 

75 
39 

77 
41 

82 
44 

81 
63 

81 
64 

86 
56 

84 

55 

89 

60 

89 
58 

90 
69 

92 
62 

82 
54 

81 
63 

66 
44 

72 
38 

78 
64 

75 
39 

75 
36 

61 
47 

85 
68 

82 
66 

76 
42 

74 

61 

85 
69 

83 
44 

63 
43 

75 
61 

76 
61 

86 
65 

85 
66 

89 
49 

80.0 
60.9 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

76 
41 

76 
44 

80 
45 

80 
52 

83 
53 

84 
63 

84 

62 

87 
63 

89 
56 

91 
60 

88 
62 

84 

60 

76 
48 

60 
38 

69 
41 

75 
54 

68 
42 

73 
36 

83 
61 

88 
64 

84 

62 

78 
43 

72 
51 

86 
64 

83 
40 

60 
40 

68 
42 

73 
58 

83 
62 

S3 
64 

86 

53 

78.6 
50 .  7 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

75 
40 

75 
47 

77 
49 

82 
63 

83 
63 

83 
56 

84 

53 

88 
65 

89 

60 

89 

67 

91 
63 

82 
69 

76 
48 

67 
38 

72 
43 

75 
66 

72 
40 

74 

36 

82 
51 

85 
62 

82 
62 

78 
41 

68 

51 

85 
55 

83 
45 

54 
40 

72 
46 

74 

68 

no 

63 

81 

65 

S3 
68 

78.7 

61.3 

JESUP  e  S 

MAX 
MIN 

74 
34 

76 
39 

80 
43 

83 

50 

82 
49 

85 
48 

85 
48 

88 
49 

88 
52 

91 
54 

89 
68 

82 
56 

74 
48 

64 

33 

69 
38 

74 

56 

70 
41 

73 
33 

82 
48 

86 

61 

86 
62 

78 
40 

71 
60 

85 
64 

82 
40 

47 
41 

72 
46 

72 
58 

80 

62 

81 
69 

S6 

62 

78. 6 
46 . 8 

NAMUNTA 

MAX 
MIN 

74 

36 

75 
39 

80 
41 

81 
48 

81 
47 

83 
48 

84 

60 

86 

50 

87 
53 

89 

60 

89 
57 

84 

62 

70 
50 

78 

41 

71 
39 

76 
68 

76 
44 

73 
36 

74 

40 

85 
62 

85 
62 

79 
46 

70 
61 

85 
61 

82 
40 

60 
44 

72 
48 

72 
69 

64 
64 

83 
66 

86 

52 

79.  1 
49.4 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

69 
42 

71 
46 

75 
60 

74 

61 

81 

66 

81 
68 

81 
65 

83 

56 

84 

60 

87 
58 

87 
68 

82 
58 

77 
49 

60 
43 

68 
43 

76 
61 

76 
44 

71 
37 

78 
61 

86 

60 

84 

63 

79 
46 

71 
66 

77 
67 

71 
43 

66 
45 

62 
48 

67 
63 

80 
67 

80 
62 

79 
67 

75.9 
62.3 

SAVANNAH   USOA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

72 
32 

76 
46 

78 
44 

78 
50 

83 

50 

86 
49 

85 
53 

87 
62 

81 

69 

79 
46 

64 

35 

68 
3b 

73 

69 
42 

71 
34 

83 
48 

86 
53 

86 
53 

83 
42 

73 

67 

86 

65 

82 
42 

68 
38 

64 
46 

74 

66 

78 
68 

79 

66 

A3 

61 

7J.6 
48.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STRtlON  INDEI 
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DAILY  TEMPERRTURES 


STATION 


SftVftNNflH  uso  np 


SAVANNAH  BEACH 


SURRENCY  2  UNUl 


WAYCROSS   4  NE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DOT  OF  MONTH 


7'»  74  79 
44     49  48 


71      77  75 


78  82  83 
66     56  56 


46     55  55 


56     55  59 


76     61  88 


83  86  88 
48     51  50 


10 


12 


62     64  61 


62     5B  60 


90  88  86 
53      57  55 


88  91  90 
50     52  58 


13 


15 


79  65  65 
45     47  52 


75  68  70 
47     35  3B 


80  63  66 
54     36  39 


16 


18 


76  66  67 
59     42  45 


76  74  73 
50     40  33 


76  70  61 
45     42  32 


19   20  21 


53     62  57 


52     59  61 


82  65  84 
47     60  60 


72  80  B7 
32     50  62 


22   23  24 


43     55  65 


40      47  54 


78  65  73 
46      46  54 


25   26  27   28  29 


62  52  58 
39     40  50 


70     57  63 


39      40  45 


85  59  60 
58      41  43 


30  3! 


75     81  79 
57     62     64  65 


70  81  83  85 
55     69     54  57 


57     60  59 


72  67  84  80 
60     55     55  61 


75.6 
51  .8 


74.9 
52.4 


76.3 
47.3 


SEE  HEFI 


EBENCE  NOTES  fOLLOHINO  STSTION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEOROIA 

MARCH  1S74 


r 

D«T  OF  MONTH 

srorioN 

0. 
UJ 

a 

i  INI 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

^ 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

ig 

19 

20 

21 

22 

2) 

24 

26 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 

a 

COLHOUN  EXP  STBTION 

Max 

MIN 

47 

51 
46 

52 
19 

56 
52 

57 
SI 

59 
66 

6 1 
57 

63 
58 

63 
58 

64 
59 

65 
59 

61 

61 

63 
59 

60 
55 

60 
56 

60 
55 

60 
63 

55 
52 

55 
50 

58 
56 

60 
68 

6 1 
51 

58 
53 

5fl 

51 

55 
62 

52 
51 

55 
51 

56 

56 

61 
56 

63 
58 

62 
58 

58.5 
51.1 

C  XPER IMENT 

MAX 
MIN 

69 
39 

74 
48 

72 
55 

78 
55 

82 
53 

83 
58 

85 
60 

88 
58 

89 
58 

90 
62 

93 
68 

83 

60 

79 
51 

75 
19 

82 
19 

79 
51 

67 
56 

75 
57 

81 
18 

6< 

60 

77 
60 

68 
12 

70 
16 

73 
12 

68 
18 

60 
18 

61 

50 

63 
18 

76 
57 

- 

80 

53 

75.8 
53.  1 

MAX 
MIN 

63 
43 

68 
50 

68 
53 

72 
57 

75 
56 

76 
59 

78 
60 

80 
62 

62 
62 

83 
63 

81 
69 

80 
62 

75 
58 

71 
54 

76 
53 

73 
65 

60 
56 

70 
50 

76 
52 

62 

60 

73 
61 

66 
16 

66 
18 

68 
16 

65 
50 

50 
19 

57 
50 

69 
19 

72 
58 

6G 
56 

70.9 
51. S 

e 

MAX 
MIN 

57 
'46 

61 
51 

61 

67 
57 

67 
57 

68 
60 

70 
61 

73 
63 

73 
63 

76 
61 

76 
70 

74 

65 

71 
62 

65 
18 

68 
57 

68 
58 

63 
67 

65 
65 

68 
55 

60 
60 

67 
60 

65 
51 

62 
51 

62 
61 

62 
55 

55 
52 

56 
63 

57 

52 

65 

57 

_ 

72 
58 

66. e 
56.0 

HAUKINSVILLE 

MAX 
MIN 

59 
43 

61 
5D 

62 
55 

6  ' 
52 

62 
56 

68 
58 

68 

61 

70 
64 

70 
67 

71 
63 

72 
65 

79 
65 

70 
62 

70 
69 

69 
58 

66 

68 

68 

67 

66 

56 

68 

56 

67 

59 

71 
62 

70 
59 

66 

57 

66 
62 

71 
60 

61 

55 

59 
55 

61 
66 

68 

60 

78 
62 

78 
63 

67.9 
58.2 

HOnERVILLE   3  USU 

MAX 
MIN 

67 
48 

67 
48 

69 
55 

72 
58 

75 
57 

76 
57 

75 
59 

78 
60 

79 
62 

78 
61 

80 
66 

80 
65 

76 
63 

69 
59 

68 
58 

71 
58 

72 
56 

75 
56 

71 
60 

77 
65 

75 
61 

68 
60 

69 
63 

81 
6^ 

65 
58 

60 
57 

69 
69 

67 
61 

79 
66 

79 

65 

73.0 
59.7 

PIIDVILLE   EXP.  STBTI9N 

MAX 
MIN 

57 

60 

- 

65 

- 

69 
66 

69 

7  1 
69 

- 

75 
69 

69 
69 

69 
69 

- 

- 

70 
65 

66 
62 

- 

- 

- 

69 
67 

67 
66 

- 

65 
56 

68 

57 

63 
62 

70 
63 

70 
69 

69 

68 

69 
66 

- 
- 

PLAINS   SH  GA  EXP  STB 

MAX 

MIN 

46 

53 

56 

61 

60 

63 

66 

66 

66 

68 

71 

90 
73 

65 

80 
60 

B  1 
59 

79 
60 

74 
51 

75 
53 

80 
55 

72 
62 

79 
66 

7  1 
53 

72 
58 

75 
58 

80 
58 

58 
56 

56 
51 

66 
56 

76 
61 

78 
65 

77 
6C 

77.1 

60.  1 

TIFTON  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

78 
43 

79 
48 

75 
51 

79 
56 

80 
56 

80 
55 

81 

59 

81 

59 

81 
59 

84 

60 

81 

63 

86 
61 

80 
59 

79 
51 

SO 
54 

76 
66 

74 

53 

75 
51 

80 
51 

73 
56 

61 
63 

77 
53 

77 
61 

70 
57 

88 

58 

60 
52 

57 
52 

71 
51 

70 
60 

79 
62 

81 
56 

77.1 
55.6 

MAX 
MIN 

73 
50 

73 
54 

72 
57 

75 

60 

76 
60 

75 
60 

77 
64 

80 
64 

77 
64 

81 
65 

80 
67 

82 
68 

77 
65 

77 
61 

76 
60 

73 
62 

73 
60 

73 
58 

77 
59 

72 
62 

79 
67 

76 
60 

T 
58 

69 
61 

83 
61 

6' 

58 

60 

57 

69 
59 

70 
65 

78 
67 

80 
63 

74.9 
61  .3 

8 

MAX 
MIN 

62 
53 

64 
55 

66 
57 

67 
60 

68 
60 

66 
61 

70 
63 

72 
64 

70 
65 

72 
65 

73 
67 

71 

68 

72 
66 

71 
63 

70 
62 

68 
64 

68 
62 

67 
69 

69 
61 

68 

63 

73 
65 

72 
62 

67 
62 

65 
63 

71 

65 

68 
58 

60 
59 

65 
59 

66 
62 

72 
66 

73 
61 

68.8 
62.0 

St£  «Ef£«IHCt 


^O'ES 


FOLLOMINO  JTOIION  INDC 


EVRPORflTION  fiND  WIND  Ti'^j" 


Dflr  OF  MONTH 

STflT I  ON 

£°S 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

1 2 

]  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

:r       x  X 

NBHTHUEST  01 

ftLLATOONA  OflM  2 

EVAP 

* 

.  23 

.  13 

.07 

.09 

.  12 

.  44 

.20 

.15 

.05 

.  13 

X 

.29 

.  10 

.02 

.04 

z 

.46 

.05 

.04 

.01 

.  12 

- 

- 

3.026 

19 

31 

49 

* 

' 

132 

CALHOUN  EXP  STRTION 

EVAP 

.  1  1 

.08 

.09 

.  24 

.  1  3 

.  18 

.07 

.  18 

.20 

.  13 

.25 

.08 

.27 

.  10 

.  14 

.  13 

.  16 

.  10 

.08 

.  12 

.24 

.05 

.  17 

.02 

.  19 

.  16 

.  12 

.46 

.  1 1 

4.663 

46 

42 

64 

80 

23 

19 

MAX 

58 

70 

71 

76 

76 

77 

81 

82 

81 

82 

86 

75 

73 

70 

70 

70 

60 

62 

75 

67 

68 

64 

73 

68 

4B 

59 

62 

73 

76 

79 

75 

71.2 

MIN 

48 

50 

55 

55 

55 

57 

59 

57 

55 

58 

60 

56 

45 

40 

45 

55 

38 

42 

62 

59 

54 

37 

45 

42 

37 

42 

51 

57 

58 

57 

46 

50.6 

NORTH  CENTRfIL  02 

U  or   GO  PLT  SCIENCE  FM 

EVAP 

.  M 

.  15 

.  10 

.24 

.  19 

.21 

.21 

.25 

.25 

.28 

.30 

.  12 

.25 

.  12 

.22 

.  15 

.  23 

.20 

.  13 

* 

.  36 

.22 

.  10 

.  10 

.  14 

.06 

.04 

.08 

.28 

.50 

.44 

6.06 

62 

46 

139 

154 

86 

MAX 

60 

71 

74 

76 

78 

81 

82 

83 

84 

85 

84 

70 

70 

70 

69 

69 

62 

62 

66 

75 

76 

68 

68 

67 

67 

59 

62 

76 

77 

78 

76 

72.6 

MIN 

43 

50 

51 

61 

53 

58 

56 

55 

55 

58 

60 

51 

39 

34 

35 

50 

38 

39 

53 

59 

60 

38 

41 

47 

40 

39 

47 

56 

58 

56 

46 

48.9 

WEST  CENTRAL  0^ 

EXPERIMENT 

EVAP 

.21 

.  15 

.  15 

.  18 

.24 

.22 

.21 

.21 

.20 

.26 

.25 

.30 

.09 

.  14 

.  19 

.  19 

.  16 

.20 

.07 

.30 

.  16 

.24 

.20 

.02 

.05 

.01 

.22 

.29 

.57 

6.066 

60 

30 

70 

146 

35 

115 

68 

MAX 

61 

71 

60 

72 

75 

75 

79 

81 

82 

87 

85 

74 

73 

63 

75 

68 

62 

63 

70 

62 

76 

64 

60 

67 

67 

46 

64 

58 

75 

80 

80 

69.9 

MIN 

37 

43 

61 

52 

62 

56 

56 

56 

56 

62 

59 

54 

46 

43 

37 

42 

37 

38 

40 

54 

67 

37 

36 

58 

41 

39 

46 

47 

56 

56 

46 

43.  1 

SOUTH  CENTRftl  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.  15 

.  1  1 

.  12 

.  13 

.21 

.  13 

.  16 

.  18 

.02 

.  17 

.  18 

.20 

.  18 

.  17 

.  19 

.  10 

.  16 

.  18 

.  10 

.  19 

.20 

.23 

.  14 

.06 

.23 

.  13 

.01 

.07 

.02 

.23 

.34 

4.69 

51 

67 

71 

92 

53 

MAX 

74 

79 

79 

81 

84 

86 

84 

87 

90 

94 

91 

90 

87 

77 

77 

75 

75 

68 

80 

77 

88 

82 

76 

72 

90 

53 

53 

73 

72 

87 

32 

79.4 

MIN 

36 

44 

50 

52 

60 

49 

55 

56 

55 

58 

61 

60 

49 

43 

43 

46 

41 

40 

40 

50 

62 

41 

33 

51 

48 

44 

43 

49 

59 

60 

50 

49.  1 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH   USO  AP 

EVAP 

.  17 

.17 

.21 

.23 

.21 

.23 

.22 

.20 

.22 

.25 

.20 

.  13 

.19 

.27 

.  13 

.  1  3 

.26 

.  18 

.31 

.  10 

.  14 

.  36 

.08 

.  IC 

.06 

.00 

.06 

.  12 

.09 

.42 

.  39 

5.91 

UINO 

57 

67 

5] 

1  1  1 

106 

94 

66 

66 

62 

76 

103 

93 

127 

31 

59 

110 

107 

45 

1  12 

121 

138 

93 

93 

46 

1  30 

101 

32 

51 

86 

155 

103 

2746 

MAX 

72 

71 

78 

78 

80 

79 

82 

84 

86 

86 

81 

81 

68 

68 

70 

70 

67 

72 

78 

83 

78 

72 

68 

84 

74 

50 

60 

76 

31 

75 

80 

75.5 

MIN 

44 

48 

49 

53 

53 

54 

56 

54 

66 

61 

61 

61 

47 

40 

42 

57 

41 

38 

49 

57 

64 

46 

53 

56 

42 

40 

49 

52 

62 

60 

47 

51.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOnINO  STRTION  INOEK 
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SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STOT  tflN 

 MARCH  197< 

OflY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORTH   CENTRAL  02 
ftTLflMTft   WSO  AP 

NORTHEAST  03 
CLATTON    1  SSU 

SNOWFALL 
SN   ON  GN( 
UTR  EQur 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

) 
/ 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INOE« 
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STATION  INDEX 


GEGRGIft 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

> 

SPECIAL 

IStE  NOtESI 

ABBEVILLE: 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

1  8 

240 

8  A 

C 

MRS.     MARY    E.  CAMPBELL 

RDPIIRSVILLE 

00'^  1 

0  I 

BARTOW 

1  2 

34 

22 

84 

56 

7  1  0 

7  A 

c 

JACK    W  BIRD 

ADEL    2  S 

0063 

08 

COOKE 

1  6 

3  1 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE    CO.     FORESTRY  UNIT 

PlILEY 

0090 

06 

MONTGOMERY 

1  0 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD   E.  BOYD 

RLAPflHR    EXP  STftTISN 

0)31 

08 

BERR lEN 

1  6 

31 

21 

83 

1  3 

290 

5P 

5P 

H 

ROY    E  .    HOL  LAND 

ALBANY   3  5E 

0  1  40 

0  7 

DOUGHERTY 

6 

3  1 

32 

84 

08 

18  0 

7  A 

7  A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATOONA    0AM  2 

0181 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS    OF  ENGINEERS 

ALMA    FAS  AP 

021  1 

09 

BACON 

1  3 

3  1 

32 

82 

3  I 

1  98 

7P 

7P 

H 

FED.     AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA    5  SSW 

021  9 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

1  8 

1  040 

7  A 

7  A 

H 

SCOTT    C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA    2  NNW 

022  1 

02 

FUL  TON 

5 

34 

07 

84 

1  8 

1  10 

c 

TEDDY   H .    WAL  KER .  - SR  . 

■AMERICUS    ^  ENE 

0263 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

1  0 

476 

5P 

7  A 

H 

BLANCHE    S.  RHYNE 

AMERICUS    EXP    STA  NRSY 

0268 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

15 

450 

c 

U.OF    GA. EXP. STA.  NRSY. 

APPL  ING    1  NW 

03  11 

06 

COL  UMB I A 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY    D.  TANKERSLEY 

ASHBURN    3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1  6 

3  1 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY    J .     WILL lAMS 

ATHEhS    use  AP 

0436 

02 

CLARKE 

1  0 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ATL  ANTA    B3L  TGN 

0  444 

02 

FULTON 

3 

3  3 

49 

84 

2  9 

880 

7  A 

CHARL  IE    H    KEEL  ING 

ATLANTA    WSB  AP 

R 

045  1 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

25 

10  10 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA    WS3  AP 

R 

0496 

06 

R  ICHMONO 

1  4 

33 

22 

8  1 

58 

1  45 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BA  INBR IDGE 

068  1 

07 

DECATUR 

5 

30 

55 

84 

34 

1  20 

7P 

7  A 

c 

H 

MRS.     MARY    E.     H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  1  00 

7  A 

MRS.     ESTELLE  GROGAN 

BEAVERDALE 

0745 

0  1 

WHITE  lELD 

1  2 

34 

65 

84 

5  1 

724 

8  A 

MRS.    H.    E.  WARMACK 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

8  1 

68 

186 

c 

MRS    GRACE    F  HEARN 

BLAC^BEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INT0SH 

2 

3  1 

29 

8  1 

1  3 

1  0 

7  A 

7  A 

H 

U.S.    FISH    &    WL  DL  F .    SVC . 

BLAIRSVILLE    EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

6  1 

83 

56 

19  17 

8  A 

8A 

H 

GEORGIA    MTN.    EXP.  STA. 

BL AKEL  Y 

0979 

07 

EARL  Y 

5 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7  A 

H 

LOWREY    S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

0  2 

F ANN  IN 

7 

3  4 

5  2 

8  4 

1  9 

17  5  0 

7P 

7  P 

^ 

P.     B.  CARRUTH 

BQWMAN 

1  1  32 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

I  2 

83 

02 

786 

7  A 

GARNETT    H.  BARTON 

BROOKLET    1  U 

1266 

06 

BULL  OCH 

1  1 

32 

23 

8  1 

4  1 

1  90 

6P 

6P 

H 

W.    C.    CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK. 

1340 

09 

GL  YNN 

2 

3  1 

10 

8  1 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

CITY    OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK    FAA  AP 

1345 

09 

GL  YNN 

2 

3  1 

09 

8  1 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.     AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MAR  ION 

6 

32 

1  9 

84 

3  1 

550 

6P 

6P 

c 

H 

CITY    OF    BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA    POWER  CO. 

BUTLER 

1426 

04 

TAYLOR 

5 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

THOMAS    F .  MATHEWS 

CALHOUN    EXP  STATION 

1  474 

0  1 

GORDON 

1  2 

34 

29 

84 

68 

665 

6P 

6P 

6P 

G 

NW    GA.     EXP.  STATION 

CAMIL  L  A 

1  500 

07 

MITCHELL 

6 

3  1 

1  4 

84 

1  3 

1  75 

6P 

7  A 

H 

CHARLES    L.  KELLY 

CANTON 

15  8  6 

0  2 

CHEROKEE 

6 

3  4 

1  4 

6  4 

3  0 

8  7  0 

8  A 

JOHN    T.  H3LBRQ0K 

CARNESVILLE    3  N 

1619 

03 

FR ANKL  IN 

1  4 

34 

25 

83 

1  4 

9  1  0 

7  A 

c 

MRS   JANICE   E.  VOYLES 

CARROL  L  TON 

1640 

04 

CARROL  L 

1  7 

33 

3  5 

86 

05 

986 

6P 

5P 

c 

H 

CITY   OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1667 

0  1 

MURRAY 

1  2 

34 

35 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS    P.  DONALDSON 

CARTERSV IL  L  E 

1665 

0  1 

BARTOW 

1  2 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO    STATION  WKRW 

CARTERSVILLE    3  SW 

1670 

0  1 

BARTOW 

6 

34 

09 

84 

5  1 

700 

7  A 

GRANVEL    P.  TATUM 

CAVE    SPGS    4  SSW 

17  15 

0  1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

2  1 

800 

c 

MRS.    GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

0  1 

POLK 

4 

34 

0  1 

86 

16 

785 

6P 

8A 

H 

RAL  PH    H .    A YERS 

CHATSUORTH 

1666 

0  1 

MURRAY 

1  2 

34 

46 

84 

47 

756 

7A 

c 

MRS.     LOIS    J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

0  1 

UAL  KER 

1  8 

34 

66 

86 

1  7 

760 

7  A 

TVA-566 

C  I  SCO    7  ENE 

1  944 

0  1 

MURRAY 

1  2 

3  4 

5  8 

8  4 

CHA^iL  IE    L  .    S  IL  VER 

CLAYTON    1  SSW 

1982 

0  3 

RABUN 

1  4 

34 

62 

83 

24 

1  880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT    3  WSW 

1  998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.     FANNIE    M.     0  KELLEY 

CLEVELAND 

200£ 

02 

WH  ITE 

3 

34 

36 

83 

45 

1670 

8  A 

MISS    MARY    LOU  SUTTON 

COLQUITT   2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

3  1 

1  0 

64 

46 

153 

8A 

6  A 

H 

GEORGIA    FORESTRY  COMM 

COLUMBUS    WSO  AP 

R 

2  166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3  1 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

COMMERCE    4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

1  5 

83 

29 

750 

7A 

7  A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

25 

830 

8  A 

GEORGE    D.  WHITING 

COOL IDGE 

2238 

0  7 

THOMAS 

8 

3  1 

0  1 

83 

52 

260 

c 

C .     W .     ELL INGTON .     JR . 

CORDEL  E 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

6P 

5P 

H 

CRISP   CO.    POWER  COMM. 

CORNEL  I A 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

3  1 

83 

32 

1  470 

6P 

7A 

H 

MRS.    BOBBIE    C.  FOSTER 

COVINGTON 

23  18 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

5P 

8A 

H 

JACK    L .  CHAPMAN 

CUhMING    2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

1  3 

84 

08 

1300 

8A 

MILES    M.  WOLFE 

CURRYVILLE    2  W 

2429 

0  1 

FL  0  YD 

1  2 

34 

27 

85 

07 

660 

8A 

MRS.    AZLEE    B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2460 

07 

RANDOLPH 

3 

3  1 

45 

84 

47 

46  1 

6P 

5P 

H 

CITY    OF  CUTHBERT 

DAHL  ONEGA 

2475 

02 

L  UMPK  ir*~ 

3 

34 

32 

83 

53 

1  430 

7  A 

7  A 

H 

MRS.     JOE    W.  WOODWARD 

DAHLONEGA    3  NNW 

2479 

02 

LUMPK IN 

1  2 

34 

36 

84 

00 

1390 

c 

JAMES    E.  FQRTNER 

DALLAS    7  NE 

2485 

0  1 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

7A 

7  A 

r 

H 

L    DOUGLAS  GRIFFITH 

DAL  TON 

2493 

0  1 

WH I TEF lEL  D 

1  2 

34 

46 

84 

67 

720 

8A 

eA 

H 

MRS    ANNA    G  ANDREWS 

DANVILLE 

2632 

05 

TWIGGS 

1  0 

32 

36 

83 

1  5 

460 

5P 

EARL    T.  SMITH 

DAWSON 

2670 

07 

TERRELL 

6 

3  I 

46 

84 

25 

355 

7  A 

GEORGE    H.  CHARTIER 

DAWSQNVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

26 

84 

07 

1370 

7  A 

c 

MRS.     THELMA    F.  COX 

DOCTORTOWN     1  WSW 

27  16 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

39 

8  1 

5  1 

80 

7fl 

R.     C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

3  1 

42 

83 

53 

265 

c 

MRS .     SARA    L .  HILL. 

DONALSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

3  1 

0  1 

84 

63 

135 

8A 

ROBERT    P.  ARMSTRONG 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STRTION  INDEX 


GEORG  lA 

MfiRCH  1971 


INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  Y 

UJ 
CE 

O 

UJ 

a 
a 

LONGITUDE 

z 

o 

d 
> 

UJ 

OBSERVBT ION 
TIME  RND 
TflBLES 

HRSFR VFR 

- 

a. 

Ul 
QC 

a. 

a 

UJ 

—  o 

O  X 

UJ  ^ 

a. 

03UGLOS   2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

3  1 

30 

82 

19 

212 

7A 

7A 

H 

JOHNNY    S  PHILLIPS 

OOUGL  flSV  IL  LE 

279  1 

01 

OOUGL  -^S 

3 

33 

15 

81 

15 

1219 

8A 

LEONA    B.  THOMPSON 

DQVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

36 

6  1 

13 

1  03 

8A 

WARREN    W.  WYONT 

DUBLIN    3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

51 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFORD    P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2e^^ 

05 

L  Al>RE  N  S 

1  0 

32 

32 

82 

51 

'190 

c 

1'  T  T  ^     n  c  r^iiDi 
UlIT     Ur  UUDLi" 

EflSTMflN    I  U 

2965 

06 

DODGE 

9 

32 

1  2 

83 

1  2 

100 

SA 

SA 

H 

GA.     FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CAL  HBUN 

6 

Z  1 

31 

81 

11 

306 

c 

JESSE    L .  NEWTON 

e:l"bERT3m   2  N 

3D60 

03 

EL  BERT 

1 1 

31 

08 

82 

52 

610 

6P 

7A 

A  .     0  .     MC    CL  A  IN 

ELL IJfiV 

3  116 

02 

G IL  MER 

1  2 

31 

12 

81 

30 

1 110 

7  A 

ALFORD   G.  DOVER 

EMBR  Y 

3  1  ■q? 

0  1 

PAULDING 

1  7 

33 

62 

81 

59 

1200 

8A 

MISS    JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

327  1 

01 

SPAL  DING 

5 

33 

15 

81 

1  7 

925 

1  OA 

1  OA 

lOfl 

GH 

U.     OF    GA.     EXP.  STATION 

FO IRHOUNT 

3295 

0  1 

GORDON 

12 

31 

25 

81 

12 

710 

8  A 

MRS    ONEDA    F.  VINCENT 

EflRGO 

33  1  2 

08 

CL  INCH 

16 

30 

11 

82 

31 

1  15 

c 

ST.     REGIS    PAPER  CO. 

f I TZGERfiL  D 

3365 

08 

BEN  HILL 

16 

3  1 

13 

83 

16 

37  1 

6P 

5P 

H 

CITY    FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3109 

09 

L  I  B  E  R  T  Y 

2 

3  1 

53 

8  1 

25 

2  0 

IP 

4P 

c 

H 

nKo     niLLJWtLJ     U  StOKiPlutK 

FQLHSTON    3  SW 

3150 

09 

CHARL  TON 

1  5 

30 

18 

82 

02 

30 

8A 

c 

LOTT    W.  TURNER 

FGLKSTON    9  SW 

3165 

09 

charl  ton 

1  6 

30 

11 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE    WILDLIFE  REF 

FORSYTH    1  S 

3506 

06 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

67 

660 

6P 

6P 

H 

CITY    OF  FORSYTH 

FORT  GOINES 

35  1  5 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

86 

03 

310 

6P 

5P 

H 

MRS.     MAYME    R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L  IBERTY 

1  I 

3  1 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT    VALLEY    2  E 

3541 

05 

PEACH 

9 

32 

31 

83 

^2 

190 

5P 

H 

ROBERT    B  WEST 

FRfiNKL IN  2 

3570 

01 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT    L  WILSON 

GO  INESV  IL  LE 

3621 

02 

HALL 

3 

31 

1  8 

83 

6  1 

1  170 

7A 

7A 

H 

WIL  L  I  AM    A .  SELLERS 

GIBSON 

3695 

05 

GL  ASSCOCK 

1  1 

33 

1 1 

82 

35 

510 

7  A 

MRS.    SUSAN   G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3761 

09 

TATTNAL  L 

1 

3  I 

65 

8  1 

65 

17  0 

6P 

6P 

H 

DON    P.  COBB 

GODFREY    3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7  A 

ROBERT   H.  BROWN 

GREENVILLE    2  NNU 

39  16 

01 

MERIWETHER 

6' 

33 

03 

81 

13 

850 

6P 

6P 

H 

MERIWETHER    CO    WORK  CAMP 

HfiMILTON    'i  U 

1033 

01 

HARRIS 

3 

32 

15 

81 

66 

660 

7A 

c 

BLUE    SPRINGS  FARM 

HflRfiL  SON 

1070 

01 

COWETA 

6 

33 

1  1 

81 

31 

810 

c 

MRS.     RUTH    T.  GABLE 

HftRTWEL  L 

1 133 

03 

HART 

11 

31 

2  1 

82 

56 

690 

6P 

5P 

H 

RALPH    D.  SCOTT 

HflWK.  IN5VILLE 

1  1  70 

05 

PULASKI 

9 

32 

1  7 

83 

28 

215 

8A 

8A 

GH 

MRS.     CLIFFORD  MCLENDON 

H AZL  EHURST 

1201 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

3  1 

62 

82 

36 

260 

c 

K.     BYRON  SANDERS 

HELEN     1  ESE 

1230 

02 

WH  ITE 

3 

31 

12 

83. 

13 

1 115 

5P 

6P 

H 

COMER    L  .    V AND  I VER 

homerv;lle  3  WSW 

1129 

08 

CL  INCH 

16 

3  1 

02 

82 

18 

187 

6P 

5P 

GH 

UNION    BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON    4  WNW 

1691 

06 

WILKINSON 

1  0 

32 

60 

83 

1 1 

5  15 

5P 

6P 

r'  c  n  a  f  r        crraoccT'Dv  ^nMM 
LjLUWuiH     rUKtOIKT  L^UPtn, 

jnCCSQN  DflM 

1623 

05 

BUTTS 

9 

33 

I  9 

83 

5  1 

430 

c 

GA.     POWER  COMPANY 

JASPER    1  NNW 

1618 

02 

PICKENS 

5 

31 

29 

81 

27 

1 165 

5P 

8A 

H 

HOWARD    L .  DILBECK 

JASPER 

166  1 

02 

P  ICKENS 

5 

31 

28 

81 

25 

15  12 

c 

AMICALQLA    EL    MSHP  CORP 

JESUP 

1^7  1 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

37 

8  1 

53 

100 

c 

CITY    OF  JESUP 

J  E  S  U  P    8  S 

1576 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

1  00 

6P 

6P 

H 

BRUMS.    PULP   4   PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

1688 

02 

DAWSON 

6 

31 

33 

81 

1  5 

13  10 

c 

MRS.    LAVERN    C.  KINCAIO 

JQNESBORO 

1700 

01 

CL  A YTON 

5 

33 

3  1 

81 

21 

930 

SA 

CICERO    W.  SWINT 

JUL lETTE 

1728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

17 

160 

7  A 

MRS   DOROTHY    I  MERCER 

KENS  INGTON 

1802 

0  1 

WAL  KER 

1  8 

31 

17 

85 

22 

860 

7A 

TVA-722 

<  INGSTON 

1861 

0  1 

BAR  TOW 

5 

31 

1 1 

81 

56 

7  3  0 

7A 

LA  FAYETTE 

1911 

0  1 

WAL  KER 

1 

31 

12 

85 

1  7 

820 

8A 

6A 

c 

H 

CHARLES    M.  LOWHY 

LA  GRANGE 

1919 

01 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0  1 

7  15 

5P 

7  A 

c 

H 

RAY    J.  RELIHAN 

LEXINGTON    1  NW 

6  166 

03 

OGL  ETHORPE 

1  1 

33 

53 

83 

08 

750 

8A 

c 

JOSEPH    A.  CAREY 

L  INCOL  NTON 

"5201 

03 

L  INCOL  N 

1  1 

33 

17 

82 

28 

6  1  0 

8A 

JAMES    C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE    3  S 

53  11 

06 

JEFFERSON 

I  1 

32 

55 

82 

21 

325 

IP 

4P 

c 

H 

GL ASCOCK-JEFF    UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

3  1 

55 

82 

11 

120 

7A 

H 

MRS.     NETTIE    S.  WHEELER 

LUMPKIN    2  SE 

5391 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

81 

17 

670 

6P 

5P 

c 

H 

PERRY    T.  USHER 

MACON    WSO    AP  R 

5113 

05 

BIBB 

9 

32 

12 

83 

39 

361 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MARSHAlLVILLE 

6650 

0  1 

MACON 

6 

32 

2  7 

83 

65 

186 

5P 

6P 

H 

CITY    OF  MARSHALLVILLE 

MAYSV IL  L  E 

5633 

02 

JACKSON 

1  0 

31 

15 

83 

31 

9  2  0 

7  A 

METTER 

68  1  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

21 

82 

01 

120 

6P 

6P 

H 

CITY   OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1 1 

180 

8A 

SPENCER   A.  JONES 

MIDVILLE    EXP  STA 

6863 

05 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

1  2 

280 

6P 

5P 

GH 

SE    GA.     BRANCH    EXP.  STA. 

MILLEOGEVILLE 

6871 

06 

BAL  DWIN 

1  0 

33 

05 

83 

15 

360 

7  A 

7A 

H 

H.    LOUIS  HORNE 

MILLEN    4  N 

6882 

05 

JENK  INS 

1 1 

32 

62 

81 

58 

196 

6P 

5P 

H 

KERMIT    J.  CHANCE 

MILLHAVEI^-WAOE    2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1 1 

32 

55 

8  1 

30 

100 

8A 

MILTON    R.  REOOICK 

MONROE 

597  1 

02 

WAL  TON 

10 

33 

17 

83 

13 

876 

7A 

CITY    FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

01 

MACON 

6 

32 

1  7 

81 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

11 

555 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN    1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

81 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN    PUB.    WKS.  CAMP 

MORGAN    5  NW 

5013 

07 

CALHOUN 

6 

3  1 

36 

81 

38 

273 

7A 

CI ARENCE    W.  CHENEY 

MOULTRIE    2  ESE 

6087 

08 

COL  QU I TT 

15 

3  1 

1  0 

83 

16 

310 

5P 

6P 

H 

RADIO    STATION  WMTM 

MOUNT    VERNON    3  WNW 

6  126 

06 

WHEELER 

10 

32 

1  2 

82 

38 

1  65 

7A 

GARLAND    L  .    GILL  IS 

NAHUNTA 

62  1  9 

09 

BRANTLEY 

1  3 

3  1 

1  1 

8  1 

68 

7  1 

5P 

5P 

H 

GEORGIA    FORESTRY  COMM. 

NAHUNTA    3  S 

6222 

09 

B'«ANTLE  Y 

1  3 

3  1 

09 

6  1 

69 

70 

7A 

MRS  latrelle  a  GURLEY 
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*~ 
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> 
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NflSHVILLE    5  SSE 

5237 

08 

BERR  lEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

Gft.    FORESTRY  COMM. 

NEUINGTQN    2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

8  1 

28 

1  45 

6P 

5P 

H 

MRS    MftRY    ft.  POLK 

MEWNPIN 

5335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7ft 

H 

JfiMES    0.    HftRDIN.  JR. 

NGRCROSS    3  NW 

5'907 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7ft 

MRS    MILDRED    H  DEMPSEY 

n  1   1  L.  r<  o  u  ii 

6838 

09 

P  I  E  R  C  E 

1  3 

3  1 

23 

82 

08 

105 

8ft 

Gft.     FORESTRY  COMM. 

PEfiR58N 

6  6  7  9 

0  6 

RTu'lNSON 

1  3 

3  1 

1  8 

6  2 

2  05 

c 

COUNTY  ftGENT 

PLfilNS    SW    Gft    EXP  STPl 

7067 

07 

SUMTER 

5 

32 

03 

84 

22 

500 

80 

8ft 

GH 

SW   Gft   BRftNCH   EXP  STft 

RRESTON 

720  1 

07 

WEBSTER 

5 

32 

04 

84 

32 

406 

7ft 

MRS    FLORENCE    C  PUGH 

QLiITMON    2  NU 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

36 

186 

8ft 

eft 

H 

WILLIAM   0  LEY 

RESfiCA 

7430 

01 

GORDON 

1  2 

34 

34 

84 

57 

660 

8ft 

JOSEPH    W.  HOLLftNO 

R INGGQL  D 

74B9 

0  1 

CPITQOSfl 

1  8 

34 

55 

65 

07 

820 

8ft 

TVft-72 1 

RSME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

1  5 

85 

09 

620 

6P 

eft 

H 

JOHN    W    MftDDOX  JR 

R3ME    8  SW 

7605 

0  I 

FL  OYD 

4 

34 

1  0 

85 

16 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

R9liE    WSB   PIP  R 

75  1  0 

0  1 

FL  OYD 

1  2 

34 

2  1 

85 

1  0 

637 

MID 

MID 

c 

H  J 

NftTL    WEftTHER  SERVICE 

7  7  7  7 

05 

WfiSH INGTON 

32 

58 

82 

49 

435 

5P 

5P 

H 

SflPELB  ISLftND 

7  8  0  8 

D  9 

MC  INTOSH 

2 

3  1 

2  4 

8  1 

1  7 

1  0 

5P 

H 

U .     Gft  .     MftR INE    BIO.     L  flB . 

SftVftNNflH    USDft    PL  GRON 

7Bt2 

09 

CM'ATHflM 

2 

32 

00 

S  1 

1  6 

22 

8PI 

8ft 

H 

PLftNT    INTRODUCTION  STft. 

SfiVflNNPlH    USB    ftp  R 

7Q17 

09 

CHfiTHftM 

2 

32 

08 

8  1 

1  2 

46 

MID 

MID 

6P 

c 

H  J 

NftTL    WEftTHER  SERVICE 

SflVONNftH  SEPCH 

7860 

09 

CHOTHPIM 

2 

32 

00 

60 

5  1 

1  0 

5P 

5P 

H 

CITY    OF    SAVANNAH  BEACH 

S  IL  9fiM 

8064 

05 

GREENE 

1  0 

33 

32 

83 

06 

590 

6P 

7ft 

H 

MRS.     MABEL    C.  CRUMPTQN 

SPftRTR    3  NUI 

8223 

05 

HftNCOCK 

1  1 

33 

1  9 

83 

0  1 

530 

8fi 

c 

MR.    HOWftRD    R.  GARRETT 

5TILLM0RE 

835  1 

05 

EMPINUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7ft 

JESSE    W.  RAUTON 

SUMMERVILLE    I  SSW 

8436 

0  1 

CHSTTOOGfi 

4 

34 

2  7 

85 

22 

800 

7fi 

EVAN    D.  BOWMftN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPflLO ING 

9 

33 

20 

64 

1  7 

930 

6P 

8ft 

H 

HORftCE    D.  WESTBROOKS 

SURRErnCY    2  WNW 

8475 

09 

3  1 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

5P 

H 

Uniun     DMU     L-ri'lK  r'rlr't.K 

SWfilNSBSRO 

8  49  5 

0  5 

EMftNUEL 

1  1 

3  2 

3  5 

8  2 

2  2 

3  2  5 

7P 

H 

RADIO    STATION  WJAT 

SUEET  GUM 

8604 

02 

FflNN I N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1  800 

c 

TVA-129 

SYL  VAN  IPI 

861  7 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

8  1 

39 

254 

c 

LLOYD    H.  BAZEMQRE 

TflLBOTXeN    1  NE 

8535 

04 

TftL  BOT 

5 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

6P 

eft 

H 

LAWRENCE    R  MINOR 

TALLflPSOSft    2  N 

8547 

04 

HftRflL  SON 

1  7 

33 

46 

85 

1  8 

960 

5P 

5P 

H 

JACK  CROCKER 

jq YL  QRSV I L  L  E 

8600 

n  1 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7fi 

THOMAS    F.  COUSINS 

THE  ROCH 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

56 

84 

1  4 

600 

c 

CECIL  HARRIS 

TH3MflST0f1    2  S 

666  1 

04 

UPSON 

5 

32 

52 

84 

1  9 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO    STATION  WSFT 

THSMfiSVILLE  SE 

8566 

07 

THOMftS 

8 

30 

48 

83 

54 

2  1  0 

6P 

6P 

H 

GEORGIA   FOREST  COMM 

TIETQN    EXP  STATIOfH 

8703 

08 

TIFT 

1  6 

3  1 

28 

83 

3  1 

350 

8fi 

8ft 

8ft 

GH 

UM.UilL.HLMin     CAH.  Din. 

TOCCQPl 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

19 

10  19 

6P 

7ft 

H 

HENRY    0.  MCDONftLO 

TRflY  MeurSTftIN 

6805 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVft-154 

U    OF    Gft    PLT    SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

1  0 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV    OF    GA    COL    OF  ftGRI 

VPILD3ST«    3  E 

8972 

08 

L  0WNDE5 

1  6 

30 

5  1 

83 

1  4 

260 

5P 

5P 

RADIO    STATION  WJEM 

VftLOOSTR    4  NW 

8974 

08 

L  OWNDES 

1  6 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO    STATION  WGAF 

WftL  ESKfl 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  9 

84 

33 

1110 

7ft 

DOYLE    6.  SMITH 

UflRRENTBN 

9  14  1 

06 

WPIRREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

5  1  0 

7ft 

7ft 

H 

HENRY    C.     WHEELER.  JR. 

WftSH INGTON 

9  167 

03 

WILKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

530 

7ft 

7H 

H 

WIL  L  lAM    T .  THORNTON 

WftTKINSVILLE  flRS 

9  159 

02 

OCONEE 

1  0 

33 

52 

83 

26 

760 

c 

AGR.    RESEARCH  SVC. 

UfiYCRQSS    4  NE 

9  186 

09 

P-IERCE 

1  3 

3  1 

1  5 

82 

1  9 

1  45 

7ft 

7ft 

H 

ERNEST    L .  SWEAT 

WftYNESBORG   2  NE 

9  194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

8  1 

59 

270 

5ft 

6ft 

H 

MIS3   DORIS   E  LEWIS 

WEST  PBINT 

929  1 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

86 

1  1 

576 

8ft 

8ft 

H 

CAM  B .    LANIER .    JH . 

WINDER    1  SSE 

9465 

02 

BPRROW 

1  0 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7ft 

c 

H 

CECIL    H.  GRIDER 

WOODBURY 

9506 

□  4 

MERIWETHER 

5 

32 

59 

84 

35 

800 

6fl 

ALLEN    C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9624 

02 

CHEROKEE 

• 

5 

34 

07 

84 

3  1 

1066 

8fi 

WILL IftM   G  BOOTH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STfiTION  INDEX 
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Additional  Information  reKardlng  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevlllo,  N.C, 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  *P,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65~F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  sununer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  those  stations  snow  on  ground  values  arc  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  tabic,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  dlaneter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Hin  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aloet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  SDowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Juno  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

~  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  ;  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a,m, 
Hawklnsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Hidvllle  Exp  Station  ;  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120 . 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature'*  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*     Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  lU  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.    Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  In  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing:   20f  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801 .       Attn:     Publications . 


I  certify  that  this  Is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Admin  Is t r.^  U on .  ftiui  is  complied  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevlllo,   North  Carolina     28801.  ,  , 

Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHL'VILLE.   N.C.  5/16/74-950 


95      -O-  Cleveland  6 


GEORGIA 


•  "         OResacs     1                      ' '         •   O'""^""''        /    "O  Tocco.    O0«l"»y  6  SE  I0 

I  Calhoun  E.p  St,          j^TJeT  n™t\«  JoLto«n  <>"                        ^    /                   V             Anderson  FAA  «>  [ 

\       O  ,0,  nl  ^  •  DawsonviUe  ^-^  «       ^Carn<^\^  .  ,  '     I     ~» ^      ^  7 

,  -Curryvme_^W__i'j_,     J^'P"-       1         »       )•  ^ lennTn .  3  WSW  ],<»/» 

"  „^;^,                J   d                  I      -Ball  Ground                    I                    «                  Carnesvllle  3  N  » 

Rome<K      I L                  J'""'"  ;                  >V-         ^               i      Hartwell^^  Antr.vlU. 

„),  SW  •    Caner'JL?  r^^^'""  f         ^  0-™.in/  .  ™.    /  ^  Mays^He-^- J  /'  X 

me  8bW  #              ,                        Allatoona  Dam  2-  <- f                               "O-    \                  '  0|  I 

,       CartersvU  .  3  S.^yV^  /-^^      /    C„„,„,erce  4  X             ""vr"  O  \ 

cave  Sp,s  4  SSW-*-'         ^.^,"0°;:—  "  nv'oo'dr.o-c;  ^  ^  ^-  _                   L      .  .^^VlH-"  ^  "  V 


STATUTE  MILES 

10        20        30  40 


5  TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


RomeSSW  #  Cartereville 

I       Cartersvllle  3  swCr-<p- 


*•     „        Taylorsviue        I     Woo"drtTCk     '  "v"'  /    ^   I—      »  . _  ^  "     *K>- Calhoun  Falls 

\c,d^o»n       y  f^f""""  =  sL^^r.-,^       I         W.^^^rlSSB-^  >^MQB-fklfAqT\ 


Ta..al-2-a.«       jl  V ^"'■'l  \K      Mo^>oe^"rv'' ^j:;^^""  '  T 

\-       CarrjUton    '  Co'v.n^n         /               ^                           )  V.^:^^ ^>  CI 

Hlghto.er                             )mm.m^^     \   Q    [  A.^                       '        Codrey  3  NE?         -O    \           ,»«      >  ^ 

y                 .'          Jonesboro  ^>                                 O                               '         /              \  « 


Tallapoosa  2  N        /]  ^„      '-'>';  V 

f  Douglasv.u/;,^,^,,^  ^^^i^  / 

O  V       CarroUton    j  ) 


Johnston  2  SSW 

-a 


ark,  Hill  Dam 


,  F,a„M,„2y                   Haralson_/                  ^  Jacksot  "oam"^ 

»  J-^  ^•-j^^«pX;„en.f  I  J 

mils -0-1  ^  I  „'  \-~t   I  [  1 

I  Git<-nviii<-  '  Mwn'  Concord         I            ■  '  — ' 


LaCrange  -<»- 


Lafayette -O 


t 

West  Point 

-6--  

\ 

\  Ha, 
\ 


I  o 

I 


Phenlx  City  2  NNWh 


"'^  ©"The  Rock 

Voodbury 

I  .'.  Thomaston  2  S  I 

 '—^"^^o  I— 

Iton  4  W        I  V  / 

— L      ^  ♦ 

@S  Butler  \ 

\^-^V^EST|(^ENJRAli 

'  Buena  Vist;  "* 

I  -o-  I 


/  ^  Siloain  f 

Godrey  3  NE7  O 

"V; 

'^MiUedgevlHe  | 


Monticello  ' 


/    X  Irwlnton  4  WNW 

o- 


\ 


Warrenton 

-o 


Appiing  1  NW 

r    y  @ 

.G.b'so>v''^v^.  > 


Blaclcvllle  3 


I  Waynesboro  2  NE 


K      )  y  ^ 

\w„„  wsov  CENTRAL 

O  MarshaUville       \  / 

I    A  / 


Amer,cus  Exp  Sta  Nrsy  #    -<>   Amencus  4  ENE        (  """"^ 


hibhn 

I  ^ 

Ehibhn  3  S 

/ 


h  l^.,sv.lle  3  S"j 

sville  \    _    Mldv.lle  Ex| 


X 


Millhaven-Wade  2  SE 


^  Hampto 

i       ,f    -^0  1      -o-      /  y  o 

,  \  Millen  4  N  »  > 

^  \         Midvme\  /  .3^,„,„^„^ 

Newitigton  2  NF: 
Dover        -<>  | 


^^wainsbori 

-o- 


Lumpkin  2  SE  - 


l-w 

I 


I  O  f  -O-  Plains  SW  Ga  'e*xp  Sta  I 
.  Preston  _  g   L-i::^-  - — H 


Fort  Ga 


 !  

! 

'Culhbert        J    Dawson  ^ 

f  o-       So  J 

•  SOUTHWESt 


■— *--OCor.),.|ej         Abbeville  OV— 


Abbeville  1  NNW 


'1  ' 


I 

ColiS^a 

i. 


.  -  L  L  

O  Morgan  5  NW 


-S"  1  W     '           AlbanTs  SEi 
BUkely  i  /  

.  '—^  y  Camilla 

Colquitt  2  E   I  /  -O 

LX.__J/  J 

Q  DonalsonviUi 


Cblpley  3  E 


c  r 

V7 


< 


Stillmore  O 


I 
I 


,^  Ey)(ST^X)ENTR7^' 


rooklet  1  1  ' 


\  Ridyeland  5  NE 


'/ 


J  ^  — *^  "^"""l  ^  Brooklet  1  W  ^ 

MoJiTt  Vernon  i  WNW  \  >^ 

f   It/    ;  j.  V  I''®- 


'  Doles  I  Ashhum  3  ENE       /'t^erald  | 


.umber  Cty  ^*'  1  " 

•  Hazjehu 


ClennviUe  Oi 


— ,  Savannah  USDA  PI  Grdn-Q-- 


-X  J         Surrency  2  W 

!  K  \ 


Tifton  Exp  Sta  j  I       @  ' 

/  \  r  Douglas  2  NNE   I  J*        >^_  ^ 

;     ^         p—v  -j'  \ 

1    y  „    — _J    \  „...9„_.. 

.1.  J 


  '       _c7         -O-  V 

J  y  \    Alapaha  Exp  Sta 

Moultrie  2  ESE     /  ^ 

-O  /  Ade2  2  s  N'^l-^'Ue  ^  SSE 

/  o 


-t- 


^-  ,  Cairo  2  NPAV 

.^.dg,       ^  I 

I  Thomasvilte  4  SE 


_  ^  f**  I       _l  Homerville  3  WSW  ^  .  ^ 

cootgej    ^oJiH    OENlhAL^     \  !"  SOUTHE/\sV 


O  • 


Woodruff  Dajn 

STATION  LEGEND 
3     Precipilatfon  only 


-O-       J  Q>"' 
I 


i  SVf  Valdosta  3  E 
/'  f 

V.  I 


0  Precipilotion,  storage 

O    -#-     -(>-     Precipitation    and  Temperature 
-(J>-  Precipitation.  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage  Q  f^ort- recording ;  ^  Temperature 
9  Recording       3  5(JM  '//wj. 

Double  circle  combinatiarts  indicate  the  availability  of  more 
detailed  meteorological  data. 


I 

S'— 

■rargoV 


.Ikston  3  SwJ 


- — -Ci— 7  \ 


I 

Folkston  9  SW 
/ 


iSpMar, 


—    ALBERS  EQUAL  AREA  PROJECTION   

STANDARD  PARALLELS  AT  29  '/^  AND  45  ^/^ 


83' 


o        USCOMM  -  NOAA  -  AshevUle.  N.  C. 
82  Revised  1-13  ■  81 


u  s  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CtlMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE.N.C.  28801 


COM  210 


FIRST  CLAS 


volume  10 


Number  4 


/limatological  Data 


EORGIA 


Q 


■  \w  ' 

■M. 


c 


o 


o 


emperature  and  Precipitation  Extremes 


GHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

WFST  TEMPERATURF 
LAIRSVILLE   EXP  STA 

EATEST  TOTAL  PREC I P  I  i AT  I  ON 
ALESKA 

AST  TDTAL  PRECIPITATION 
AVANNAH  BFACH 

EATEST  1  PAY  PREC I P I -AT IDN 
DNTICELLO 

EATFST  DEPTH  DF  SNOW 
ARTERSVILi  E 


IL 


92  DATE  03+ 

23  DATE  10 
7,80 

1.11 

4.64  DATE  05 

T  DATE  04 


ioaa 


NATIONAL  OCEANIC  AND  / EN VI RONMENTAL  DATA   / ASHE VI LLE,  N.C. 

ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION/  SERVICE 


/' 


SUPPLEMENTAL  DflTfl 


GE  QRG  I  ft 
OPRIL  197 


flTHF.  NS    WSQ  ftp 
ft  TL  on  Tft    W5C  ftp 
ftUGUSTft    WSO  ftp 
COLUMBUS    l-iSa  OP 
MftCON    NSO  ftp 
KOME     1-IS3  OP 
SOVftNNOM     US3  ftp 


2  t 
22 


8  .  4 

I  Q  .  ^ 

8  .  3 

8  .  7 

9  .  0 


2  4  +  + 

29 

26  +  + 
3D  +  + 

-.10 


1  a 

3  3 

20 


RELSIIVE  MUmOITT 

«VERB0E5- 
PERCENT 


s'osDof»0  Of  '|nf 
EftSTEBN 


0  1        0  7        13  19 


82 
8  1 
8  3' 
8  6 
8  7 


47!  60 


42 
46 
4  7 


NUMBER  OF  onrs  HITm 
PRECIPIIBTION 


2 
2 
2 
I 
1 

2!  0 
1  1 


SEE  SEFESfNCE  NOtES  fOLlOlCNG  SiailON  IXOEi 


-  2  - 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  gebbgio 

APRIL  1ST* 


STRTION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

a 
a 

a 
c 

a 
a 

s 

§ 
c 

E 

a 
a 

=  i 

S  £ 

s 

X 

a 
o 

o 

It. 
a 

a 

s 

NO 

OF 

OBTS 

a 

s  1 

^  s 

A.  O 

s  c 

« 

8 

i 

SNOH.  SLEET 

NO. 

OF 

OKTS 

nRx. 

niN. 

i 

o 

i 
s 

g 

Ik 

° 

1 

S 
°. 

g 

g 

is 

*  > 

5L  J 

s  > 

S  o 

X         X  x 
NORTHWEST 

01 

fiLLBTOBNn   0«M  2 

73 

3M 

43 

3M 

58 

3M 

88 

2 

34 

8 

0 

0 

0 

0 

7 

71 

2.60 

4 

.0 

0 

cm  ilOL'N    EXP  STBTI3N 

75 

6 

46 

0 

60 

8 

86 

1 

30 

10 

155 

0 

0 

3 

0 

5 

31 

1  .64 

4 

.  0 

0 

8 

3 

3 

CftWTERSVILLE 

73 

g 

46 

1 

60 

0 

-  2.0 

87 

2 

31 

10 

169 

0 

0 

3 

0 

6 

00 

1  .41 

3.  78 

4 

.0 

T 

4 

5 

3 

1 

CEDflRTOwri 

76 

0 

46 

4 

61 

2 

.  7 

87 

1 

29 

7 

1  49 

0 

0 

2 

0 

6 

ea 

1  . 83 

3.16 

6 

.0 

0 

7 

3 

2 

OALtftS  7  NE 

71 

a 

44 

2 

58 

0 

85 

2 

29 

8  + 

228 

0 

0 

^ 

0 

6 

20 

2.87 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

OfiLTON 

72 

2 

M 

M 

87 

29 

0 

0 

0 

5 

50 

.  79 

2.71 

4 

.  0 

0 

a 

3 

1 

LA  FArerTE 

73 

0 

42 

5 

67 

6 

-  2.6 

85 

30  + 

29 

10 

237 

0 

0 

6 

0 

.  0 

0 

6 

3 

ROME 

76 

0 

45 

9 

60 

5 

-  1.9 

87 

1 

31 

7 

161 

0 

0 

2 

0 

6 

94 

2.06 

3 . 20 

4 

.  0 

0 

7 

4 

2 

ROrE  USO  AP 

R 

7-1 

1 

46 

9 

60 

0 

.  7 

86 

27  + 

31 

10 

177 

0 

0 

2 

0 

5 

66 

.as 

2.36 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

59 

6 

-  1.6 

6 

28 

1  .  48 

.  0 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  6  SSU 

72 

1 

42 

6 

57 

4 

85 

2 

29 

a+ 

236 

0 

0 

6 

0 

4 

62 

2 . 06 

5 

.0 

0 

5 

3 

2 

ATHENS   USO  AP 

73 

1 

48 

6 

60 

9 

-  .9 

87 

1 

34 

7 

159 

0 

0 

0 

0 

3 

81 

-  .66 

1  .60 

4 

.  0 

0 

5 

3 

1 

ATLANTA   WSQ  AP 

R 

72 

6 

49 

5 

61 

1 

.  0 

84 

1 

37 

10  + 

155 

0 

0 

0 

0 

3 

72 

-  .89 

1  .62 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

BLAIRSVILLE    EXP  STA 

67 

2 

39 

6 

53 

4 

-2.1 

82 

29 

23 

10 

344 

0 

u 

1 0 

Q 

6 

38 

1  .69 

2  .  08 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

BLL'E  RIDGE 

COMMERCE    ^  NNW 

72 

8 

42 

4 

57 

6 

87 

30 

18  + 

237 

0 

0 

6 

0 

4 

27 

1  .42 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

OAHL  ONEGA 

70 

7M 

42 

4M 

56 

6M 

-  2.7 

85 

29  + 

29 

18+ 

260 

0 

0 

3 

Q 

6 

69 

1  .  28 

.0 

0 

GAINESVILLE 

71 

1 

45 

9 

68 

5 

-  2.3 

85 

2 

32 

7 

211 

0 

0 

1 

□ 

4 

18 

.77 

I  .25 

6 

.0 

0 

a 

4 

1 

HELEN    1  ESE 

72 

7 

42 

7 

57 

7 

86 

27 

27 

7 

217 

0 

0 

6 

0 

5 

69 

1  .66 

4 

.  0 

0 

a 

5 

1 

JASPER   1  NNW 

71 

1 

46 

5 

58 

a 

-1.1 

83 

1 

32 

10  + 

200 

0 

0 

2 

0 

6 

92 

1  .62 

2.45 

13 

.  0 

0 

7 

4 

3 

U  OF   GA  PL  T  SC lENCF 

FM 

75 

4 

49 

0 

62 

2 

87 

1 

33 

7 

133 

0 

0 

0 

0 

4 

56 

1  .  76 

4 

.  0 

0 

T 

3 

1 

WINDER   1  SSE 

75 

2 

45 

e 

60 

5 

87 

1 

30 

7 

163 

0 

0 

2 

0 

4 

67 

2  . 30 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

58 

6 

-  1  .a 

5 

05 

.  20 

.0 

XXX 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON    1  SSW 

70 

4 

42 

5 

56 

5 

-  1.3 

83 

30  + 

27 

1  0 

253 

0 

0 

5 

0 

6 

90 

.91 

2  . 09 

4 

.0 

0 

a 

6 

1 

CORNEL lA 

73 

5 

44 

2 

58 

9 

-  .5 

86 

28 

29 

10  + 

187 

0 

0 

3 

0 

5 

09 

.  18 

1  .50 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

ELBERTON   2  N 

76 

5 

44 

9 

60 

7 

aa 

1 

30 

10  + 

168 

0 

0 

3 

0 

5 

27 

3.41 

6 

.  0 

0 

6 

3 

1 

HARTWELL 

76 

6 

48 

6 

62 

6 

.  3 

89 

28 

30 

7 

126 

0 

0 

2 

0 

4 

87 

.  36 

2 . 00 

4 

.  0 

0 

6 

3 

3 

TOCCOA 

73 

3 

46 

8 

60 

1 

-  1.9 

86 

28+ 

32 

7 

170 

0 

0 

1 

0 

3 

72 

-   1  .  47 

1  .  70 

5 

.  0 

0 

6 

3 

1 

WASH INGTON 

74 

9 

44 

2 

59 

6 

-2.5 

87 

2 

31 

7 

197 

0 

0 

3 

0 

4 

65 

.64 

3 . 02 

5 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

59 

7 

-   1  .0 

5 

08 

.27 

.0 

X            X  JC 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

CARROLL  TON 

COLUMBUS   WSO  AP 

R 

75 

0 

51 

7 

63 

9 

.  7 

88 

1 

35 

10  + 

97 

0 

0 

0 

0 

5 

85 

1  .  36 

2.16 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

EXPERIMENT 

73 

4 

49 

6 

61 

5 

-  1.0 

84 

28  + 

36 

10  + 

1  46 

0 

0 

0 

0 

5 

18 

.  68 

1  .  44 

2 

.0 

0 

8 

3 

2 

GREENVILLE  2  NNW 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

LA  GRANGE 

77 

4 

47 

8 

62 

6 

-  1.0 

87 

1 

31 

10  + 

123 

0 

0 

2 

0 

4 

1  9 

-  .96 

1  .  40 

5 

.  0 

0 

4 

4 

2 

MARSHAL  L  V IL  L  E 

78 

5 

52 

0 

65 

3 

89 

27 

38 

10  + 

86 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

I  .20 

6 

.0 

0 

6 

3 

1 

NEWNAN 

SUNNYSIOe 

73 

7 

49 

0 

61 

4 

86 

27  + 

36 

25  + 

143 

0 

0 

0 

0 

4 

05 

1  .  72 

2 

.0 

0 

5 

3 

2 

TALBOTTON    1  NE 

78 

4 

49 

6 

64 

0 

.2 

89 

1 

29 

7 

98 

□ 

Q 

J 

Q 

6 

86 

I  .  36 

2.40 

6 

.  0 

0 

6 

4 

2 

TALLAPOOSA  2  N 

75 

6 

45 

7 

60 

7 

.  3 

86 

1 

28 

10  + 

167 

0 

0 

5 

0 

6 

04 

.21 

2  .  00 

4 

.  0 

0 

7 

3 

3 

THOMASTON   2  S 

77 

2 

46 

6M 

61 

9M 

88 

1 

32 

7 

126 

0 

0 

1 

0 

4 

91 

2.81 

4 

.  0 

0 

5 

3 

1 

WEST  POINT 

75 

3 

47 

8 

61 

6 

-  2.3 

89 

2 

33 

10  + 

1  53 

0 

0 

0 

0 

4 

85 

.  04 

1  .  80 

2 

.0 

0 

6 

4 

2 

DIVISION 

62 

5 

-  1.1 

4 

78 

.  17 

,  0 

CENTRAL 

05 

AILET 

79 

4M 

5  1 

4M 

65 

4M 

88 

1 

35 

7 

82 

0 

0 

0 

0 

4 

04 

1  .  07 

13 

.0 

0 

5 

4 

1 

COVINGTON 

75 

3 

4B 

5 

61 

9 

-  .6 

aa 

1 

32 

7 

129 

0 

0 

1 

0 

4 

03 

.07 

1  .31 

5 

.  0 

0 

6 

4 

2 

OUBL IN  3  S 

79 

7 

48 

1 

63 

9 

-1.9 

91 

29 

34 

10+ 

1  1  1 

2 

0 

0 

0 

3 

17 

.69 

1  .60 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

EASTMAN    1  W 

77 

3 

50 

7 

64 

0 

-  2.4 

87 

28  + 

35 

7 

103 

0 

0 

0 

0 

3 

67 

.  50 

1  .  93 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

FORSYTH    1  S 

77 

0 

49 

7 

63 

89 

28 

31 

7 

116 

0 

0 

1 

0 

4 

94 

2.  75 

4 

.0 

0 

5 

3 

1 

HflWKINSVILLE 

78 

.8M 

49 

9M 

64 

4M 

-1.3 

ea 

30  + 

35 

7 

96 

0 

0 

0 

0 

4 

85 

.93 

2.53 

5 

.0 

0 

6 

2 

2 

IRWINTON   4  WNW 

81 

.  1  M 

52 

2M 

66 

7M 

89 

30 

35 

7 

73 

0 

0 

0 

0 

3 

99 

2.11 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

MACON   WSO  AP 

R 

77 

1 

51 

3 

64 

2 

-  1.6 

88 

27 

35 

7 

104 

0 

0 

0 

0 

4 

08 

.53 

2.08 

a 

.0 

0 

4 

3 

2 

MILLEOGEVILLE 

76 

.6 

46 

7 

61 

7 

-1.1 

87 

2 

34 

1  1  + 

148 

0 

0 

0 

0 

2 

79 

-  .67 

I  .71 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

MONTICELLO 

75 

3 

49 

9 

62 

6 

.5 

87 

2 

34 

7 

129 

0 

0 

0 

0 

7 

1  1 

3.26 

4.64 

6 

.  0 

0 

5 

3 

1 

SANOERSVILLE 

76 

.  6 

6 1 

7 

64 

2 

87 

1 

34 

7 

108 

0 

0 

0 

0 

4 

72 

2  .  43 

5 

.0 

0 

7 

2 

2 

SILOAM 

75 

.  7 

49 

a 

62 

8 

-  .6 

87 

28  + 

33 

7 

126 

0 

0 

0 

0 

4 

56 

.  73 

3.40 

5 

.  0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

63 

a 

.  8 

4 

33 

.0 

XXX 

EftST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NW 

76 

.0 

47 

.0 

61 

5 

aa 

2 

30 

7 

160 

0 

0 

2 

0 

3 

77 

2.  76 

6 

.0 

0 

5 

1 

1 

AUGUSTA   WSO  AP 

R 

75 

.9 

47 

.6 

61 

8 

-  2.0 

87 

29 

32 

10  + 

140 

0 

0 

2 

0 

4 

02 

.66 

1  .  76 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

BROOKLET    1  W 

78 

.  7 

52 

.0 

65 

4 

-1.7 

89 

30 

36 

7 

aa 

0 

0 

0 

0 

1 

62 

-   1  .67 

.64 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

9CC  UrCKCIICI  HO'IS  rOLLOMINO  S'tHOK  IKOfl 


-3- 


MONTHLY  SUMMRRIZED  STPTION  RND  DIVISIONRL  DRTR  g^3»gi« 

APRIL  1971 


STATION 

TEMPERPITURE 

PRECIPITATION 

(X  i; 
a  i 

ui  r 
a  c 

i  f 

> 

«  1 

X 

UJ 

a 

S 
o 

UJ 

g 

s 

NO 

OF 

DBYS 

1 
S 

a 

s 

UJ 

g 

SNOW.  SLEET 

NO. 

OF 

DBTS 

nnx . 

MIN. 

— ^ 

z 

o  o 

j  ° 

r  o 

UJ 

i 

° 

UJ 

1 

o 

s 

g„ 
as 

"  « 

*! 

LBUISVILLE   3  S 

78  .  7 

61.9 

66  .  3 

■       .  4 

68 

28 

36 

7 

84 

0 

0 

0 

0 

2 

70 

.  90 

1  .  30 

6 

5 

2 

1 

METTER 

81.2 

52  .2M 

65.  7M 

90 

30  + 

69 

2 

0 

0 

0 

2 

00 

.  75 

5 

.0 

0 

5 

2 

0 

niUVJLLt.    tXH  ilH 

79 .  2M 

53 .  IM 

55  .  2M 

76 

0 

0 

3 

10 

1.14 

9 

.  0 

0 

6 

2 

2 

MILLEN   4  N 

79.4 

47  .5 

53.6 

-  2.2 

90 

1 

29 

10 

1  19 

1 

0 

3 

0 

2 

86 

.57 

1  .  70 

9 

.  0 

0 

6 

1 

1 

NEWINGTQN  2  ME 

77.7 

52.4 

66.  1 

90 

1 

37 

10  + 

ee 

1 

0 

0 

0 

1 

80 

.92 

5 

.  0 

0 

6 

1 

0 

SWHINSBORO 

79.9 

50.5 

66.2 

89 

I 

32 

7 

69 

0 

0 

1 

0 

4 

10 

1  .  44 

8 

.  0 

0 

5 

3 

1 

WftRREMTON 

78.3 

47.2 

62.8 

-  1.0 

89 

29  + 

34 

7 

119 

0 

0 

0 

0 

6 

08 

.  34 

3,86 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

WftYNESBORO  2  NE 

77.6 

49.0 

63.3 

88 

2 

32 

7 

130 

0 

0 

1 

0 

2 

54 

1  .07 

5 

.  0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

64.  3 

-1.1 

3 

14 

.  34 

.0 

C  rtl  t  TLJI_1C"C  T  m 

fILBfiNY  J  SE 

77.2 

51  .9 

54.6 

-  2.8 

89 

2 

37 

10 

93 

0 

0 

0 

0 

4 

39 

.04 

2.  16 

6 

5 

3 

1 

ftMERICUS  4  ENE 

77.9 

52.7 

55.3 

-  .5 

88 

I 

38 

7 

76 

0 

0 

0 

0 

3 

91 

- 

.  15 

2.62 

5 

.0 

0 

4 

2 

1 

BfilNBRIDGE 

81.8 

52  .  4 

67.1 

-  1.1 

92 

1 

35 

10  + 

6  1 

1 

0 

0 

0 

3 

60 

.  99 

1  .  70 

3 

.0 

0 

5 

2 

2 

BLOKELY 

78.2 

60.7 

64.5 

-  2.3 

88 

2 

37 

1 1  + 

91 

0 

0 

0 

0 

6 

60 

.92 

2.  19 

6 

8 

3 

2 

CftM I L  L  A 

80. 

52. 2M 

66.  3M 

-  2.0 

91 

1 

36 

10 

64 

1 

0 

0 

0 

4 

72 

.  1  1 

1  .59 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

COLQUITT  2  E 

79  . 4 

62  .  7 

66.  1 

89 

3  + 

36 

10 

71 

0 

0 

0 

0 

4 

19 

1  .85 

2 

.0 

0 

7 

2 

2 

U  Lt  1  HtSt W  [ 

79.3 

62.0 

66.7 

89 

1 

37 

7 

52 

0 

0 

0 

0 

5 

19 

3.  71 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

FORT  GfilNES 

78.8 

53  .  0 

65.9 

.  4 

88 

1 

37 

10 

68 

0 

0 

0 

0 

4 

64 

.31 

2.66 

6 

7 

2 

1 

LLIMPKIM   2  SE 

78  .  7 

M 

88 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

17 

2.66 

5 

.0 

0 

6 

4 

1 

MOHGftN    1  U 

PLftlNS  SW  GA  EXP  STfi 

76.0 

50.8 

63  .  4 

86 

28  + 

36 

7 

106 

0 

0 

0 

0 

4 

60 

2.74 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

THOMSSVILLE  SE 

80.  6M 

49.  7M 

66. 2n 

-  2.4 

35 

10  + 

80 

0 

0 

0 

0 

3 

92 

_ 

.53 

1  .80 

5 

.0 

0 

3 

3 

2 

DIVISION 

66.4 

-  1.8 

4 

65 

.26 

.0 

XXX 
SOUTH   CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

79.3 

52.9 

66  .  1 

.4 

87 

3 

37 

ID 

57 

0 

0 

0 

0 

6 

29 

.  44 

1  .57 

5 

.  0 

6 

6 

2 

ASHBURN   3  ENE 

76  .  3 

62  .6 

64  .  4 

87 

2 

40 

7 

85 

0 

0 

0 

0 

3 

57 

1  .66 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

CORDELE 

8G  .  0 

61.8 

66  .  9 

.  6 

88 

2  + 

35 

10 

77 

0 

0 

0 

0 

3 

80 

.  1  1 

2.12 

6 

.  0 

0 

5 

2 

1 

DOUGLAS  2  ESE 

78.  2n 

49  .  9M 

64.  in 

-  2.3 

90 

2 

36 

7 

104 

1 

0 

0 

0 

2 

89 

.93 

.92 

9 

.  0 

0 

5 

2 

0 

F"  I TZGERAL  0 

79.3 

55.2 

57.3 

-  .5 

88 

3 

41 

10  + 

55 

0 

0 

0 

0 

4 

14 

.41 

2.24 

5 

.0 

0 

5 

2 

1 

HOMERVILLE  3  USU 

79.4 

52.0 

55.7 

90 

1 

36 

10 

67 

1 

0 

0 

0 

3 

57 

1  .60 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

L  unBER  C ITY 

78.3 

60  .  7 

54.6 

89 

2 

35 

10  + 

98 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

.63 

1  .  08 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

MOULTRIE  2  ESE 

79.4 

51  .6 

56.6 

-  2.4 

89 

1 

37 

10 

73 

0 

0 

0 

0 

2 

94 

- 

.41 

1  .  36 

6 

5 

2 

1 

NASHVILLE  5  SSE 

79.  2M 

61  .  3M 

55  .  3M 

36 

10 

72 

0 

0 

0 

3 

46 

1  .50 

5 

.0 

0 

4 

3 

1 

QUITMAN    2  NW 

78  .  3 

50  .  4 

64 . 4 

-  3.3 

88 

29  + 

36 

10  + 

83 

0 

0 

0 

D 

5 

27 

.  1  3 

2  .  48 

5 

.0 

0 

^ 

3 

2 

TIFTON   EXP  STATION 

77.6 

62.  1 

64.9 

-  1.6 

87 

2 

39 

7 

85 

0 

0 

0 

0 

4 

64 

.65 

2.30 

6 

.0 

0 

4 

3 

2 

VALDOSTA  3  E 

76.8 

49.  6M 

53.  2M 

84 

30  + 

34 

7 

113 

0 

0 

0 

0 

3 

46 

1  .  78 

6 

.  0 

0 

5 

3 

1 

DIVISION 

65.  1 

-  1.8 

3 

84 

- 

.  06 

.0 

XXX 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

79.  1 

53  .  3 

66.2 

.  1 

90 

1 

36 

7 

74 

1 

0 

0 

0 

2 

38 

- 

.08 

.  73 

2 

.  0 

0 

5 

2 

0 

BLACKBEAHD  ISLAND 

77  .  IM 

56 .  on 

66.  6M 

87 

2  + 

54 

0 

0 

0 

0 

1 

61 

.  45 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

BRUNSWICK 

79  .  3M 

54 .  6M 

67  .  OM 

-  1.8 

40 

7 

48 

0 

0 

0 

1 

79 

- 

.  22 

.  0 

0 

BRUNSWICK    FAA  AP 

76.0 

68.0 

67.0 

88 

30 

39 

7 

66 

0 

0 

0 

0 

1 

88 

.52 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

FL  EMING 

79.7 

60  .  1 

64.9 

90 

1 

32 

7 

90 

1 

0 

1 

0 

2 

13 

.69 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

FOLKSTON  9  SW 

83.8 

49.  IM 

66.  6M 

92 

3  + 

34 

7 

67 

7 

0 

0 

0 

2 

09 

1.17 

5 

.  0 

0 

4 

1 

1 

FORT  STEWART 

80.8 

52.8 

66.8 

-  .2 

91 

1 

36 

10  + 

62 

2 

0 

0 

0 

1 

72 

- 

.66 

.  75 

5 

.  0 

0 

5 

1 

0 

Gi-ENNVILLE 

JESUP  8  S 

81.5 

60.  7 

66.  1 

91 

I 

34 

7 

73 

4 

0 

0 

0 

2 

01 

.  70 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

NAHUNTA 

80.6 

61.9 

65 .  3 

90 

3  + 

35 

7 

66 

2 

0 

0 

0 

1 

91 

.  85 

15 

.  0 

0 

4 

2 

0 

SAPELO  ISLAND 

77.2 

66.8 

66.6 

89 

30 

38 

7 

53 

0 

0 

0 

0 

1 

60 

.  72 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAVANNAH   U5DA   PL  GRDN 

79.8 

60.6 

65.2 

.2 

90 

30  + 

33 

10 

86 

3 

0 

0 

0 

2 

30 

.  78 

.82 

6 

.  0 

0 

5 

2 

0 

SAVANNAH    WSO   AP  R 

78.0 

63.2 

55.5 

-  .5 

90 

1 

38 

10  + 

73 

1 

0 

0 

0 

2 

76 

.  18 

1  .  30 

15 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAVANNAH  BEACH 

76. 9M 

56.  3M 

66. 6M 

87 

14 

43 

0 

0 

0 

0 

1 

1  1 

- 

.22 

.40 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

SURRENCY   2  UNW 

81  .0 

60.8 

66.9 

90 

2  + 

34 

10  + 

75 

2 

0 

0 

0 

2 

52 

1  .00 

15 

.0 

0 

4 

3 

1 

UAYCROSS  4  NE 

80.5 

47.9 

64.3 

-  2.8 

90 

4+ 

34 

1 1  + 

106 

2 

0 

0 

0 

1 

96 

- 

.63 

.  71 

6 

.  0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

1 

65.  1 

.  7 

1 

98 

- 

.  18 

.0 

SEE  REFEOENCE  KOTES  FOLLIWJKO  STATION  INDEX 


-4- 


DniLY  PRECIPITnilON 


STflT I  ON 


DAY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26 


27 


28 


29 


30 


31 


hORTHbCST  I 

AOAIRSVILie 
ALLATOOMA  DAM  2 
BEAVEROALC 
CALWOUN  eXP  iTATIOM 

CARTtQSVILLE 
CARTERSVILLC  3  5H 
CEOARTOWN 
CHATS WORTH 
CHICHAnnuGA  PARK 

CURRYVILUE  2  U 
DALLAS  7  NE 
DAL  TOM 
Ef«RY 
FAIRMOUNT 

HEHSINGTOM 
MNQSTON 
LA  FAYtTTC 
RESACA 
RINGGOLD 

ROrc 

ROtC  USO  AP 
SUnrCRVILLE   1  SSU 
TAYLORSVILLE 


NORTH  CENTRAL  ( 

ALPhARCTTA  %  SSU 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSQ  AP 
CALL  GROUND 

BLAIflSVILLE  EXP  5TA 

BLUE  RIOGE 

CANTON 

CLEVELAND 

conrcRce  4  nnw 

CUmiNG  3  NNE 
OAHL ONEGA 
DAUSONVILLC 
ELL IJAT 
GAINESVILLE 

HELEN  1  ESE 
JASPER  1  NNM 
MRVSVILLE 
MONROE 

nORCROSS  3  hU 

U  or  GA  PLT  SCIENCE 
UALESKA 
UINDER   1  SSE 
UOODSTOCK 


NORTHEAST 
BOUnAN 

CARNESVILLE  3  N 
CLArrON  I  SSW 
CORNEL lA 
ELfiCRTON  2  N 

HflflnCLL 
LEXINGTON  J  NU 
LINCOLN TON 
TOCCOA 
UASHINGTON 


fcCST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLL  TON 
COLUMBUS  WSO  AP 
CONCORD 

DOUGLASVlLLE 
EXPEHII^NT 
FRANKLIN  3 
GRCENVJLLC  2  NNU 
HAMILTON  4  U 


JONESBORO 
LA  GRANGE 
rviRSHALL^ 
njNTEZUMA 
NEUNAN 


SUNN YS IOC 
TALBQTTON  1  NC 
TALLAPOOSA  2  N 
TH0MA5T0N  3  S 
t«ST  POINT 

k«ODBURT 


CENTRAL 
AILET 

COVINGTON 

DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
CASTMRN  1  M 

rORSTTH  1  S 
rORT  VALLET  3  C 

oooracT  a  ne 

HAWINSvILLC 
IRUINTON  4 

JUL ICTTC 
MACON  WSO  AP 
MlLLEOGEvlLLE 
nONTiCELLO 
MOUNT  VERNON  3  M 

SANOCRSVlLLE 


e.oE 

6  - BE 
2-9: 

S.2( 
6.2t 

5.21 


4.6: 
3.B 

4.3; 


6.9 
5.  IE 
4.21 


4.  IE 

6.9: 
4.  35 

3.e£ 

4.5( 


6.9C 
5. OS 
*.21 


b.O 
4.0E 
2.7S 


2.60  1.9S 

1.45  .04 
1.64 

1 . 60  .32 
3.70 

3.07  .53 

33  3.16 

2 . 75  .05 


2.57  1 .01 
2.3C 
. 16  2.79 


.05 


41 


2.00  .10 
3.26 
3.48 
.11    1 .70 
3.02 


1  .SO 

1  .  45 


1  .  33 

.40  2.40 
2.00 

2. SI  .30 


2.10 
1.60 
1  .03 


1 .25 
3.72 
2.53 


.93 

T  .56 

.36 
.21  I 

.36  .83 

2.  OS 

.  43 


.55     .22  .33 


.03     .01  .36 
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DRILY  PRECIPITnTION 


STflT ION 


EAST  CENTRftL 

ftPPLIMG   1  hU 
ftL'GUSTft  MSO  ftp 
BROOKLET  1  u 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

BETTER 

MIOVILLE 

niDVILLE  EXP  STA 
MILLEM  ^  N 

MlLLHRVEN-WftDE  2 
r«ClJlNGTOfi  2  NE 
STILLMOOE 
SUAirsSBOflO 
MARREMTOn 

UftrnESBQRO  2  NE 


SOUTHWEST 

ALBANY  3  5E 
AMERICUS  A  ENE 
BAIN6BIDGE 
BLAKELY 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBERT 

OAWSON 

OONALSONVILLE  1 
fORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 
MORGAN  1  U 
MORGAN  5  NU 
PLAINS  SW  GA  EXI 
PRESTON 

TMOMASVILLE   A  SI 


SOUTH  CENTRAL  i 

ABBEVILLE 
ADEL    2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASH6URN   3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  2  ESE 
FITZGERALD 
HOMERVILLE    3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE   2  ESE 

NASHVILLE   5  SSE 
QUITMAN  2  NU 
TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


SOUTHEAST 

ALMA  FAA  AP 
BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK   FAA  AP 
DOCT0RTOWN    1  WSW 

FLEMING 
FOLKSTON   3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FOOT  STEWART 
GLENNVILLE 

JESUP  8  S 
NAHUNTA 
NAHUNTA   3  S 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USDA  PL  G 

SAVANNAH  WSO  AP 

SAVANNAH  6EACM 

SURBENCY  2  WNW 

WAYCROSS  A  NE 


DRY   OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


10 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.S4 

.SA 

3.91 

1  .30 
.  75 
1  .SO 
1  .  06 


.25  2.' 
.51  2.1 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

U 
d 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  e 

I  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHMEST 

01 

fiLLATOONfl  DAM  2 

MAX 

80 
16 

66 
50 

76 
59 

81 
60 

61 
12 

71 
31 

75 
38 

58 
37 

71 
37 

71 
17 

75 
19 

60 
39 

72 
11 

63 
35 

71 
35 

15 

77 

78 
19 

75 
11 

62 
36 

71 

37 

11 

81 

63 
51 

13.3 

CftLHOUN   EXP  STATIOM 

MAX 

66 
^6 

82 
57 

82 
58 

79 
62 

66 
13 

60 
39 

70 
31 

72 
56 

67 
39 

71 
30 

73 
32 

73 
69 

76 
51 

76 
62 

72 
19 

70 
36 

'0 
12 

71 
35 

77 
37 

79 
12 

78 
51 

79 
61 

75 
16 

75 
12 

73 
31 

80 
38 

85 
13 

85 
IB 

83 
19 

81 

50 

16.0 

CftRTERSVlLLE 

MAX 

87 
59 

77 
65 

75 
57 

61 
50 

58 
36 

69 
3? 

67 
16 

68 
39 

70 
31 

72 
17 

72 
57 

75 
62 

76 
61 

76 
19 

68 
31 

68 
39 

69 
33 

75 
38 

75 
38 

77 
53 

75 
59 

72 
19 

72 
12 

70 
32 

79 
16 

83 
36 

63 
18 

82 
18 

81 
19 

16.  1 

CEOARTOUM 

MAX 

67 
57 

83 
60 

81 

59 

81 

57 

75 
10 

60 
37 

70 
29 

71 

55 

65 
39 

70 
31 

75 
37 

72 
58 

76 
51 

77 
62 

75 
19 

70 
36 

67 
10 

72 
31 

77 
11 

80 
12 

78 
55 

76 
60 

71 
51 

71 
12 

71 
31 

82 
38 

85 
15 

85 
50 

81 

50 

81 

50 

16 . 1 

DALLAS   7  NE 

MAX 
MIN 

80 
16 

85 
58 

76 
60 

80 
67 

71 
10 

57 
35 

50 
29 

69 
29 

73 
38 

58 
32 

70 
32 

72 
60 

61 

56 

71 
67 

76 
50 

59 
36 

68 
36 

62 
31 

71 
12 

76 
13 

78 
18 

77 
53 

76 
51 

72 

11 

60 
33 

71 
35 

80 
16 

81 
17 

81 

51 

82 
51 

11.2 

DAL  TON 

MAX 
MIN 

76 

86 

78 

82 

66 

59 

60 

70 

70 

58 

69 
28 

72 
11 

60 
56 

71 
66 

75 
18 

61 
10 

69 
10 

61 
36 

69 
36 

77 
38 

79 
18 

77 
56 

70 
17 

75 
11 

60 
37 

72 
38 

80 
39 

85 
51 

87 
53 

85 
52 

LA  FAYETTE 

MAX 
MIN 

83 
52 

81 
68 

80 
67 

80 
61 

80 
39 

59 
37 

61 
30 

70 
32 

70 
38 

60 
29 

70 
30 

72 
16 

62 
51 

72 
55 

76 
19 

65 
33 

69 
36 

63 
33 

70 
31 

71 
10 

80 
12 

78 
56 

66 
11 

75 
12 

62 
32 

73 
33 

81 
10 

85 
15 

85 
19 

85 
19 

73.0 
12.5 

ROME 

MAX 

87 
57 

61 
58 

81 

62 

77 

57 

65 
10 

62 
37 

70 
31 

73 
51 

68 
39 

70 
32 

73 
39 

71 
58 

75 
53 

76 
59 

73 
13 

69 
37 

65 
39 

70 
35 

77 
11 

79 
12 

78 
50 

71 
59 

76 
19 

71 
12 

72 
31 

79 
38 

85 
11 

81 
18 

83 
19 

83 

50 

76.0 
15.9 

ROME   WSO  AP 

MAX 

86 
50 

80 
58 

85 
67 

76 
58 

58 
11 

62 
38 

72 
32 

73 
11 

59 
37 

70 
31 

71 

39 

61 
58 

78 
55 

77 
62 

61 
17 

70 
35 

61 
10 

71 
35 

78 
10 

80 
11 

79 
53 

73 
58 

76 
19 

62 
13 

73 
33 

82 
39 

86 
13 

81 
18 

81 

51 

81 

19 

71.  1 
15.9 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  b  5SW 

MAX 

78 
15 

85 
50 

75 
58 

60 
61 

72 
11 

71 
36 

58 
29 

67 
29 

71 
39 

56 

31 

68 
31 

72 
12 

68 

55 

78 

55 

75 
62 

60 
36 

66 

36 

62 

31 

70 
31 

76 
10 

76 
51 

75 

52 

76 

50 

71 
13 

63 
32 

70 

32 

78 

37 

83 
11 

82 
18 

80 
18 

12.6 

ATHENS  WSO  AP 

MAX 

67 
55 

75 
59 

79 
62 

71 
58 

61 
11 

60 
37 

66 
31 

66 
18 

58 
10 

67 
35 

70 
12 

75 

52 

78 
62 

76 
63 

66 

50 

70 
11 

66 
13 

70 
39 

75 
13 

/5 
53 

71 

19 

77 
56 

71 

55 

69 
16 

71 

36 

78 
12 

81 
16 

85 
55 

85 
63 

83 
58 

18.6 

ATLANTA   WSO  AP 

MAX 

et 

60 

75 
59 

79 
65 

72 
60 

63 
11 

59 
37 

67 
39 

72 
15 

57 
37 

68 
37 

71 
11 

72 
55 

78 
60 

71 

62 

66 
18 

69 
39 

63 
16 

70 
10 

75 
15 

78 
51 

76 
62 

77 
58 

73 
55 

62 
15 

71 
38 

79 
13 

83 
53 

83 

55 

81 
57 

81 

57 

19.5 

BLATRSVILLE   EXP  STA 

MAX 

71 
13 

80 
52 

75 
55 

72 
56 

67 
39 

51 
32 

52 
26 

62 
27 

58 
32 

19 
23 

67 
30 

65 
19 

63 
61 

72 
51 

70 
15 

58 
35 

65 
35 

56 
29 

68 
30 

71 

33 

70 
51 

70 
50 

67 
16 

68 
36 

58 
27 

70 
30 

76 
35 

80 
12 

82 
15 

80 
11 

39.6 

BLUE  RIOGE 

MAX 

COMMERCE    A  NNW 

MAX 

79 
15 

87 
17 

80 
51 

71 
57 

62 
38 

67 
30 

59 
33 

61 
30 

68 
36 

59 
35 

70 
35 

73 
53 

70 
58 

78 
58 

71 
10 

61 
12 

66 
36 

61 
30 

68 
32 

75 
13 

76 
53 

77 
52 

75 
15 

71 
32 

71 
31 

78 
31 

82 

36 

86 
19 

85 
51 

81 

68 

12 . 1 

OAHL ONEGA 

MAX 

78 
52 

82 
53 

75 
56 

76 
60 

66 
16 

59 
37 

56 
29 

61 
30 

69 
37 

51 

35 

68 
36 

67 
10 

76 
51 

61 
37 

69 
38 

60 
29 

70 
35 

75 
11 

73 
19 

73 
50 

72 
52 

71 
11 

65 
33 

72 
31 

80 
39 

85 
16 

85 
50 

83 

52 

12 . 1 

CAJNESVILl E 

MAX 
MIN 

78 
17 

86 

57 

76 

60 

79 
57 

65 
11 

58 
37 

59 
32 

67 
35 

62 
38 

56 
31 

68 
10 

70 
51 

68 
56 

75 
61 

71 
51 

59 
37 

69 
12 

61 
35 

70 
39 

77 
13 

75 
52 

71 

55 

75 
51 

72 
11 

67 
33 

70 
39 

78 
17 

83 
62 

82 
62 

81 
52 

15.9 

HELEN    I  ESE 

MAX 
MIN 

61 

10 

82 
51 

71 
51 

72 
58 

62 
11 

57 
36 

65 
27 

61 
16 

55 
36 

68 
28 

67 
30 

67 
52 

75 
61 

73 
58 

70 
50 

70 
32 

68 
10 

71 
30 

78 
31 

75 
18 

71 
53 

73 
56 

73 
18 

71 
37 

75 
29 

81 
33 

86 
11 

85 
15 

85 
17 

85 
18 

12.7 

JASPER    1  NNW 

MIN 

83 

52 

79 
66 

77 
62 

75 
56 

60 
38 

56 
31 

65 
32 

65 
50 

58 
36 

69 
32 

67 
13 

63 
56 

72 
61 

73 
61 

73 
15 

67 
38 

61 

39 

69 
37 

75 
10 

73 
63 

73 
69 

71 

58 

72 
16 

61 
38 

69 
31 

78 
10 

82 
50 

81 
52 

80 
52 

80 
5^ 

71.1 
16.5 

L'  OF   GA  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

87 
51 

86 
58 

60 
61 

80 
60 

63 
53 

69 
37 

67 
33 

67 
18 

66 
10 

67 
37 

70 
12 

71 

52 

78 

60 

76 
62 

72 
53 

70 
12 

70 
13 

7  1 
39 

77 
16 

77 
53 

76 
52 

77 
57 

75 
53 

73 
13 

72 
36 

80 
11 

86 

52 

86 
53 

85 
51 

81 

75.1 
19.0 

WINDER    1  SSE 

MAX 
MIN 

67 
16 

81 

57 

80 
58 

79 
59 

63 
11 

60 
36 

68 
30 

70 
12 

68 
39 

68 
31 

72 
38 

70 
57 

78 
58 

77 
60 

69 
52 

71 
38 

70 
36 

77 
11 

76 
12 

77 
17 

76 
52 

77 
57 

75 
38 

75 
19 

72 
31 

79 
35 

85 
11 

86 
18 

61 

52 

81 

75.2 
15.8 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON    I  SSW 

MAX 
MIN 

80 
10 

81 
53 

72 

53 

69 
57 

59 
15 

58 
33 

63 
29 

63 
11 

51 
39 

66 
27 

65 
32 

63 
16 

73 
55 

73 
57 

66 
55 

67 
32 

68 
32 

70 
36 

73 
36 

70 
38 

72 
17 

70 
57 

70 
15 

66 
10 

72 
29 

76 
35 

82 
12 

83 
13 

82 
17 

83 
50 

12.5 

CORNEL lA 

MAX 
MIH 

83 
55 

82 
55 

75 
60 

71 
68 

63 
13 

60 
39 

66 
29 

66 
11 

56 
35 

69 
29 

69 
36 

68 
53 

76 
53 

75 
51 

72 
19 

72 
35 

70 
39 

71 
33 

79 
38 

75 
16 

71 
17 

71 
55 

76 
18 

75 
10 

73 
30 

79 
38 

85 
11 

86 
11 

81 

17 

79 
19 

11.2 

ELBERT3N  2  N 

MAX 
MIN 

88 
11 

87 
58 

80 
56 

81 
61 

66 
50 

61 

37 

70 
30 

69 
15 

65 
10 

69 
3D 

70 
33 

76 

50 

SO 
63 

78 
60 

77 
58 

71 
U 

71 

39 

73 
31 

77 

37 

77 
12 

78 
17 

78 
51 

77 

52 

76 
11 

71 
31 

80 
36 

85 
11 

87 
11 

86 
19 

86 
19 

11.9 

HARTWELL 

MAX 
MIN 

87 

50 

88 
57 

78 
61 

80 

60 

72 
50 

65 
38 

70 
30 

55 
35 

61 

36 

67 
38 

76 
32 

76 
52 

76 
58 

78 
62 

72 
57 

72 
13 

70 
17 

73 
11 

78 
18 

77 

50 

80 
51 

80 
55 

78 
53 

76 
18 

71 

39 

80 
12 

81 

50 

89 
52 

88 
60 

86 

60 

76.6 
18.6 

TOCCOA 

MAX 

8G 
53 

81 

58 

71 

56 

73 
60 

65 
10 

59 
38 

67 
32 

66 
16 

58 
38 

67 
33 

70 
35 

67 
51 

76 
56 

73 
62 

67 
50 

7  1 
39 

66 
13 

72 
37 

78 
11 

16 

72 
51 

72 
58 

75 
11 

16 

31 

79 
15 

81 
16 

86 
17 

83 
59 

85 

73.3 
16.8 

WASHINGTON 

MAX 
MIN 

80 
15 

87 
50 

86 
19 

81 
62 

79 
53 

67 
39 

60 
31 

62 
33 

65 
37 

66 
32 

68 
31 

71 
11 

79 
53 

80 
67 

80 
12 

73 
16 

67 
32 

69 
38 

72 
37 

78 
11 

77 
13 

76 
12 

78 

55 

71 
50 

68 
31 

71 
31 

79 
10 

81 

52 

85 
55 

85 
55 

71.9 
11.2 

WEST  CENTRAL 

eUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

CARROLL  TON 

MAX 
MIN 

COLUMBUS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

88 

63 

76 
61 

82 
67 

76 
59 

61 

50 

63 
10 

71 
35 

71 
53 

63 
11 

73 
35 

76 
16 

79 
59 

78 
62 

80 
66 

68 

55 

73 
50 

71 
16 

72 
12 

78 
15 

82 
17 

81 
56 

79 
61 

76 
56 

70 
50 

71 
11 

79 
45 

85 
19 

81 

51 

S3 
55 

63 
65 

76.0 
51  .  7 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

80 
55 

81 

58 

71 

60 

SI 

67 

72 
16 

61 
38 

61 
36 

68 
63 

70 
12 

59 
36 

68 
12 

72 
51 

71 
61 

79 
62 

79 
56 

65 
16 

70 
13 

66 
39 

70 
15 

77 
13 

80 

50 

75 
57 

79 
17 

71 
17 

61 

37 

71 
16 

79 
51 

81 
51 

83 
57 

82 

56 

73.1 
19.5 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

!  I 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREEN V IL  LE   2  NNW 

MAX 

86 

86 

82 

80 

73 

76 

76 

74 

75 

60 

74 

72 

70 

75 

76 

8D 

78 

78 

MIN 

&S 

56 

54 

56 

36 

45 

49 

55 

50 

56 

56 

42 

47 

40 

35 

Lfl  GRfiNGE 

MAX 

87 

85 

84 

82 

64 

62 

71 

76 

76 

73 

76 

77 

81 

79 

69 

72 

69 

73 

78 

82 

60 

79 

80 

76 

74 

81 

86 

64 

85 

85 

MIN 

6 1 

60 

68 

6 1 

44 

37 

3 1 

54 

42 

31 

46 

66 

58 

63 

57 

43 

39 

36 

41 

41 

49 

54 

53 

43 

35 

40 

46 

46 

50 

51 

47 

6 

MfiRSHftLL  V  ILL  E 

MAX 

87 

86 

64 

84 

68 

66 

68 

71 

71 

69 

74 

76 

78 

83 

79 

75 

73 

72 

61 

61 

BO 

81 

80 

77 

74 

81 

89 

88 

88 

88 

76 

5 

MIN 

63 

60 

64 

65 

50 

38 

38 

60 

44 

36 

44 

66 

53 

63 

63 

60 

46 

41 

46 

47 

65 

56 

58 

48 

42 

43 

52 

55 

56 

58 

52 

0 

NEWNflM 

MAX 

MIN 

SUHNYS IDE 

MAX 

85 

74 

81 

74 

61 

60 

67 

70 

60 

66 

71 

74 

79 

78 

66 

71 

67 

72 

78 

78 

74 

78 

75 

66 

72 

80 

85 

84 

82 

83 

73 

MIN 

49 

58 

65 

61 

45 

36 

35 

63 

41 

35 

41 

63 

50 

60 

56 

44 

43 

39 

45 

48 

60 

66 

54 

46 

36 

43 

5  1 

52 

56 

56 

49 

0 

TftLBQTTON    1  NE 

MAX 

89 

84 

64 

77 

66 

64 

73 

73 

71 

72 

75 

79 

61 

84 

74 

72 

76 

76 

79 

83 

61 

66 

82 

70 

76 

83 

86 

86 

86 

86 

78 

MIN 

66 

60 

66 

66 

62 

43 

29 

47 

45 

36 

60 

56 

60 

52 

69 

61 

46 

36 

36 

40 

66 

69 

66 

60 

37 

38 

44 

49 

51 

50 

49 

6 

TflLLflPOOSft  2  IS 

MAX 

86 

81 

82 

78 

66 

60 

70 

76 

66 

72 

74 

72 

76 

79 

75 

70 

70 

72 

77 

80 

78 

76 

74 

73 

72 

61 

84 

84 

82 

82 

75 

6 

56 

69 

62 

66 

39 

31 

28 

65 

36 

26 

40 

66 

65 

60 

67 

42 

36 

30 

36 

39 

60 

68 

48 

44 

30 

33 

41 

50 

47 

THGMASTON   2  S 

MAX 

88 

85 

03 

76 

66 

63 

69 

70 

63 

76 

76 

77 

77 

75 

73 

77 

76 

76 

83 

78 

64 

80 

78 

74 

74 

83 

84 

85 

86 

86 

2 

MIN 

60 

63 

60 

46 

34 

32 

43 

36 

41 

63 

66 

47 

44 

39 

42 

48 

66 

46 

37 

40 

46 

46 

47 

52 

46 

6 

WEST  POINT 

MAX 

85 

89 

75 

82 

76 

67 

64 

70 

70 

63 

66 

72 

76 

79 

76 

56 

76 

70 

70 

79 

79 

80 

80 

80 

72 

72 

79 

81 

65 

62 

3 

MIN 

55 

60 

59 

69 

46 

33 

33 

48 

45 

33 

36 

48 

68 

68 

50 

46 

43 

38 

38 

42 

46 

50 

66 

46 

40 

40 

42 

50 

55 

52 

47 

6 

CEHTRftL 

05 

A IL  EY 

MAX 

86 

76 

87 

87 

62 

63 

71 

73 

70 

70 

76 

61 

83 

84 

78 

76 

63 

79 

82 

72 

79 

87 

86 

66 

67 

79 

MIN 

61 

61 

52 

42 

36 

60 

47 

36 

46 

67 

59 

50 

63 

42 

46 

57 

49 

41 

42 

52 

59 

56 

57 

61 

4 

COV INGTON 

MAX 

68 

80 

81 

74 

62 

60 

71 

57 

56 

69 

76 

76 

80 

78 

71 

71 

70 

72 

77 

80 

77 

78 

75 

72 

72 

00 

84 

86 

64 

63 

75 

3 

MIN 

53 

59 

68 

61 

46 

38 

32 

6  : 

41 

38 

40 

64 

60 

62 

65 

44 

42 

39 

46 

48 

62 

57 

52 

46 

36 

41 

48 

50 

52 

53 

48 

5 

DUBL IM   3  S 

MAX 

84 

89 

78 

ee 

65 

72 

69 

74 

72 

62 

72 

77 

83 

84 

86 

77 

75 

74 

76 

81 

66 

81 

84 

80 

77 

75 

82 

89 

91 

90 

79 

MIN 

50 

61 

60 

63 

58 

40 

34 

35 

45 

34 

36 

43 

65 

63 

64 

60 

46 

40 

41 

45 

47 

54 

56 

50 

37 

39 

42 

48 

53 

64 

48 

1 

EASTMAN    1  W 

MAX 

82 

67 

76 

87 

64 

68 

63 

71 

72 

62 

70 

76 

81 

02 

84 

74 

72 

73 

74 

79 

82 

78 

81 

77 

71 

73 

80 

87 

86 

66 

77 

3 

MIN 

56 

6  1 

60 

60 

57 

40 

36 

45 

46 

39 

43 

47 

56 

64 

63 

62 

60 

43 

46 

41 

64 

54 

58 

5  1 

42 

44 

49 

57 

5  1 

67 

60 

7 

FGRSYTH    1  S 

MAX 

68 

86 

64 

60 

63 

63 

69 

68 

60 

70 

73 

76 

81 

83 

81 

73 

72 

71 

78 

81 

79 

77 

78 

75 

74 

60 

67 

69 

66 

64 

0 

MIN 

6  I 

69 

62 

60 

49 

36 

31 

46 

44 

37 

47 

53 

63 

66 

62 

42 

45 

41 

44 

44 

54 

57 

68 

57 

35 

40 

43 

49 

47 

67 

49 

7 

MfiUK INSVlLLE 

MAX 

84 

66 

76 

67 

83 

70 

66 

71 

73 

65 

71 

75 

82 

86 

84 

75 

77 

76 

75 

S4 

80 

83 

81 

76 

76 

86 

66 

66 

76 

6 

MIN 

62 

6  1 

60 

66 

66 

39 

35 

45 

46 

36 

40 

56 

57 

64 

65 

5  1 

46 

42 

42 

45 

65 

55 

49 

41 

41 

47 

63 

63 

49 

9 

IHtJIMTON    A  WMU 

MAX 

84 

60 

66 

66 

66 

72 

71 

71 

79 

61 

63 

61 

82 

84 

64 

79 

66 

66 

87 

64 

69 

8  1 

1 

MIN 

5  1 

68 

63 

66 

60 

40 

35 

48 

44 

37 

43 

55 

57 

63 

64 

42 

52 

66 

66 

54 

36 

41 

66 

6  1 

61 

63 

62 

2 

macom  wso  ap 

MAX 

87 

78 

06 

60 

67 

63 

69 

72 

50 

69 

71 

80 

61 

82 

72 

73 

7  1 

7  1 

81 

63 

79 

82 

78 

71 

74 

62 

88 

67 

66 

86 

77 

1 

MIN 

63 

62 

66 

65 

47 

40 

36 

51 

43 

36 

44 

67 

66 

66 

62 

60 

46 

41 

44 

46 

63 

60 

67 

62 

43 

44 

60 

63 

66 

55 

51 

3 

milledgeville 

MAX 

83 

87 

78 

84 

81 

67 

62 

71 

71 

60 

70 

74 

80 

81 

83 

76 

73 

70 

74 

79 

60 

77 

82 

77 

70 

72 

81 

86 

66 

85 

76 

6 

MIN 

48 

69 

60 

64 

53 

38 

34 

34 

45 

34 

34 

40 

54 

63 

63 

50 

42 

38 

39 

45 

49 

64 

55 

49 

36 

36 

38 

45 

49 

52 

46 

7 

nOMTICELLO 

MAX 

82 

87 

77 

82 

76 

64 

66 

68 

69 

61 

70 

73 

75 

78 

80 

72 

73 

68 

73 

80 

78 

76 

78 

77 

70 

72 

81 

63 

65 

85 

75 

3 

MIN 

51 

69 

61 

66 

62 

36 

34 

35 

43 

37 

39 

42 

55 

61 

60 

48 

47 

42 

43 

51 

56 

57 

54 

48 

42 

43 

58 

58 

59 

59 

49 

9 

SANDERSVILLE 

MAX 

87 

84 

84 

82 

68 

66 

69 

69 

60 

68 

72 

76 

80 

83 

76 

74 

72 

73 

77 

76 

76 

60 

77 

76 

72 

78 

65 

85 

65 

86 

76 

6 

MIN 

60 

60 

63 

68 

53 

40 

34 

46 

44 

36 

40 

64 

66 

66 

66 

61 

45 

42 

47 

46 

67 

56 

67 

49 

38 

46 

60 

66 

59 

56 

51 

7 

SILOAn 

MAX 

66 

61 

80 

78 

65 

61 

69 

66 

63 

69 

72 

78 

80 

81 

72 

71 

59 

73 

79 

79 

76 

78 

78 

70 

72 

80 

87 

67 

66 

86 

76 

7 

X  X 

MIN 

59 

59 

62 

63 

50 

38 

33 

50 

41 

35 

43 

52 

63 

63 

69 

46 

43 

37 

46 

6  1 

64 

58 

54 

44 

34 

43 

49 

64 

55 

66 

49 

8 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING    1  NM 

MAX 

80 

86 

76 

84 

82 

67 

61 

69 

67 

51 

56 

72 

79 

81 

82 

76 

72 

71 

73 

78 

78 

78 

80 

75 

70 

72 

80 

85 

87 

07 

76 

0 

MIN 

54 

59 

59 

65 

55 

39 

30 

34 

42 

32 

34 

38 

64 

64 

53 

46 

41 

39 

43 

43 

45 

50 

55 

49 

34 

39 

44 

48 

51 

57 

47 

0 

AUGUSTA  USB  AP 

MAX 

86 

76 

64 

84 

67 

63 

66 

68 

61 

68 

72 

79 

79 

81 

77 

72 

/3 

73 

77 

77 

77 

76 

77 

72 

70 

77 

83 

86 

67 

66 

75 

9 

MIN 

53 

67 

69 

62 

48 

39 

32 

47 

41 

32 

37 

51 

64 

60 

55 

49 

44 

39 

44 

46 

44 

60 

67 

47 

34 

39 

46 

47 

66 

62 

47 

6 

BROOKLET    1  U 

MAX 

88 

86 

87 

87 

84 

68 

69 

66 

68 

67 

72 

77 

84 

86 

63 

7._ 

75 

72 

76 

76 

78 

81 

80 

76 

70 

79 

86 

86 

67 

69 

76 

7 

MIN 

64 

62 

60 

69 

58 

39 

36 

48 

47 

38 

42 

63 

62 

66 

64 

64 

48 

46 

47 

47 

5  1 

55 

60 

52 

38 

43 

46 

64 

55 

57 

62 

0 

LOUISVILLE   3  S 

MAX 

86 

85 

85 

84 

60 

67 

70 

70 

71 

68 

74 

78 

78 

81 

84 

73 

74 

73 

77 

79 

64 

62 

60 

75 

76 

80 

87 

88 

87 

86 

78 

7 

MIN 

67 

63 

62 

60 

55 

42 

35 

53 

45 

36 

42 

53 

65 

63 

67 

62 

48 

41 

44 

54 

64 

66 

66 

5  1 

40 

39 

50 

55 

57 

58 

51 

9 

METTEH 

MAX 

90 

69 

89 

69 

87 

67 

71 

73 

70 

70 

75 

82 

83 

86 

89 

76 

77 

76 

6C 

60 

82 

84 

62 

80 

75 

61 

89 

67 

89 

90 

81 

2 

MIN 

62 

61 

60 

67 

43 

49 

39 

40 

66 

54 

47 

46 

49 

64 

61 

66 

61 

5  1 

42 

45 

51 

56 

56 

58 

52 

2 

niOVILLE   EXP  STA 

MAX 

68 

85 

86 

86 

61 

75 

69 

69 

74 

60 

80 

88 

83 

74 

73 

73 

79 

80 

79 

86 

77 

77 

72 

79 

67 

79 

2 

MIN 

61 

63 

61 

69 

58 

61 

45 

36 

41 

54 

78 

72 

64 

52 

61 

43 

47 

48 

49 

66 

44 

51 

39 

42 

63 

53 

1 

MILL  EN  ti 

MAX 

90 

86 

88 

67 

63 

67 

71 

70 

69 

71 

76 

79 

83 

65 

60 

74 

74 

74 

60 

80 

80 

82 

79 

76 

72 

60 

85 

67 

67 

87 

79 

4 

MIN 

52 

62 

62 

67 

67 

48 

30 

44 

45 

29 

36 

49 

63 

63 

53 

46 

41 

37 

42 

40 

45 

58 

57 

45 

32 

36 

43 

46 

49 

49 

47 

6 

NEWINGTON   2  NE 

MAX 

90 

80 

88 

88 

77 

65 

68 

67 

64 

69 

73 

77 

81 

86 

81 

73 

77 

72 

62 

74 

77 

79 

61 

76 

74 

75 

66 

64 

80 

69 

77 

7 

MIN 

60 

65 

61 

60 

66 

44 

37 

48 

60 

37 

42 

67 

67 

55 

65 

42 

5  I 

40 

46 

50 

63 

54 

63 

60 

46 

46 

60 

66 

66 

60 

62 

4 

SUAINSBORO 

MAX 

89 

81 

88 

88 

82 

65 

72 

72 

66 

69 

79 

81 

64 

84 

81 

74 

73 

74 

76 

83 

84 

63 

79 

80 

77 

79 

67 

87 

87 

68 

79 

9 

MIN 

60 

61 

62 

68 

64 

41 

32 

49 

46 

33 

45 

43 

65 

63 

61 

54 

44 

43 

46 

46 

62 

66 

68 

50 

37 

38 

40 

54 

55 

54 

50 

5 

WARRENTON 

MAX 

84 

89 

79 

64 

81 

66 

64 

73 

68 

62 

72 

76 

62 

62 

84 

76 

76 

73 

76 

61 

82 

62 

SO 

eo 

73 

75 

83 

84 

89 

66 

76 

MIN 

63 

62 

63 

63 

61 

40 

34 

35 

43 

37 

37 

41 

43 

54 

64 

44 

46 

41 

41 

60 

49 

50 

55 

51 

39 

39 

44 

51 

62 

56 

47 

2 

WAYNESBORO  2  NE 

MAX 

83 

88 

76 

66 

85 

70 

71 

70 

68 

62 

68 

74 

81 

84 

84 

82 

72 

75 

74 

79 

76 

76 

79 

76 

74 

72 

ei 

86 

86 

81 

77 

6 

MIN 

63 

63 

62 

64 

65 

40 

32 

34 

42 

35 

35 

42 

54 

65 

65 

53 

45 

42 

42 

42 

46 

6  1 

63 

64 

36 

37 

45 

51 

58 

54 

19 

0 

SOUTHWEST 

07 

ALBANY  3  SE 

MAX 

86 

89 

79 

86 

64 

66 

64 

64 

74 

64 

70 

76 

80 

81 

84 

73 

72 

73 

74 

79 

61 

60 

80 

60 

75 

73 

80 

85 

83 

85 

77 

2 

MIN 

59 

58 

61 

70 

56 

44 

38 

43 

48 

37 

36 

51 

61 

65 

67 

57 

50 

47 

46 

47 

60 

68 

60 

60 

46 

44 

46 

61 

63 

64 

51 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STHIION  INOEX 
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DAILY  TEMPERfiTURES 


STHT ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 
O 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

e 

g 

1 0 

1  ] 

1  2 

\  3 

U 

15 

16 

17 

le 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

» 
a 

AMCRICUS  1  CNC 

MAX 

80 

85 

82 

80 

76 

64 

69 

74 

71 

68 

73 

79 

80 

81 

82 

80 

83 

78 

/6 

71 

80 

86 

65 

84 

86 

77.9 

MIN 

BO 

59 

64 

69 

61 

40 

38 

54 

46 

40 

44 

51 

64 

66 

64 

52 

48 

43 

48 

51 

63 

56 

57 

46 

41 

41 

53 

53 

69 

52.7 

MAX 

92 

83 

88 

88 

78 

76 

75 

76 

76 

74 

85 

81 

83 

81 

66 

86 

85 

81 

80 

77 

62 

87 

68 

86 

88 

ai  .8 

MIN 

6^ 

60 

66 

71 

54 

45 

35 

46 

48 

36 

46 

59 

63 

66 

66 

55 

46 

40 

41 

46 

67 

69 

60 

66 

46 

42 

46 

50 

62 

62.4 

BLftKELr 

MAX 

67 

88 

72 

86 

82 

67 

64 

72 

79 

66 

72 

77 

eo 

75 

61 

83 

83 

63 

80 

76 

75 

80 

66 

86 

86 

76.2 

MIN 

60 

67 

64 

71 

53 

42 

39 

39 

46 

37 

37 

48 

60 

61 

66 

64 

60 

43 

43 

45 

51 

55 

57 

51 

46 

45 

45 

50 

63 

50.7 

CftMIL t  ft 

MAX 

91 

82 

87 

89 

82 

64 

73 

75 

73 

71 

76 

83 

63 

80 

86 

84 

ae 

81 

78 

74 

81 

87 

86 

88 

88 

80.4 

MIN 

60 

60 

64 

65 

41 

38 

48 

47 

36 

48 

58 

60 

66 

64 

56 

49 

42 

46 

49 

68 

68 

60 

61 

46 

46 

49 

63 

54 

56 

62.2 

COLQUITT  2  E 

97 

89 

89 

86 

84 

69 

66 

71 

78 

67 

70 

77 

BO 

76 

80 

83 

83 

62 

82 

79 

75 

83 

85 

85 

86 

79.4 

MIN 

60 

69 

69 

71 

53 

42 

39 

51 

46 

36 

46 

56 

62 

67 

66 

56 

49 

42 

45 

49 

58 

59 

60 

49 

46 

43 

49 

52 

54 

62.7 

CUTHBERT 

89 

87 

86 

80 

77 

66 

71 

78 

76 

72 

76 

80 

80 

73 

75 

80 

63 

83 

63 

81 

79 

75 

81 

66 

85 

66 

86 

79.3 

MIN 

S2 

60 

64 

70 

48 

41 

37 

53 

46 

38 

47 

58 

62 

65 

68 

63 

60 

46 

46 

49 

53 

61 

56 

51 

44 

43 

63 

53 

66 

52.0 

FORT  GftlNES 

MAX 

88 

82 

86 

66 

71 

64 

77 

76 

70 

71 

76 

79 

79 

79 

62 

82 

83 

63 

80 

76 

81 

86 

86 

66 

86 

76.6 

MIN 

62 

60 

66 

70 

49 

42 

38 

48 

46 

37 

49 

58 

60 

67 

68 

52 

50 

43 

46 

61 

57 

67 

58 

51 

43 

47 

54 

56 

58 

63.0 

L UMPK IN  2  SE 

88 

79 

86 

86 

72 

63 

70 

79 

76 

72 

75 

79 

81 

80 

81 

82 

80 

76 

78 

75 

82 

66 

86 

66 

86 

78.7 

MIN 

58 

63 

68 

47 

43 

55 

68 

65 

58 

48 

68 

56 

41 

36 

MORGAN    1  u 

MAX 

RLAINS  SM  GA  EXP  STA 

85 

96 

74 

84 

77 

62 

62 

66 

75 

61 

69 

73 

79 

80 

81 

69 

73 

72 

73 

79 

80 

79 

79 

78 

72 

74 

81 

86 

B3 

85 

76.0 

MIN 

54 

59 

60 

69 

52 

40 

36 

42 

46 

38 

42 

50 

58 

46 

48 

63 

66 

62 

48 

43 

46 

61 

62 

66 

50.8 

THOMASVILLC   4  SE 

83 

85 

MIN 

61 

53 

55 

44 

35 

45 

48 

35 

46 

66 

64 

49 

42 

44 

47 

57 

54 

61 

46 

40 

46 

48 

51 

49.7 

SOUTH  CENTRAL  08 

AL APAHA  EXP  STATION 

86 

85 

87 

86 

84 

69 

72 

70 

68 

70 

76 

81 

82 

78 

78 

81 

80 

79 

79 

80 

83 

84 

86 

86 

66 

79.3 

MIN 

63 

60 

62 

69 

67 

42 

38 

44 

48 

37 

46 

51 

66 

62 

67 

66 

60 

49 

46 

64 

64 

61 

60 

60 

49 

63 

66 

68 

66 

62.9 

83 

87 

72 

84 

83 

67 

61 

68 

71 

62 

68 

74 

80 

72 

78 

80 

78 

82 

79 

73 

73 

79 

85 

63 

85 

76.3 

MIN 

61 

60 

60 

69 

56 

44 

40 

51 

47 

41 

48 

64 

69 

66 

66 

64 

61 

46 

49 

40 

56 

57 

52 

54 

45 

45 

62 

57 

56 

62.5 

CORDELE 

88 

88 

87 

86 

80 

69 

71 

74 

74 

!0 

74 

81 

82 

79 

82 

81 

83 

84 

79 

74 

80 

67 

87 

67 

86 

80.0 

MIN 

64 

60 

64 

69 

63 

43 

38 

38 

46 

36 

45 

56 

64 

66 

63 

51 

48 

43 

43 

47 

56 

58 

58 

50 

44 

42 

46 

52 

54 

51  .6 

OOUGL  AS  2  ESE 

86 

90 

73 

89 

89 

73 

62 

66 

73 

64 

70 

75 

78 

79 

81 

78 

85 

81 

75 

80 

86 

83 

64 

87 

78.2 

MIN 

63 

60 

60 

53 

60 

41 

35 

37 

47 

36 

36 

61 

49 

43 

46 

54 

64 

66 

58 

53 

42 

46 

46 

52 

64 

49.9 

r I TZGERAL  0 

87 

87 

ea 

67 

81 

68 

71 

71 

71 

71 

76 

80 

82 

78 

81 

80 

82 

81 

78 

72 

78 

86 

84 

86 

87 

79.3 

MIN 

64 

60 

63 

70 

51 

45 

41 

50 

47 

41 

50 

57 

67 

68 

66 

55 

53 

46 

50 

51 

57 

59 

60 

66 

46 

48 

54 

59 

59 

55.2 

HOt^RVILLE   3  WSU 

90 

77 

88 

88 

77 

69 

72 

74 

69 

71 

76 

83 

66 

79 

82 

78 

83 

82 

78 

76 

78 

66 

83 

83 

87 

79.4 

MIN 

69 

60 

60 

64 

60 

43 

37 

46 

48 

36 

45 

65 

67 

67 

67 

57 

49 

42 

44 

45 

69 

64 

62 

61 

48 

4) 

46 

47 

60 

52.0 

LUMBER  CITY 

86 

89 

74 

ae 

87 

70 

63 

73 

72 

63 

70 

76 

83 

76 

80 

81 

79 

82 

79 

75 

74 

60 

86 

65 

86 

76.3 

MIN 

62 

64 

61 

66 

62 

44 

36 

37 

48 

36 

38 

43 

66 

64 

66 

56 

60 

43 

46 

46 

46 

66 

61 

63 

41 

43 

49 

61 

66 

60.7 

MOL'LTRIE   2  ESE 

89 

79 

87 

85 

81 

65 

70 

72 

72 

70 

77 

82 

84 

79 

82 

83 

83 

82 

79 

80 

79 

62 

86 

66 

87 

79.4 

MIN 

60 

56 

62 

69 

64 

42 

39 

40 

40 

37 

47 

61 

63 

66 

63 

55 

50 

42 

44 

47 

57 

49 

60 

54 

49 

42 

45 

47 

64 

51  .5 

NASHVILLE  5  SSE 

88 

84 

69 

72 

72 

70 

71 

77 

83 

84 

78 

81 

ei 

ai 

81 

81 

77 

79 

86 

86 

66 

86 

79.2 

MIN 

68 

67 

44 

37 

47 

47 

36 

46 

67 

66 

67 

66 

66 

48 

42 

43 

46 

67 

57 

61 

49 

48 

40 

46 

62 

61 

63 

51.3 

QUITMAN    2  NW 

MAX 

87 

81 

79 

84 

ai 

74 

63 

74 

75 

68 

70 

74 

84 

75 

80 

ai 

79 

82 

61 

73 

75 

76 

88 

86 

87 

76.3 

56 

54 

53 

58 

57 

44 

36 

44 

41 

36 

41 

51 

5B 

5a 

61 

48 

45 

46 

44 

46 

49 

64 

66 

64 

48 

62 

64 

54 

66 

60.4 

TIFTON  EXP  STATION 

84 

87 

71 

85 

84 

68 

63 

71 

71 

64 

70 

76 

82 

82 

85 

78 

72 

74 

74 

79 

82 

78 

84 

70 

77 

73 

79 

86 

86 

86 

77.6 

MIN 

64 

66 

66 

66 

68 

43 

39 

41 

46 

41 

44 

60 

67 

45 

49 

53 

57 

69 

60 

47 

44 

50 

55 

68 

62.  1 

VALOOSTA  3  E 

84 

MIN 

63 

57 

59 

40 

34 

45 

44 

36 

41 

64 

64 

66 

65 

66 

47 

39 

41 

42 

67 

62 

69 

48 

47 

39 

40 

44 

64 

49.6 

SOUTHEAST  OP 

AL  MA  r  AA  AP 

90 

82 

88 

87 

80 

63 

72 

72 

69 

70 

73 

80 

86 

79 

80 

78 

84 

81 

76 

74 

80 

86 

83 

86 

67 

79.  1 

MIN 

65 

62 

62 

69 

61 

44 

36 

46 

48 

37 

47 

56 

69 

66 

67 

66 

60 

44 

46 

46 

60 

63 

63 

50 

43 

43 

47 

62 

52 

53.3 

6LAC>(BEARD  ISLAND 

87 

87 

76 

77 

79 

74 

78 

68 

69 

76 

79 

69 

79 

74 

78 

60 

85 

73 

70 

73 

81 

81 

66 

77.  1 

MIN 

69 

69 

61 

66 

65 

46 

60 

42 

41 

59 

68 

65 

66 

67 

54 

48 

49 

51 

66 

61 

64 

51 

48 

53 

56 

55 

66.0 

BRUNSUICK 

MAX 

65 

68 

79 

78 

74 

73 

77 

85 

80 

77 

77 

84 

84 

80 

73 

82 

81 

86 

79.3 

MIN 

46 

40 

52 

51 

41 

49 

66 

69 

66 

67 

58 

55 

48 

50 

53 

65 

60 

56 

52 

46 

63 

66 

56 

54.6 

BRUNSWICK   FAA  AP 

78 

77 

77 

79 

73 

63 

68 

78 

68 

65 

73 

78 

79 

77 

76 

77 

80 

66 

79 

66 

72 

80 

78 

83 

88 

76.0 

MIN 

60 

63 

61 

69 

57 

46 

39 

66 

50 

43 

60 

67 

69 

68 

66 

69 

57 

48 

62 

53 

68 

69 

64 

68 

63 

49 

55 

59 

61 

68.0 

FL  EMING 

MAX 

90 

89 

87 

89 

83 

66 

69 

75 

69 

69 

73 

78 

83 

79 

80 

78 

80 

61 

81 

76 

77 

85 

85 

86 

88 

79.7 

MIN 

54 

63 

66 

67 

60 

42 

32 

44 

48 

33 

39 

52 

65 

63 

67 

66 

48 

41 

42 

45 

52 

50 

66 

46 

39 

41 

43 

49 

40 

50.  1 

FOLKSTON  g  SU 

MAX 

92 

88 

92 

91 

89 

60 

77 

80 

80 

74 

77 

84 

90 

83 

82 

82 

86 

66 

86 

85 

60 

86 

85 

67 

90 

63.8 

MIN 

55 

61 

56 

61 

41 

34 

36 

43 

53 

67 

50 

43 

45 

46 

59 

60 

50 

49 

41 

43 

60 

61 

49.  1 

FORT  STEWART 

MAX 

91 

89 

88 

aa 

80 

70 

70 

74 

70 

72 

74 

79 

87 

81 

79 

78 

62 

83 

80 

75 

79 

66 

86 

69 

90 

80.8 

MIN 

59 

62 

58 

68 

62 

44 

36 

47 

49 

36 

44 

55 

66 

65 

67 

56 

50 

45 

46 

49 

66 

63 

64 

49 

42 

45 

46 

53 

53 

62.8 

GLENHVILLE 

MAX 

MIN 

JESUP  a  S 

MAX 

91 

90 

90 

90 

89 

66 

72 

77 

72 

71 

74 

79 

88 

80 

81 

79 

85 

84 

80 

77 

79 

66 

86 

87 

69 

81  .5 

MIN 

60 

61 

66 

64 

60 

43 

34 

45 

50 

36 

40 

62 

67 

63 

67 

55 

48 

41 

43 

44 

67 

60 

62 

49 

42 

40 

43 

49 

49 

53 

50.7 

NAHUNTA 

MAX 

90 

ae 

90 

a9 

87 

69 

72 

74 

74 

70 

76 

81 

86 

86 

83 

71 

77 

76 

80 

81 

79 

83 

81 

82 

76 

78 

86 

84 

84 

87 

80.6 

MIN 

66 

66 

57 

50 

44 

44 

47 

68 

52 

63 

54 

47 

4 1 

44 

50 

5  J 

64 

SAPELO  ISLAND 

MAX 

85 

74 

77 

78 

77 

66 

67 

74 

73 

67 

72 

87 

87 

86 

84 

74 

76 

78 

76 

73 

76 

76 

83 

61 

69 

70 

78 

76 

83 

89 

77.2 

MIN 

62 

61 

61 

63 

62 

50 

3S 

55 

60 

41 

66 

64 

66 

64 

67 

57 

64 

46 

49 

61 

65 

63 

67 

53 

50 

47 

62 

66 

56 

60 

66.8 

SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 

MAX 

90 

87 

87 

90 

84 

69 

69 

76 

67 

69 

74 

78 

83 

86 

82 

78 

78 

78 

80 

76 

78 

79 

61 

82 

76 

76 

84 

64 

65 

90 

79.8 

MIN 

55 

61 

55 

66 

60 

40 

35 

47 

47 

33 

38 

53 

67 

62 

64 

64 

48 

41 

41 

46 

63 

63 

63 

46 

39 

45 

47 

50 

51 

64 

50.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  SintlON  INDEI 
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DRILY  TEMPERniURES 


GEBBGIfi 
ftPRIL 


STRTION 


SAVANNAH  USQ  AP 


SAVANNAH  BEACH 


SURRENCY  2  WNW 


WAYCRBSS  4  NE 


DRY  OF  MONTH 


90      73  86 


65  60  62 
60     63  62 


90  90 
60  60 


69     54  42 


70     69  69 


10  n  12 


38     43  59 


63  72  76 
43     66  52 


34     38  54 


13    M    IS    16    17  18 


62     87  80 


58     61  66 


86  85  85 
60     62  64 


88  89  86 
55     58  59 


19    20  21 


49     51  54 


50     51  64 


77     81  83 


22   23   24   25   26  27  28  29   30  31 


80  82  77 
56     53  52 


79  83  83 
67     62  62 


84  83  81 
62     52  50 


82  85  82 
60     50  48 


42     47  50 


71  71  85 
52     49  50 


76  79  86 
41      40  46 


78      74  81 


84  85  89 
55     55  58 


85  85  88 
50     51  54 


42     50  50 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  SIHTION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


APBIl.  1974 


C 

ORT  OF  nONTM 

STAT [ON 

0. 

UJ 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

7 

a 

9 

10 

1 1 

13 

14 

IS 

l< 

n 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

29 

29 

90 

(*J 

<  IH) 

CftLHBUN   EXP  STATION 

63 

65 

67 

66 

66 

63 

61 

61 

61 

60 

62 

61 

60 

65 

66 

62 

64 

62 

65 

69 

69 

68 

65 

68 

65 

67 

70 

70 

74 

75 

65 

3 

MIN 

57 

59 

63 

6< 

63 

59 

58 

57 

59 

56 

57 

56 

58 

59 

62 

57 

66 

66 

55 

57 

69 

61 

61 

60 

57 

56 

60 

62 

63 

64 

59 

0 

EXPERIMENT 

2 

MftX 

82 

6 

MIN 

62 

62 

65 

67 

56 

48 

•»9 

58 

51 

47 

46 

50 

64 

66 

62 

55 

55 

52 

57 

67 

58 

63 

62 

56 

53 

53 

58 

65 

66 

67 

57 

MftX 

eo 

84 

76 

73 

68 

72 

64 

76 

66 

66 

74 

75 

70 

75 

73 

74 

80 

79 

82 

86 

83 

84 

77 

79 

79 

84 

88 

90 

91 

80 

77 

9 

ntn 

59 

> 

8 

rtftx 

83 

83 

71 

8 

6-» 

63 

67 

67 

63 

57 

56 

56 

68 

55 

54 

57 

64 

62 

66 

61 

60 

61 

60 

62 

64 

64 

65 

64 

62 

61 

63 

67 

72 

69 

62 

HAUK INSVIULC 

A 

76 

0 

6e 

65 

67 

67 

67 

62 

60 

60 

69 

52 

57 

59 

63 

69 

69 

65 

64 

63 

63 

63 

66 

65 

66 

65 

63 

- 

63 

68 

68 

63 

8 

MOr^RVILLE   3  USU 

A 

nfix 

78 

6 

65 

68 

68 

67 

70 

62 

60 

60 

61 

59 

58 

60 

64 

69 

71 

69 

65 

63 

62 

63 

64 

66 

65 

66 

64 

63 

63 

63 

68 

67 

64 

4 

lilDVILLE   EXP.  STATION 

A 

70 

70 

72 

72 

71 

63 

65 

67 

70 

71 

80 

74 

75 

76 

76 

75 

76 

76 

75 

76 

75 

79 

79 

80 

_ 

80 

73 

MIN 

66 

66 

70 

71 

68 

- 

- 

62 

63 

65 

67 

70 

71 

74 

74 

74 

75 

74 

76 

75 

75 

75 

69 

76 

77 

78 

80 

71 

5 

PLAINS   SW  GA  EXP  STA 

A 

MftX 

82 

86 

78 

80 

75 

75 

73 

77 

7  1 

69 

75 

78 

76 

77 

79 

74 

77 

80 

84 

87 

89 

87 

83 

88 

86 

89 

92 

93 

94 

94 

61 

6 

MIN 

60 

69 

71 

72 

66 

56 

55 

55 

58 

54 

54 

58 

66 

70 

71 

65 

61 

60 

60 

63 

65 

68 

69 

66 

64 

64 

65 

66 

70 

73 

63 

e 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 

87 

90 

73 

82 

85 

76 

74 

75 

69 

74 

80 

79 

81 

80 

87 

78 

78 

89 

89 

89 

90 

82 

88 

93 

92 

92 

92 

94 

94 

93 

84 

2 

MIN 

65 

66 

66 

67 

66 

53 

50 

50 

54 

50 

50 

63 

61 

67 

69 

62 

57 

56 

55 

56 

58 

63 

63 

61 

59 

58 

69 

61 

64 

65 

58 

1 

A 

MftX 

83 

85 

73 

78 

82 

76 

73 

73 

68 

74 

76 

75 

77 

76 

83 

78 

77 

84 

83 

84 

84 

79 

83 

87 

87 

85 

86 

87 

86 

87 

80 

4 

MIN 

62 

69 

69 

70 

71 

60 

68 

68 

60 

68 

57 

60 

65 

69 

72 

67 

63 

63 

62 

63 

64 

68 

68 

67 

66 

65 

65 

67 

69 

70 

64 

8 

e 

MAX 

7A 

76 

72 

73 

75 

72 

68 

68 

66 

69 

69 

69 

71 

72 

76 

74 

72 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

77 

77 

75 

76 

77 

76 

78 

73 

1 

MIN 

66 

69 

68 

69 

70 

66 

61 

61 

62 

60 

61 

62 

65 

68 

70 

67 

65 

65 

65 

65 

66 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

68 

70 

70 

66 

1 

SCE  DEfCIIENCC  MIES  FOLLOHINO  STAIIOK  1X0(1 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


STfiTION 

DRY  OF  MONTH 

TOTAL 
OR 

1 

2 

D 

•J 

a 
o 

a 

9 

1  u 

1  1 

1 2 

1  J 

1 4 

1 5 

1 6 

1 8 

1 9 

on 

9 1 
£  1 

cc 

£.3 

£4 

CD 

C  1 

cO 

JU 

3  I 

X         X  Z 

NBRTHUEST 

01 

nLLSTBBNO  DSM  2 

EVAP 

.22 

.25 

.  13 

- 

- 

* 

.52 

.  1 1 

.  13 

.  15 

.20 

X 

X 

.  19 

.08 

.  19 

.  15 

.  14 

.58 

.09 

.23 

.  19 

.  16 

- 

- 

- 

.21 

4.  726 

UINO 

^3 

2 1 

37 

26 

151 

58 

41 

24 

88 

60 

27 

26 

35 

1 5 

121 

30 

54 

52 

1  3 

27 

1035 

CALHOUN   EXP  STflTIBN 

EVAP 

.  1-^ 

.26 

.  34 

_ 

_ 

.35 

.22 

.02 

.24 

.25 

.  1  1 

.26 

.09 

.24 

.09 

.29 

.  19 

.21 

.24 

.24 

.21 

.09 

.36 

.  13 

.23 

.  18 

.27 

.  12 

.  35 

6.36B 

UIND 

60 

60 

105 

113 

71 

67 

101 

103 

24 

58 

123 

30 

60 

39 

34 

49 

33 

25 

39 

64 

1 15 

42 

101 

36 

16 

15 

26 

30 

32 

1730 

MAX 

82 

80 

82 

79 

67 

66 

69 

68 

67 

69 

70 

71 

72 

75 

74 

73 

74 

71 

78 

79 

80 

77 

80 

61 

74 

60 

65 

67 

89 

86 

76 . 2 

MIN 

57 

6 1 

66 

63 

60 

43 

46 

55 

43 

43 

50 

67 

67 

65 

60 

46 

53 

48 

52 

55 

57 

50 

55 

46 

46 

51 

56 

60 

60 

60 

54.2 

NORTH  CENTRBL 

02 

U  OF  Gft  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 

.21 

.30 

.  12 

_ 

.26 

.31 

.32 

.02 

.22 

.23 

.23 

.  16 

.22 

.06 

.27 

.22 

.26 

.21 

.17 

.29 

.22 

.21 

.25 

.  16 

.23 

.25 

.  30 

.41 

.32 

.33 

7. 026 

UINO 

107 

152 

91 

161 

131 

176 

74 

92 

194 

76 

63 

100 

102 

96 

1 15 

70 

93 

80 

50 

76 

81 

1 12 

1 15 

99 

62 

32 

43 

52 

64 

80 

2639 

MAX 

83 

82 

77 

77 

69 

68 

72 

63 

64 

74 

75 

73 

79 

77 

72 

78 

76 

79 

84 

82 

;9 

78 

79 

79 

77 

63 

66 

69 

87 

85 

77 . 5 

MIN 

^■l 

60 

64 

63 

5  1 

40 

40 

5 1 

42 

40 

46 

62 

65 

58 

46 

46 

42 

50 

53 

54 

58 

55 

46 

45 

5 1 

56 

60 

60 

59 

52.5 

WEST  CENTRftL 

EXPEH IMENT 

EVAP 

.  12 

.53 

.  15 

.27 

.21 

.39 

.26 

.  23 

.  41 

.22 

.23 

.27 

.  16 

.23 

.  19 

.09 

.32 

.24 

.  19 

.22 

.27 

.22 

.28 

.21 

.26 

.23 

.29 

.22 

- 

.  30 

7.466 

UINO 

60 

1 66 

1  10 

1 80 

85 

1  10 

125 

45 

148 

67 

65 

128 

107 

1  18 

62 

60 

30 

45 

30 

30 

70 

1  10 

70 

100 

55 

19 

26 

30 

20 

46 

2305 

MAX 

76 

83 

78 

76 

69 

7  1 

70 

71 

65 

64 

73 

74 

7  1 

79 

77 

75 

76 

76 

79 

63 

79 

80 

78 

62 

77 

81 

06 

89 

87 

85 

77.  1 

MIN 

S8 

58 

60 

63 

61 

40 

42 

42 

44 

41 

41 

46 

60 

62 

59 

50 

49 

47 

47 

62 

53 

64 

56 

50 

44 

43 

52 

50 

50 

50 

51.5 

CENTRBL 

05 

BILET 

EVAP 

- 

- 

« 

.  34 

* 

.43 

.  18 

.  10 

.  19 

.  15 

.21 

.  19 

.10 

.27 

.27 

.81 

.  15 

• 

.61 

.  15 

.  18 

- 

.  17 

.  18 

.27 

5.506 

UINO 

23 

SO 

75 

16 

21 

59 

1  1 

36 

33 

27 

20 

35 

10 

65 

5 

16 

3 

10 

1 0 

5846 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.  25 

.  27 

.  10 

.  22 

.36 

.23 

.  19 

.22 

.  12 

.  18 

.21 

.20 

.  15 

.  14 

.  17 

.  14 

.  13 

.24 

.  19 

.  19 

.26 

.  17 

.25 

.25 

.29 

.24 

.21 

.24 

.25 

.20 

5.29 

UIND 

83 

1  17 

73 

125 

125 

69 

49 

52 

107 

56 

48 

80 

68 

75 

79 

46 

22 

48 

20 

20 

55 

23 

67 

39 

62 

34 

21 

28 

30 

21 

1773 

MAX 

87 

90 

74 

88 

67 

ei 

78 

82 

73 

78 

84 

80 

83 

82 

87 

79 

75 

84 

85 

69 

69 

79 

64 

66 

84 

83 

69 

91 

93 

92 

64.0 

MIN 

50 

62 

62 

64 

62 

43 

42 

43 

48 

43 

43 

48 

57 

65 

67 

55 

52 

47 

45 

51 

53 

55 

55 

54 

47 

47 

49 

56 

62 

59 

62.9 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH   WSO  AP 

EVAP 

.  36 

.  04 

.23 

.  30 

.07 

.34 

.  13 

.  17 

.24 

.23 

.20 

.21 

.  1  3 

.24 

.  1  1 

.26 

.  30 

.22 

.26 

.29 

.23 

.  39 

.27 

.  36 

.26 

.  33 

.36 

.27 

.34 

7.38B 

UINO 

109 

87 

64 

142 

109 

1  14 

48 

77 

127 

56 

64 

92 

1 16 

95 

92 

40 

40 

64 

38 

ei 

97 

63 

109 

6S 

90 

31 

46 

63 

50 

80 

2401 

MAX 

82 

78 

88 

87 

79 

78 

74 

68 

72 

76 

75 

81 

81 

84 

61 

75 

80 

81 

84 

81 

82 

80 

84 

83 

76 

80 

85 

65 

68 

89 

60.6 

MIN 

56 

61 

58 

65 

63 

42 

41 

50 

50 

40 

46 

55 

63 

65 

65 

55 

55 

47 

50 

54 

52 

56 

61 

50 

45 

51 

52 

56 

55 

57 

53.9 
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SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


5^TRT  IflN 

APRIL  1974 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

10 

1 1 

12 

1  3 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOBTHHEST  01 
CARTEDSVILLE 

SMOWFOL  L 
SM  ON  cric 
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STATION  INDEX 


GE3RG  I  A 

APRIL  197'<) 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

a: 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVflT ION 

OBSERVflT ION 
TIME  AND 
TfiBLES 

OBSERVER 

UJ 

PRECIP. 

a. 

SPECIAL 

ABBEVILLE 

00  1  0 

08 

WIL  COX 

9 

32 

00 

83 

1  8 

240 

SA 

c 

MRS.    MARY   E.  CAMPBELL 

ADAIRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

1  2 

34 

22 

84 

55 

7  10 

7  A 

c 

JACK    W  BIRD 

ADEL    2  S 

0053 

08 

COOKE 

1  6 

3  1 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE    CO.     FORESTRY  L'NIT 

AILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

6P 

H 

HAYWOOD    E .  BOYD 

ALAPAHA    EXP  STATI9N 

0  13  1 

08 

BERRIEN 

1  6 

3  1 

2  1 

83 

1  3 

290 

6P 

6P 

ROY    E  .     HQL  L  AND 

0140 

0  7 

DOUGHERTY 

6 

3  1 

3  2 

8  4 

0  8 

18  0 

7A 

7  A 

TOMMIE  BRANTLEY 

ALLATQONA    DAM  2 

0181 

0  1 

BARTOW 

5 

3  4 

1  0 

84 

44 

975 

8A 

8A 

6P 

c 

H 

CORPS    OF  ENGINEERS 

ALMA    FAA  AP 

02  1  1 

09 

BACON 

1  3 

3  1 

32 

82 

31 

196 

7P 

7P 

H 

FED.     AVIATION  AGENCY 

ALPHARETTA    &  55U 

0219 

02 

EUL  TON 

3 

34 

00 

84 

18 

1  040 

7  A 

7  A 

H 

SCOTT    C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA    2  NNW 

0221 

02 

FUL  TON 

5 

34 

07 

84 

1  8 

1  1  0 

c 

TEDDY    R.    WALKER.  SR. 

AMERICUS    4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

5 

32 

05 

84 

1  0 

476 

5P 

7  A 

H 

BLANCHE    S.  PHYNE 

AMERICUS    EXP    STA  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

05 

84 

1  6 

450 

r 

U.OF    GA. EXP. STA.  NRSr. 

APPL  ING    1  NW 

03  11 

06 

COLUMBIA 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY    0.  TANKERSLEY 

ASHBURN    3  ENE 

0405 

08 

TURNER 

1  6 

3  1 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY    J.  WILLIAMS 

ATHENS    WSO  AP 

0435 

02 

CLARKE 

1  0 

33 

67 

83 

1  9 

802 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

Q  ^ 

0  2 

FUL  TON 

3 

3  3 

49 

6  4 

2  9 

8  6  0 

7  A 

CHARL IE    H    KEEL ING 

ATLANTA    W5Q  AP 

R 

045  1 

02 

FULTON 

5 

33 

39 

84 

26 

I  0  1  0 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA    USB  AP 

R 

0496 

06 

R ICHMQND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

1  45 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BAINBRIDGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

1  20 

7P 

7A 

c 

H 

MRS.     MARY    E.     H.  MULLEN 

BALL  GRQUND 

0503 

02 

CHEROKEE 

6 

34 

20 

84 

23 

1  1  00 

7A 

MRS.    ESTELLE  GROGAN 

BE AVERDAL  E 

0745 

01 

WHITFIELD 

1  2 

34 

55 

84 

5  1 

724 

8A 

MRS  .     H  .    E  .     WAR  MACK 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

8  1 

68 

185 

c 

MRS    GRACE    F  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC    IN  TOSH 

2 

3  1 

29 

8  1 

13 

10 

7  A 

7A 

H 

U.S.     FISH    &    WL  DL  F  .    S VC  . 

BLAIRSVILLE    EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

5  1 

83 

55 

19  17 

8  A 

8A 

H 

GEORGIA    MTN .     EXP.  STA. 

BL  AKEL  Y 

0979 

07 

EARLY 

5 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY    S.  STONE 

ft  1  lip"   D  r n r: r 

10  2  4 

0  2 

FANNIN 

7 

5  2 

8  4 

1  9 

17  5  0 

7P 

7  P 

P.     B.  CARRUTH 

BOWMAN 

1  1  32 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

1  2 

83 

02 

765 

7  A 

GARNETT    H.  BARTON 

BROOKLET    1  Ul 

1256 

05 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

a  1 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.     C.    CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1  340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

M 

CITY    OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK    FAA  AP 

1  345 

09 

GLYNN 

2 

3  1 

09 

8  1 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.     AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MAR  I  ON 

5 

32 

1  9 

84 

3  1 

650 

5P 

5P 

c 

H 

CITY    OF    BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA    POWER  CO. 

BUTLER 

1  425 

04 

TA YL  OR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

525 

7  A 

THOMAS    F.  MATHEWS 

CALHOUN    EXP  STATION 

1  474 

0  1 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

56 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW    GA.     EXP.  STATION 

CAMILLA 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

3  1 

1  4 

84 

1  3 

1  75 

6P 

7A 

H 

CHARLES    L.  KELLY 

p  o  N  T  N 

CHEROKEE 

5 

3  4 

JOHN    T.  HOLBHOOK 

CARNESVILLE    3  N 

1619 

03 

FR ANKL  IN 

1  4 

34 

26 

83 

1  4 

9  1  0 

7  A 

c 

MRS    JANICE    E.  V3YLES 

CARROLL  TON 

1540 

04 

CARROLL 

1  7 

33 

35 

85 

05 

985 

6P 

5P 

c 

H 

CITY   OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

0  1 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS    P.  DONALDSON 

CARTER5V IL  L  E 

1  665 

01 

BARTOW 

1  2 

34 

1  0 

84 

48 

762 

5P 

6P 

H 

RADIO    STATION  WKRW 

CARTERSVILLE    3  SW 

1570 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

6  1 

700 

7  A 

GRANVEL    P.  TATUM 

CAVE    SPGS    4  SSW 

17  15 

0  1 

POLK 

4 

34 

03 

85 

2  1 

800 

c 

MRS.     GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOWN 

1732 

0  1 

POL  K 

4 

34 

0  1 

85 

1  5 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH    H.  AYERS 

CHATSWORTH 

1855 

0  1 

MURRAY 

1  2 

34 

46 

84 

47 

765 

7  A 

c 

MRS.    LOIS    J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1905 

0  1 

WALKER 

1  8 

34 

55 

85 

1  7 

760 

7A 

TV A -56  6 

MURRAY 

1  2 

5  8 

8  4 

3  9 

9  8  0 

c 

CHARl  IE    L  .  SILVER 

CLAYTON    1  SSW 

1982 

03 

RABUN^ 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1  880 

5P 

6P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT    3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1  345 

c 

MRS.     FANNIE    M.     0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8  A 

MISS    MARY    LOU  SUTTON 

COLQUITT    2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

3  1 

1  0 

84 

45 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA    FORESTRY  COMM 

COLUMBUS    WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3  1 

84 

55 

365 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

COMMERCE    4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

1  6 

83 

29 

760 

7A 

7  A 

H 

JOE  NEISLEH 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

5 

33 

06 

84 

25 

830 

8A 

GEORGE    D.  WHITING 

COOL IDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

3  1 

0  1 

83 

52 

260 

c 

C.    W.    ELLINGTON.  JR. 

CORDEL  E 

2266 

08 

CRISP 

5 

32 

DO 

83 

47 

308 

5P 

6P 

H 

CRISP    CO.    POWER  COMM. 

CORNEL  lA 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

3  1 

83 

32 

1  470 

6P 

7A 

H 

MRS.    BOBBIE    C.  FOSTER 

COV INGTON 

2318 

06 

NEWTON 

9 

33 

35 

83 

52 

770 

5P 

SA 

H 

JACK    L .  CHAPMAN 

GUMMING   2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

1  3 

84 

08 

1300 

8A 

MILES    M.  WOLFE 

CURRYVILLE    2  W 

2429 

01 

FL  OYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

SA 

MRS.    AZLEE    B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

3  1 

46 

84 

47 

46  1 

5P 

6P 

H 

CITY    OF  CUTHBERT 

DAHLONEGA 

2475 

02 

L  UMPK IN 

3 

34 

32 

83 

59 

1  430 

7  A 

7  A 

H 

MRS.     JOE    W.  WOODWARD 

DAHLONEGA    3  NNW 

2479 

02 

L  UMPK IN 

12 

34 

35 

84 

00 

1  390 

c 

JAMES    E.  FORTNER 

DALLAS    7  NE 

2485 

0  1 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

46 

1  100 

7A 

7A 

c 

H 

L    DOUGLAS  GRIFFITH 

DAL  TON 

2493 

0  1 

WHITEFIELD 

12 

34 

45 

84 

57 

720 

8  A 

8A 

H 

MRS    ANNA    G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

1  0 

32 

35 

83 

15 

460 

6P 

EARL     T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERREL  L 

6 

3  1 

46 

34 

26 

355 

7A 

GEORGE    H.  CHARTIES 

OAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7  A 

c 

MRS.     TMELMA    F       C  P<  X 

DQCTORTOWN    1  WSW 

27  16 

09 

YNE 

1 

31 

39 

81 

5  1 

8  0 

7A| 

R  .     C  .  TH'-!.1PS0N 

DOLES 

2  7  2  S 

WCRTH 

5 

3  1 

42 

83 

53 

266 

c 

.-.iiS  .    SARA    L  .    H  IL  L 

DONALSONVILLE    1  S 

2  7  36 

07 

SEMINOLE 

6 

3  1 

01 

84 

63 

1  35 

8A 

ROBERT    P.  ARMSTRONG 
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STATION  INDEX 


GECJRGI« 

OPRIL  197.4 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 
tt 

o 

LfiTiruDE 

LONGITUDE 

z 

o 

CL 
- 

UJ 

OBSERVfil ION 
I.'ME  ONO 
rOBLES 

HRSFR VFR 

c 

a. 

t_i 

ac 
a. 

a 

UJ 

- 

a  t 

DOUGLftS   2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

3  1 

30 

82 

49 

212 

7  A 

7  A 

H 

JOHNNY    S    PHILL IPS 

DOUGL  flSV IL  L  E 

2791 

04 

D0U3L  AS 

3 

33 

45 

84 

45 

1 2 1  r 

8  A 

LEONA    B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8  A 

WARREN    W.  WYANT 

DUBLIN    3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

2  1  5 

8  A 

8  A 

M 

WIL  IFORO    P .     NAL  LEY 

n  M  n  I  r  N  p 

284'^ 

05 

1    O  1  1  D  P  N  Q 
L  n  U  K  c  n  D 

1  0 

32 

32 

82 

54 

19  0 

c 

CITY   OF  DUBLIN 

EftSTMPN    1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

1  2 

83 

1  2 

400 

8  A 

8  A 

H 

GA.    FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3026 

07 

CALHOUN 

6 

3  1 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE    L .  NEWTON 

ELBERTON    2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

62 

52 

540 

6P 

7  A 

A.     0.    MC  CLAIM 

ELL  IJAY 

31  J5 

02 

G IL  MER 

1  2 

34 

42 

84 

30 

1  440 

7  A 

ALFOBO    G.  DOVER 

EMBH  Y 

3  147 

01 

PAULDING 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

BA 

MISS    JANET  ALLGOOO 

EXPER IMENT 

3271 

04 

SPAL  DING 

6 

33 

1  6 

84 

1  7 

925 

1  OA 

1  DA 

1  OP 

GH 

U.     OF    GA.     EXP.  STATION 

FPI  IRMOUNT 

3295 

0  1 

GORDON 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8  A 

MRS    ONEOA    F.  VINCENT 

FftRGO 

33  1  2 

08 

CL INCH 

16 

30 

41 

82 

34 

1  15 

C 

ST.     REGIS    PAPER  CO. 

F I TZGEHflL  D 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  6 

3  1 

43 

63 

15 

37  1 

6P 

6P 

H 

CITY    FIRE  DEPT. 

r  1  r  M  r  N  r: 

3409 

09 

L  I  B  E  R  T  Y 

3  1 

53 

8  1 

25 

2  0 

4P 

4P 

C  H 

MRS   MILDRED   C  SECKINGER 

FOLKSTON    3  SW 

3460 

09 

CHARL  TON 

1  5 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT    W.  TURNER 

FOLKSTON    9  SW 

3465 

09 

CHARL  TON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE    WILDLIFE  REF 

FORSYTH    1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

63 

67 

650 

6P 

6P 

H 

CITY    OF  FORSYTH 

FORT  GftlNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.     MAYME    R.  HAYES 

FORT  STEUART 

3538 

09 

L IBERTY 

1  1 

3  1 

52 

8  1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT    VfiLLEY    2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

62 

490 

5P 

H 

ROBERT   B  WEST 

FRflNK,L  IN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT    L  WILSON 

GAINESVILLE 

362  1 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

5  1 

1170 

7  A 

7  A 

H 

WILLIAM   A .     SEL  L  ERS 

G IBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS.     SUSAN    G.  6RAD0Y 

3764 

09 

T  Q  T  T  N  Q  I  I 

31 

56 

8  1 

55 

17  0 

6P 

6P 

H 

DUN    P  .     c  Odd 

GODFREY   3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

2  7 

570 

7  A 

ROBERT    H.  BROWN 

GREENVILLE    2  NNW 

39  1  5 

04 

MER  IWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER    CO    WORK  CAMP 

HRMILTON  W 

4033 

04 

HARR  IS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7  A 

C 

BLUE    SPRINGS  FARM 

HRRfiL  SON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MRS.     RUTH    T.  GABLE 

HftRTWEL  L 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH    D.  SCOTT 

HftWK INSV  IL  L  E 

4170 

05 

PUL  ASK  I 

9 

32 

1  7 

83 

28 

246 

8  A 

8  A 

GH 

MRS.     CLIFFORD  MCLENDON 

HSZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

3  1 

62 

82 

36 

260 

c 

K  .     B  YRON  SANDERS 

HELEN    1  ESE 

4230 

02 

WH  ITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1  446 

5P 

6P 

H 

COMER    L  .    VAND  IVER 

HOMERVILLE    3  USW 

4429 

08 

CL INCH 

I  5 

3  1 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION    BAG-CAMP  CORP. 

TDurNTflN     A  IJNIJ 

4694 

05 

32 

50 

83 

1  4 

5P 

5P 

JfiCKSON  DPM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

5  1 

430 

C 

GA.     DSUER  COMPANY 

JfiSPER    1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

6 

34 

29 

84 

27 

I  465 

6P 

8A 

H 

HOWARD    L .  DIL6ECK 

JRSPER 

465  1 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALQLA    EL    MSHP  CORP 

JESUP 

467  1 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

37 

8  1 

53 

100 

c 

CITY    OF  JESUP 

JESUP    8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

29 

8  1 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.     PULP    &    PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

6 

34 

33 

84 

15 

13  10 

c 

MRS.     LAVERN    C.  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3  1 

84 

2  1 

930 

8  A 

CICERO    W.  SWINT 

JUL lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7  A 

MRS    DOROTHY    I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

0  1 

WAL  KER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7  A 

TVA-722 

^  i  n  La  ^  1  U  ri 

4854 

0  1 

a  Q  o  Tn 1  1 
D  H  W  1  U  W 

34 

14 

84 

56 

7  3  0 

7  A 

nWD.     LLltHot-lH    u.  Dwuwn 

LA  FAYETTE 

4941 

0  1 

WAL  KER 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

8  A 

8  A 

C  H 

CHARLES    M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0  1 

7  1  5 

5P 

7  A 

C  H 

RAY    J .     REL IHAN 

LEXINGTON    1  NW 

5  165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8  A 

c 

JOSEPH    A.  CAREY 

L  INCOL  NTON 

5204 

03 

L  INCOL  N 

1  4 

33 

47 

82 

28 

5  1  0 

8  A 

JAMES    C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE    3  S 

53  1  4 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GL ASCOCK-JEFF    UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

3  1 

55 

82 

4  1 

1  20 

7  A 

7  A 

H 

MRS.    NETTIE    S.  WHEELER 

LUMPKIN    2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY    T.  USHER 

MACON    WSQ    AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C    H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MARSHALL VILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

55 

186 

5P 

5P 

H 

CITY    OF    MARSHAL L V IL L E 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

1  6 

83 

34 

9  2  0 

7  A 

"Kb     rLLjKLnLL     T  bHlLt-WD 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY    OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

180 

8  A 

SPENCER    A.  JONES 

MID/ILLE    EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

63 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE    GA.    BRANCH    EXP.  STA. 

MIL  LEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7  A 

7  A 

H 

MRS    WILLETTE    B  HORNE 

MILLEN    1,  N 

5882 

06 

JENK INS 

1 1 

32 

52 

8  1 

58 

1  95 

6P 

6P 

H 

KERMIT    J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WAOE    2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

1  00 

8  A 

MILTON    R.  HEOOICK 

MONROE 

597  1 

02 

WAL  TON 

10 

33 

47 

83 

43 

876 

7A 

CITY    FIRE  OEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

1  7 

84 

01 

327 

"A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

656 

7A 

7  A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN    1  U 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

3  1 

32 

84 

37 

270 

6P 

6P 

H 

CALHOUN    PU6.    WKS.  CAMP 

MORGAN    5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

3  1 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE    W.  CHENEY 

MOULTRIE    2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO    STATION  WMTfl 

MOUNT    VERNON    3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARL  AND    L  .    G  IL  L  IS 

NAHUNTA 

62  19 

09 

BRANTLEY 

1  3 

3  1 

1  1 

81 

58 

7  1 

5P 

5P 

H 

GEORGIA    FORESTRY  COMM. 

NAHUNTA    3  S 

6222 

09 

BRANTLEY 

13 

3  1 

09 

8  1 

59 

70 

7  A 

MRS    LATRELLE    A  GUHLEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHIMG  STATION  INDEX 
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d 
z 

cr 
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PRECIP. 

5 

SPECIPL 

IStE  NOIESl 

NASHVILLE    5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

1  6 

3  1 

08 

83 

1  3 

238 

6P 

6P 

H 

GA.     FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON    2  NE 

6323 

05 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

8  1 

28 

1  45 

6P 

6P 

H 

MRS    MARY    A.  POLK 

NEWNftN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES    0.     HARDIN,  JR. 

NORCROSS    3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

68 

84 

16 

940 

7A 

MRS    MILDRED    H  DEMP5EY 

PATTERSON 

6838 

09 

P  lERCE 

1  3 

3  1 

23 

82 

08 

1  05 

8  A 

GA.     FORESTRY  COMM. 

PEfiRSON 

68  79 

08 

ATK INSON 

1  3 

3  1 

1  8 

82 

5  1 

205 

c 

COUNTY  AGENT 

PLAINS    SU    Gfl    EXP  STfl 

7087 

07 

SUMTER 

5 

32 

03 

84 

22 

600 

8  A 

8A 

GH 

SW    GA    BRANCH    EXP  STA 

PRESTON 

720  1 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7  A 

MRS   FLORENCE    C  PUGH 

QUITMfiN    2  NU 

7276 

08 

BROOKS 

1  6 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8A 

8A 

H 

WILLIAM   0  LEY 

RESACA 

7430 

0  1 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH    W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CATOOSA 

1  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8  A 

TVA-72 1 

ROME 

7500 

0  1 

FLOYD 

4 

34 

1  6 

86 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN    W    MADDOX  JR 

ROME   8  SW 

7605 

01 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

86 

)  6 

700 

c 

JACK  MONTGOMERY 

ROME    W50    fiP  R 

7610 

0  1 

FLOYD 

12 

34 

2  1 

85 

1  0 

637 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL     WEATHER  SERVICE 

SPINDERSV  IL  L  E 

7777 

05 

WASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

436 

6P 

6P 

H 

RADIO    STATION  WSNT 

5APEL0  ISLAND 

7  8  0  8 

0  9 

MC  INTOSH 

2 

3  1 

24 

8  1 

1  7 

1  0 

5P 

5  P 

H 

U.     GA.     MARINE    BIO.  LAB. 

SAVANNAH    USDA    PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

8  1 

1  o 

22 

8  A 

8A 

H 

PLANT    INTRODUCTION  STA. 

SAVANNAH    '.-jSOAP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

8  1 

1  2 

46 

MID 

MID 

6P 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

6  1 

1  0 

5P 

5P 

H 

CITY    OF    SAVANNAH  BEACH 

S  IL  0AM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.     MABEL    C.  CRUMPTON 

SPhRTA    3  NW 

8223 

06 

HANCOCK 

1  1 

33 

1  9 

83 

0  1 

530 

8A 

c 

MR.     HOWARD    R.  GARRETT 

5TILLM0RE 

835  1 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

265 

7A 

JESSE    W.  RAUTON 

SUMMERVILLE    I  SSU 

8436 

0  1 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

86 

22 

800 

7  A 

EVAN    D.  BOWMAN 

SUNN YS IDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

BA 

H 

HORACE    D.  WESTBROQKS 

SURRENCY   2  WNW 

8476 

09 

APPL ING 

1 

3  I 

44 

82 

1  4 

200 

5P 

6P 

H 

UNION    BAG    CAMP  PAPER 

SWA INSBQRO 

6496 

0  6 

EMANUEL 

1  1 

3  2 

3  5 

82 

2  2 

3  2  5 

7  P 

7  P 

^ 

RADIO    STATION  WJAT 

SWEET  GUM 

8604 

02 

F ANN  IN 

7 

34 

68 

84 

1  3 

1  800 

c 

TVA-129 

S YL  VAN  I A 

85  1  7 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

a  1 

39 

254 

c 

LLOYD    H.  BAZEMORE 

TALBGTTON    1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

5P 

8A 

H 

LAWRENCE    R  MINOR 

TALLAPOOSA    2  N 

8647 

04 

HARALSON 

1  7 

33 

46 

86 

1  8 

980 

5P 

6P 

H 

JACK  CROCKER 

TAYLORSVILLE 

8600 

0  1 

BARTOW 

6 

34 

06 

84 

69 

710 

7A 

THOMAS    F.  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMASTON    2  S 

855  1 

04 

UPSON 

5 

32 

52 

84 

19 

656 

6P 

5P 

H 

RADIO    STATION  WSFT 

THOMASVILLE    4  SE 

8665 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

2  I  0 

5P 

5P 

H 

GEORGIA    FOREST  COMM 

TIETON    EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

i  6 

3  1 

28 

83 

3  1 

360 

8A 

8A 

8A 

GH 

G A . CS TL  . PL  A  I N    EXP.  STA. 

TOCCOA 

8740 

03 

STEPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

1  9 

10  19 

6P 

7  A 

H 

HENRY    0.  MCDONALD 

TRAY  MOUNTAIN 

8805 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA-154 

U    OF    GA    PLT    SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

6P 

6P 

5P 

H 

UNIV    OF    GA    COL    OF  AGRI 

VALDOSTA    3  E 

8972 

08 

L  QWNDES 

15 

30 

51 

83 

1  4 

250 

5P 

5P 

RADIO    STATION  WJEM 

VALDOSTA    4  NW 

8974 

08 

L  QWNDES 

15 

30 

52 

83 

20 

266 

c 

RADIO    STATION  WGAF 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  9 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE    B.  SMITH 

WARRENTON 

9141 

05 

WARREN 

1  1 

33 

26 

82 

40 

6  1  0 

7  A 

7  A 

H 

HENRY    C.     WHEELER.  JR. 

WASH INGTON 

9  157 

03 

WILKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7  A 

7  A 

H 

WILLIAM    T.  THORNTON 

WATKINSVILLE  ARS 

9  169 

02 

OCONEE 

1  0 

33 

62 

83 

26 

760 

c 

AGR.    RESEARCH  SVC. 

WAYCROSS    4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

1  3 

3  1 

1  6 

82 

19 

1  46 

7  A 

7  A 

H 

ERNEST    L .  SWEAT 

WAYNESBORO   2  NE 

9  194 

05 

BURKE 

1  4 

33 

07 

8  1 

59 

270 

6  A 

6A 

H 

MISS    DORIS    E  LEWIS 

WEST  POINT 

929  1 

04 

TROUP 

3 

32 

62 

86 

1  1 

676 

8  A 

8A 

H 

CAM    B.     LANIER.  JR. 

WINDER    1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7  A 

c 

H 

CECIL    H.  GRIDEH 

WOODBURY 

9606 

04 

MER IWETHER 

6 

32 

69 

84 

36 

800 

8A 

ALLEN    C  LONGING 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

3  1 

1  055 

BA 

WILL lAM    G  BOOTH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


GfiORCIA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "P,   precipitation  and  evaporation  lo  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65P.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  sununer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  tl,e  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  m.les  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVI SIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  followiog  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  ibis  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  lor  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homervllle  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

IlfTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

ly  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry, 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  IW)ICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  "nils  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Tliemometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOaiEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Btfttioas  appearing  in  the  tables  with  do  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


XnforBatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20^  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  Is  compiled  from  records  on  flic  at  the  National 
1 imatlc  Center,  Ashevllle,  North  Carolina    28801.  .  . 

Director,  National  CllBatlc  Center 
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12 

.0 

0 

7 

2 

1 

9(1  •ErcMwi  WIS  FgLLWun  i'Kim  lani 
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MONTHLY  SUMMRRIZED  STATION  RND  DIVISIONAL  DflTfl  GE3«Gr« 

MfiY  1971 


STBTION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

£ 

a 

1 

X 

S  c 
a  c 

UJ 

a 
a 

1  1 

1  i 

s 

a 

2 

o 

u 
a 

o 

s 

NO 

OF 

DATS 

a 
o 

%  1 
1  1 

a 

a 
g 

a 

SNOH 

SLEET 

NO. 

OF 

DATS 

HRX. 

HIN. 

a 

i  g 

;  ° 
c  o 

s 

K 

o 

s 

- 

me 

e 
° 

s 

c 

g 

si 

|l 

!s 

LOUISVILLE  3  S 

10 

0 

0 

0 

0 

METTER 

88 

7 

62  .  3M 

75. 5M 

94 

31 

53 

7  + 

0 

5  .  34 

1  .65 

5 

.  0 

0 

7 

4 

2 

MrnvTl  !  F    FVD  ^Tft 
niUVJLLC.  CAf 

86 

IM 

62.  3M 

74, 2M 

92 

19 

51 

7 

0 

0 

0 

3.31 

.  75 

12 

.0 

0 

7 

3 

0 

MILLEN   1  N 

86 

2 

59.2 

72.7 

-  .3 

93 

19 

44 

7 

3 

9 

0 

0 

0 

3.86 

.46 

1  .08 

27 

.0 

6 

4 

1 

NEUINGT3N   2  NE 

85 

9 

63.9 

74.9 

95 

31  + 

50 

6 

2 

7 

0 

0 

0 

.0 

0 

5 

1 

SWfllNSBBRO 

86 

IM 

59.  6M 

72.  9M 

49 

13  + 

2 

5 

0 

0 

0 

3.50 

I  .25 

12 

.0 

0 

WAR RE  NTBN 

86 

9 

59.6 

72.8 

J  .  4 

96 

20 

49 

7  + 

10 

3.86 

.02 

1  .00 

12 

.0 

0 

8 

4 

1 

WflYNESBQRO  2  NE 

86 

6 

59.0 

72  .  3 

93 

31  + 

60 

14  + 

4 

10 

0 

0 

0 

3.54 

1  .  49 

12 

.0 

0 

4 

4 

1 

OIVISIBN 

73.4 

.6 

3.64 

-  .28 

.0 

fILBflNY  3  SE 

86 

8 

62.7 

74.3 

.  3 

93 

26 

60 

7 

2 

5 

0 

0 

0 

4.64 

.77 

2.46 

12 

.0 

7 

3 

1 

flMERICUS  4  ENE 

BfllNBRIOGE 

0 

0 

0 

0 

BLflKELY 

86 

6 

61.8 

73  .  7 

.  1 

93 

26 

51 

9  + 

4 

3.00 

-    1  .27 

1  .  19 

12 

.0 

7 

2 

1 

CAMILLA 

87 

1 

63.  1 

75  .  1 

-  .2 

95 

31 

50 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

7.22 

3.63 

2.97 

12 

.0 

0 

7 

4 

3 

C3LQUITT  2  E 

86 

3 

62.5 

74  .  4 

94 

31 

48 

7 

6 

3.66 

1  .  30 

17 

.0 

0 

8 

2 

1 

f~l  1  Tun  C  D  T 

a 

0 

0 

0 

0 

FORT  GfllNES 

85 

3 

63.5 

74  .  4 

.8 

91 

31  + 

52 

1  3  + 

0 

5 

0 

0 

0 

3.01 

.66 

.  77 

1  1 

.0 

7 

1 

□ 

LUMPKIPi    2  S£ 

86 

a 

M 

92 

31 

3 

0 

0 

0 

3.80 

.96 

16 

.0 

0 

0 

MORGfiN    1  U 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

84 

2 

61.4 

72.8 

91 

31 

47 

8 

4 

3.  10 

.  79 

25 

.0 

0 

6 

3 

□ 

THOMASVILLE   ^  SE 

87 

IM 

61  .OM 

74.  IM 

-      .  1 

48 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

3.47 

-  .26 

1  .60 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

74.2 

.  0 

3  .  95 

.25 

.0 

*         X  x 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

87 

0 

61.2 

74.  1 

1  .  1 

92 

31  + 

50 

8  + 

0 

7 

0 

0 

0 

2.56 

-   1  .67 

1  .96 

12 

.0 

4 

1 

1 

ASH6URN   3  ENE 

84 

9 

63.3 

74.  1 

90 

31  + 

51 

7 

2 

4.24 

.99 

12 

.0 

0 

e 

3 

□ 

COHDELE 

13 

0 

0 

0 

0 

DOUGLAS  2  ESE 

87 

1 

61  .3 

74.  2 

.8 

94 

26 

51 

7 

2 

1  1 

0 

0 

0 

3.26 

.  78 

2.42 

12 

.  0 

4 

1 

F  r T^nFDfli  n 

r  1  ICuCKrlLU 

86 

7 

65.  G 

75.9 

.9 

92 

25 

53 

7 

0 

6 

0 

0 

0 

3.04 

.62 

1  .85 

12 

.0 

0 

4 

2 

HOnERVILLE   3  WSW 

86 

8 

61.1 

74  .  0 

93 

25 

48 

7 

1 

4.49 

3.58 

12 

.0 

0 

4 

1 

LUnotH    Ui IT 

87 

2M 

60.  9M 

74.  IM 

94 

31 

51 

8  + 

2 

S 

0 

0 

0 

2.40 

-   1  .88 

1  .45 

12 

.0 

0 

5 

1 

j 

MOULTRIE   2  ESE 

87 

1 

61.8 

74.5 

.  0 

94 

31 

49 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

4.09 

.23 

1  .53 

12 

.0 

/ 

3 

NASHVILLE   6  SSE 

87 

6 

61.1 

74.  3 

93 

26  + 

50 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

4.82 

2.24 

16 

.0 

0 

6 

3 

QUITMAN  2  nu 

9 

0 

0 

0 

0 

TIFTON    EXP  STATION 

86 

8 

62.8 

74.  3 

,  7 

92 

26 

49 

7 

4 

3.02 

-  .80 

2.  15 

12 

.0 

0 

4 

1 

J 

VALDOSTA    3  E 

87 

0 

59.  S 

73  .  4 

93 

31  + 

50 

1 

0 

7 

0 

0 

0 

4.01 

2.36 

12 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

74.  4 

.6 

3.41 

.  47 

.0 

ALMA    FAA  AP 

86 

9 

63.3 

75.  1 

1  .9 

94 

31 

51 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

4.06 

.  79 

2.27 

12 

.0 

4 

2 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

86 

IM 

65.  IM 

75.  IM 

94 

31 

54 

7 

4 

0 

0 

0 

1  .42 

.63 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

BRUNSWICK 

0 

0 

0 

3.22 

-      .  72 

2 . 00 

26 

.  0 

0 

1 

BRUNSWICK   FAA  AP 

84 

0 

68.2 

76.  1 

92 

30  + 

56 

7 

2 

4 

0 

0 

0 

2.26 

.  75 

24 

.0 

0 

6 

2 

0 

F  L  £M I NG 

86 

5 

61  .5 

74  ,  0 

93 

31 

50 

8 

0 

0 

0 

0 

6.72 

3.85 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

FOLKSTON  9  SW 

39 

5M 

60. 9M 

75.  2M 

95 

31  + 

49 

a 

0 

4.39 

2.01 

12 

.0 

4 

3 

2 

FORT  STEWART 

87 

7 

63.3 

75.5 

1  .6 

96 

31 

52 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

6.92 

1  .43 

3.96 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

GLENNVILLE 

JESUP  8  S 

88 

3 

62.0 

75.2 

96 

3  1 

50 

a 

0 

15 

0 

0 

0 

5.51 

"1 .  77 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

riMMun  1  H 

a 

0 

0 

0 

0 

1 

83 

911 

66.  OM 

76.  OM 

92 

31  + 

66 

7 

0 

0 

0 

0 

I  .38 

.61 

12 

.0 

0 

3 

I 

0 

SAVANNAH   USDA  PL  GRON 

86 

7 

61  .2 

74.  0 

2.0 

94 

31 

49 

7 

0 

a 

0 

0 

0 

6.64 

1.71 

2.00 

1  1 

.0 

0 

8 

5 

2 

SAVANNAH   WSO    AP  R 

84 

B 

64.  I 

74.6 

1  .2 

92 

3 

51 

7 

1 

4 

0 

0 

0 

7.26 

3.06 

3  .  33 

12 

.0 

0 

9 

4 

3 

SAVANNAH  BEACH 

84 

IM 

66  .  IM 

75  .  IM 

92 

25  + 

52 

6 

0 

6 

0 

0 

0 

1  .66 

-   1  .  39 

.61 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

SURRENCr  2  WNW 

87 

6 

60.5 

74.  0 

93 

31  + 

47 

7 

1 

9 

0 

0 

0 

4.00 

3.30 

12 

.0 

0 

4 

1 

I 

WAYCROSS   4  NE 

88 

5 

58.2 

73  .  4 

.  5 

96 

26 

48 

9* 

5 

14 

0 

0 

0 

5.59 

1  .  73 

4.05 

12 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

74.8 

1  ,  1 

4.12 

.34 

.0 

XC  nrtUKKt  WTCS  FOLKMIM  S'KTim  IMXI 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STRT  I  GN 


DRY  OF  MONTH 


7  8 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  28 


AOAIRSvILLC 

ALLATOONA  DAM  2 

6CAVC0DALE 

CALHOUN  EXP  STATIOM 

CAQTERS 

CADTEBSVILLE 
CAQTERSVILLC  3 
CEDARTOUn 
CHAT^UORTH 
CHICKnmuGA  PARK 

cuaarvriLE  2  w 

DALLAS   7  HE 
DAL  TOM 
Er«Rv 

FAIHMOUNT 

KENSINGTON 
MNGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACft 
RINGGOLD 

ROrC 

ROME  USa  AP 
Sur«:RvlLLE    1  5SW 
TAYL085VILLE 


NORTM  CENTRAL  I 

ALPMAHETTA  5  SSW 
ATHENS  WSO  AP 
ATLANTA  60L TON 
ATLANTA  liSO  AP 
6ALL  GROUND 

BLAIBSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COf»«RCE  4  NNW 

CUmiNG  2  NNE 
DAML ONEGA 
DAWSONVILLE 
ELL IJAT 
GAINESVILLE 

HELEN  1  eSE 
JASPER   1  NMU 
r«»YSVILLE 
MONROE 

NOaCROSS  3  HU 

U  or  GA  PLT  SCIENCE 
UALESKA 
WINDER   1  SSE 
WOODSTOCK 


NORTHEAST 

BOmAN 

CARNESVILLE 
CLAYTON    1  S; 
CORNEL lA 
ELBERTON  2  I 

HARTkCLL 
LEXINGTON  1 
L INCOLNTON 
TOCCOA 

WASHINGTON 


tCST  CENTRAL 

BUENA  VISTA 
BUTLER 
CARROLL  TON 
CQLUreuS  WSO  AP 
CONCORD 


JONESBOeO 

la  grange 
mrrshallville 

PiEwnAN 

SUNN YS IDE 
TALBOTTON    1  HE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOnASTON  2  S 
iCST  POINT 


3.0C 
6.2E 


4.05 
6.  35 

4.oe 

5.0 


6.1' 
6.  3e 


4. a: 

e.e: 

6.61 
S.6 


KOOeuRY 


COvIHGTON 
DANVILLE 
0O«LIN  3  S 

ensTTviN  1  w 
roBST^  )  s 

rORT  VALLEY  2 
GOOfDEY  3  N£ 
HAMtlNSVlLLE 
lOUIN-'On  *  k*! 

JUL  lETTE 

nACOn  MSO  AP 
niLLEOGCvlLLE 
fWfTlCElLO 
rOUffT  N^MON 


6.Bi 
6.4; 
9.6' 


3.q: 

3.M 
3.9C 


5.2( 
4.3 
4.7( 

2.6 


3.0: 
3.4; 
2.41 
2.0' 


4.2* 

4.0! 

».  41 


SEE  REFENEHCE  NOUS  FOLLOhINO  STRIION  INOEK 
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DRILY  PRECIPirnTION 


STFIT  ION 


EAST  CENTBAL 

flPPL IMG    1  NW 
AUGUSTA  U50  AP 
BROOKLET  1  U 
DOVER 
GI&SOM 

LOUISVILLE  3  S 

«TTEB 

mOVlLLE 

MIOVILLE  EltP  STfi 
MILLEM  A  M 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 
NEUIMGTOn  2  ME 
STILLMOBE 
SUAIMS60B0 
UABBENTOti 

UAYNESeOQO  2  hZ 


SOUTH  tCST 

ALBANY  3  SE 
AMERICUS  A  ENE 
eAXtieBIOGE 
BLflKELY 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBEBT 

OAUSOM 

OONALSONVILLE  1 
rORT  GAIMES 


2  SE 


LU«»KI 
MORGAN  1 
MORGAN  6 
PLAINS  SI 
PRESTON 

THOMASVII 


SGUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASMBURN  3  ENE 
COROCLE 

DOUGLAS  2  ESE 
riTZGEBALD 
HOMEBVILLE  3  WSH 
LUfftER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  S  SSE 
QUITMAN   2  nu 
TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA   3  e 


SOUTHEAST  01 

ALMA  FAA  AP 
BLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSUICK    FAA  AP 
DOCTOBTOUN    1  USW 

FLEMING 
FOLKSTON  3  5U 
FOIKSTON  9  SW 
FOBT  STEWART 
GLENNVILLE 

JESUP  8  S 
NAHUNTA 
NAHUMTA  3  S 
PATTEB50N 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 
SAVANNAH  lAO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SUBRENCY  2  k^U 
MAYCBOSS  4  NE 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  II 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.03  .51 
.05  .11 


.24      .09  .55 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINO  STRTION  IHOEI 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DOY  OF  MONTH 

UJ 
O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

1  6 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

a 

I.I 

MOOTMWeST 

01 

ftLLBTOONO  OBM  2 

MAX 

80 

84 

78 

86 

SO 

68 

92 

87 

78 

79 

62 

68 

60 

64 

76 

83 

85 

88 

MIN 

ss 

58 

60 

56 

48 

46 

44 

60 

57 

62 

64 

49 

6  1 

56 

61 

62 

64 

65 

64 

67 

57 

64 

60 

60 

65 

63 

62 

55 

61 

66 

67.7 

CBLHBUN  EXP  STBTIOH 

MBX 

86 

85 

84 

87 

80 

9 1 

90 

87 

78 

82 

87 

86 

81 

8 1 

MIN 

55 

61 

60 

66 

56 

43 

40 

38 

52 

60 

60 

65 

45 

47 

58 

69 

62 

61 

65 

62 

68 

65 

64 

60 

63 

55 

53 

60 

57 

64 

64 

57.0 

CBRTEBSVItLE 

MBX 

84 

84 

86 

86 

86 

9 1 

68 

88 

78 

8 1 

86 

86 

75 

73 

81 

S3 

87 

89 

81.4 

MIN 

53 

61 

60 

55 

58 

47 

40 

39 

54 

60 

60 

65 

43 

48 

61 

60 

62 

62 

63 

64 

67 

67 

64 

68 

66 

66 

63 

40 

67 

63 

62 

57.6 

CEDBR TOUM 

MBX 

82 

80 

86 

66 

84 

88 

00 

90 

90 

86 

78 

8 1 

88 

85 

80 

76 

82 

85 

90 

60 

02 . 0 

MIN 

54 

62 

62 

69 

58 

44 

41 

40 

55 

61 

66 

49 

55 

58 

65 

61 

65 

63 

68 

55 

65 

57 

69 

56 

62 

51 

58 

65 

64 

57.5 

OBLLBS   7  ME 

MBX 

8 1 

80 

84 

78 

84 

87 

89 

9 1 

86 

79 

80 

86 

00 

62 

73 

8 1 

S3 

07 

80 . 2 

MIN 

66 

67 

62 

57 

66 

48 

41 

39 

47 

69 

61 

62 

42 

49 

60 

60 

62 

62 

63 

63 

64 

66 

64 

58 

59 

54 

63 

40 

66 

64 

66 

56.6 

OBLTBN 

MBX 

79 

85 

82 

85 

88 

90 

90 

89 

78 

80 

87 

SO 

60 

8 1 

85 

MIN 

•i2 

61 

58 

57 

58 

44 

42 

41 

43 

55 

60 

61 

48 

47 

54 

61 

63 

63 

64 

64 

64 

65 

64 

60 

50 

58 

61 

50 

51 

60 

65 

56.0 

LB  FBYETTE 

MAX 

06 

75 

80 

85 

76 

TO 

76 

71 

77 

81 

86 

84 

76 

80 

84 

86 

91 

85 

92 

90 

90 

80 

76 

80 

83 

82 

61 

72 

81 

84 

90 

80.0 

MIN 

55 

60 

60 

56 

56 

46 

36 

37 

41 

68 

60 

60 

43 

43 

47 

60 

61 

59 

60 

63 

64 

64 

64 

55 

59 

55 

50 

49 

63 

63 

66 

64.9 

Rorc 

MAX 

03 

82 

83 

77 

75 

75 

72 

79 

80 

84 

81 

77 

80 

84 

83 

83 

87 

88 

91 

89 

83 

77 

81 

87 

86 

81 

76 

80 

86 

88 

88 

82.1 

MIN 

49 

60 

58 

57 

67 

46 

43 

39 

64 

60 

60 

64 

46 

48 

59 

58 

61 

60 

63 

63 

62 

63 

64 

66 

60 

54 

60 

49 

66 

62 

63 

56.2 

RO^C   WSO  BP 

MAX 

00 

03 

84 

76 

74 

74 

72 

79 

81 

83 

83 

79 

82 

86 

78 

85 

88 

89 

01 

92 

78 

79 

82 

00 

83 

82.0 

MIN 

64 

61 

57 

58 

61 

46 

41 

39 

55 

61 

63 

56 

46 

49 

58 

69 

62 

63 

66 

64 

68 

66 

63 

58 

63 

67.0 

N3RTH  CENTRBL 

02 

BLPHBRETTB  &  SSU 

MBX 

78 

82 

78 

82 

85 

89 

82 

81 

84 

80 

68 

63 

MIN 

51 

54 

59 

66 

66 

49 

42 

41 

61 

64 

60 

62 

46 

46 

46 

50 

61 

61 

62 

62 

62 

65 

64 

59 

68 

54 

53 

48 

46 

65 

62 

66.0 

BTHCNS  WSO  BP 

MBX 

72 

60 

86 

84 

78 

80 

82 

80 

83 

87 

68 

89 

79 

62 

85 

S2 

7 1 

76 

78 

84 

87 

80 

80 . 0 

MIN 

60 

62 

61 

55 

48 

47 

47 

48 

60 

60 

61 

58 

52 

62 

60 

62 

63 

66 

67 

66 

66 

64 

66 

65 

63 

67 

57 

64 

58 

56 

68 

69.2 

BTLBNTB   WSO  BP 

MBX 

6 1 

81 

84 

81 

74 

76 

74 

78 

81 

85 

82 

78 

81 

83 

81 

83 

87 

88 

88 

S3 

76 

79 

83 

87 

B2 

70 

77 

80 

85 

88 

88 

81  .4 

MIN 

50 

62 

60 

60 

66 

64 

48 

52 

59 

61 

63 

54 

62 

57 

60 

63 

64 

65 

67 

68 

68 

67 

67 

65 

62 

58 

58 

55 

61 

68 

68 

60.6 

eiBIRSVILLE  EXP  STB 

MAX 

77 

78 

73 

81 

80 

81 

70 

85 

MIN 

47 

60 

56 

61 

55 

45 

34 

37 

51 

63 

63 

60 

48 

40 

46 

62 

53 

66 

66 

55 

65 

63 

62 

66 

57 

49 

50 

41 

45 

60 

67 

61  .4 

BLUE  RIOGE 

MBX 

MIN 

COr»«RCE   4  NNW 

MBX 

83 

83 

82 

82 

86 

87 

89 

91 

78 

80 

85 

70 

" 

80 

85 

89 

81.6 

MIN 

61 

59 

56 

59 

48 

47 

44 

42 

59 

69 

63 

46 

51 

43 

66 

54 

46 

42 

49 

OBHLONEGB 

MBX 

80 

81 

78 

81 

80 

MIN 

52 

57 

69 

56 

53 

47 

40 

41 

48 

54 

59 

61 

51 

47 

48 

58 

66 

60 

60 

60 

69 

63 

63 

61 

62 

64 

61 

48 

40 

60 

63 

64.5 

GBIMESVILLE 

MAX 

79 

80 

77 

80 

82 

MIN 

57 

62 

60 

56 

58 

48 

42 

46 

54 

59 

60 

62 

48 

50 

50 

61 

62 

62 

66 

63 

63 

65 

64 

62 

61 

65 

53 

49 

56 

54 

65 

57.2 

HELEN    1  ESE 

MAX 

78 

79 

83 

81 

88 

86 

SO 

85 

63 

70 .5 

MIN 

53 

58 

57 

66 

61 

44 

38 

39 

51 

63 

64 

62 

41 

41 

54 

64 

62 

56 

68 

66 

63 

62 

62 

61 

68 

61 

48 

46 

62 

60 

67 

63.  1 

JBSPER    1  NMW 

MAX 

78 

70 

79 

77 

72 

72 

69 

74 

77 

79 

78 

77 

77 

80 

79 

81 

85 

86 

80 

82 

76 

76 

81 

84 

80 

74 

73 

73 

74 

86 

85 

78.4 

MIN 

55 

60 

59 

55 

55 

43 

42 

42 

52 

67 

62 

62 

46 

51 

58 

55 

60 

60 

62 

61 

54 

64 

62 

64 

60 

63 

49 

47 

57 

62 

63 

56.2 

U   Of   Gfl  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

86 

04 

87 

07 

70 

74 

75 

79 

82 

83 

84 

87 

82 

83 

83 

87 

88 

91 

93 

80 

78 

82 

82 

88 

85 

82 

75 

81 

85 

89 

91 

83.3 

MIN 

57 

55 

51 

51 

51 

46 

45 

47 

59 

69 

59 

64 

49 

61 

60 

60 

62 

64 

67 

60 

64 

64 

65 

64 

62 

64 

55 

52 

57 

62 

64 

57.4 

WINDER    1  SSE 

MAX 

82 

80 

88 

85 

70 

76 

76 

77 

81 

66 

83 

81 

82 

83 

81 

84 

87 

89 

90 

86 

76 

79 

82 

88 

87 

87 

77 

79 

86 

89 

90 

02.6 

MIN 

66 

60 

67 

53 

52 

46 

43 

46 

54 

58 

66 

56 

46 

48 

55 

59 

59 

60 

65 

63 

69 

65 

65 

61 

59 

63 

64 

48 

65 

61 

63 

66.2 

NORTHEBST 

03 

CLBTTON    1  SSW 

MBX 

82 

82 

80 

80 

81 

77 

82 

84 

SS 

84 

84 

MIN 

61 

53 

55 

61 

50 

42 

34 

40 

49 

48 

49 

59 

41 

42 

50 

57 

54 

51 

58 

58 

62 

63 

68 

59 

65 

60 

47 

43 

63 

59 

62 

51  .4 

CORNEL  IB 

MAX 

79 

80 

73 

61 

70 

7 1 

70 

78 

78 

79 

81 

86 

7 1 

84 

84 

77 .0 

MIN 

55 

60 

68 

65 

47 

46 

39 

43 

54 

53 

64 

61 

42 

44 

60 

67 

60 

bO 

60 

60 

60 

63 

62 

64 

63 

61 

51 

45 

53 

63 

60 

54.8 

ELSERTON  2  N 

MAX 

86 

84 

86 

84 

78 

75 

74 

78 

83 

86 

84 

81 

82 

84 

84 

87 

89 

91 

8 1 

84 

88 

88 

84 

78 

SO 

86 

90 

90 

83 . 7 

MIN 

64 

50 

59 

55 

53 

41 

42 

43 

64 

66 

56 

65 

44 

44 

57 

57 

60 

69 

63 

62 

66 

64 

67 

60 

60 

52 

55 

60 

52 

62 

63 

66.9 

HBRTtCLL 

MAX 

88 

83 

87 

85 

74 

76 

74 

77 

88 

88 

78 

76 

86 

86 

85 

86 

90 

94 

03 

80 

78 

79 

82 

89 

86 

78 

SO 

80 

88 

90 

91 

83.7 

MIN 

62 

63 

57 

60 

4« 

62 

62 

56 

66 

64 

64 

60 

61 

65 

65 

68 

65 

52 

58 

60 

66 

66 

68 

66 

64 

58 

60 

55 

58.9 

TOCCOB 

MAX 

85 

75 

86 

85 

62 

75 

74 

77 

82 

86 

81 

81 

83 

84 

80 

83 

88 

91 

00 

82 

76 

76 

87 

67 

84 

00 

77 

76 

84 

8S 

88 

01  .7 

MIN 

68 

68 

53 

60 

49 

47 

46 

46 

54 

58 

56 

58 

40 

40 

64 

59 

68 

64 

63 

56 

61 

65 

61 

61 

66 

62 

64 

50 

54 

65 

63 

56.3 

UftSHINGTON 

MAX 

87 

86 

85 

87 

86 

66 

73 

81 

83 

84 

82 

88 

80 

83 

83 

84 

88 

87 

OO 

02 

89 

81 

78 

S3 

90 

09 

75 

84 

83 

86 

80 

03.0 

X  X 

MIN 

57 

57 

66 

58 

69 

47 

41 

49 

56 

53 

48 

62 

52 

49 

60 

47 

60 

63 

62 

65 

65 

64 

63 

62 

65 

60 

66 

66 

60 

67 

66 

56.5 

fcCST  CENTRBL 

BUENB  VISTB 

mx 

MIN 

CBRROLL  TON 

mx 

03 

83 

83 

82 

76 

74 

74 

79 

82 

86 

80 

76 

64 

83 

83 

84 

90 

91 

87 

SO 

85 

83 

81 

88 

66 

81 

76 

82 

85 

68 

89 

02.7 

MIN 

48 

61 

62 

57 

68 

50 

42 

39 

54 

56 

59 

65 

46 

50 

57 

59 

61 

60 

62 

62 

67 

64 

66 

66 

66 

54 

56 

66.5 

COLUreuS   WSO  BP 

MBX 

84 

S3 

83 

89 

72 

74 

78 

82 

86 

88 

80 

81 

84 

84 

86 

83 

89 

88 

00 

90 

83 

82 

84 

89 

80 

70 

78 

02 

86 

90 

90 

04.0 

MIN 

59 

66 

66 

60 

62 

66 

50 

47 

58 

61 

65 

69 

62 

55 

61 

67 

54 

67 

67 

69 

70 

68 

71 

66 

61 

66 

61 

67 

61 

72 

71 

62.4 

EXPERIf«NT 

MAX 

S3 

82 

82 

85 

82 

73 

74 

76 

78 

81 

86 

82 

77 

82 

82 

82 

83 

87 

88 

87 

83 

70 

81 

82 

B7 

84 

74 

75 

SO 

00 

87 

81.4 

MIN 

58 

66 

64 

68 

69 

50 

40 

52 

59 

62 

64 

66 

50 

62 

63 

61 

64 

65 

66 

57 

69 

67 

67 

63 

62 

61 

68 

63 

62 

70 

68 

61.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STDTION  INOEK 
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DRILY  TEMPERRTURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

£ 

GREENVILLE  2  NNU 

MAX 

niN 

LA  GRANGE 

MAX 

niN 

53 

84 
63 

87 
67 

86 
58 

85 
59 

85 
54 

78 
45 

82 
42 

84 

58 

86 
58 

87 
62 

79 
63 

84 
45 

86 

50 

86 
59 

86 
63 

89 
61 

88 
64 

89 
62 

89 
65 

83 
68 

83 
66 

83 
67 

90 
58 

88 
57 

85 
61 

79 
58 

86 
51 

86 
57 

90 
69 

92 
66 

65.5 
59.0 

HfiRSHBLLVILLE 

MAX 
MIN 

87 
57 

85 
63 

88 
64 

91 
59 

88 
61 

74 

58 

82 
59 

83 
50 

87 
61 

91 
60 

89 
63 

S3 
67 

86 
52 

85 
55 

87 
61 

87 
66 

89 
62 

88 
66 

92 
65 

90 
69 

84 

67 

86 
65 

86 
70 

91 
65 

93 
62 

82 
62 

80 
58 

85 
55 

88 
62 

92 
69 

93 
69 

86.8 
62.0 

NEUNRN 

MAX 
MIN 

00 

81 
60 

86 
62 

87 

55 

78 

55 

83 
62 

81 

32 

82 
53 

S7 
57 

80 
60 

78 
60 

83 
45 

86 
52 

82 
58 

85 
58 

86 
59 

87 
60 

90 
60 

85 
61 

75 
66 

78 
63 

81 
62 

86 
57 

84 

60 

79 
56 

78 
53 

62 
49 

66 
56 

86 
63 

91 
62 

63.  1 
57.9 

SUNNrSIOE 

MAX 
MIN 

84 

58 

83 
63 

86 
64 

84 
58 

78 
58 

75 
50 

77 

79 
48 

82 
57 

S6 
61 

SI 
6 1 

78 
65 

83 
51 

83 
5  1 

83 
6 1 

83 
62 

89 
62 

88 
64 

89 
66 

82 
65 

78 
68 

81 
66 

83 
65 

88 
63 

89 
63 

78 
59 

76 
57 

81 
52 

84 
6 1 

86 
68 

88 
66 

62.7 
60.0 

TftLBOTTON    1  ME 

MIN 

86 
53 

86 
62 

87 
71 

89 
56 

79 
59 

73 
50 

78 
62 

83 
41 

87 
50 

92 
56 

89 

57 

80 
69 

84 
48 

88 
48 

88 
58 

88 

57 

90 
61 

89 
63 

90 
62 

88 
68 

81 
68 

84 

67 

85 
71 

89 

70 

90 
57 

89 
62 

89 
66 

85 
51 

89 
56 

90 
57 

93 
68 

86.4 
59.5 

TOLLnPBBSn  2  N 

MAX 

82 
49 

80 
58 

82 
60 

79 
58 

76 
58 

73 
46 

72 
39 

77 
36 

81 
54 

85 
56 

82 
60 

76 
54 

83 
51 

84 
45 

82 

55 

85 
56 

88 

59 

89 
61 

90 
60 

88 
62 

85 
68 

79 
64 

80 
64 

86 
53 

85 

55 

80 

52 

75 
52 

82 
47 

84 
54 

87 
63 

87 
60 

82.  1 
55.2 

TH(3MflSTBN  2  S 

MAX 
MIN 

86 
53 

85 
61 

87 
65 

83 
65 

80 
63 

77 
51 

79 
47 

80 
45 

84 

57 

88 
57 

84 

58 

84 
56 

86 
49 

85 
50 

85 
59 

84 

63 

88 
61 

88 
64 

86 
64 

88 
64 

83 
68 

84 
66 

85 
67 

80 
63 

87 
65 

85 
60 

80 
58 

83 
52 

85 
57 

90 
69 

91 
66 

84.8 
59.5 

HEST  POINT 

,             X  . 

MAX 
MIN 

85 
52 

05 
55 

05 
65 

82 
55 

87 
55 

78 
52 

78 
48 

78 
48 

80 
50 

82 
60 

82 
60 

87 
63 

81 
47 

80 
50 

85 

52 

85 
62 

SO 
60 

90 
62 

87 
63 

90 
60 

90 
60 

85 
62 

80 
69 

85 
59 

89 

59 

89 
60 

78 
60 

80 
51 

82 
59 

89 
65 

90 
62 

57.6 

CENTRBL  05 

SILEY 

MAX 
MIN 

88 

85 
57 

SO 
64 

89 
59 

01 
62 

74 
54 

81 
51 

84 

87 
54 

89 
62 

S3 
67 

S4 

57 

B3 

56 

SS 
65 

SO 
68 

SS 
64 

89 
64 

92 
66 

88 
68 

87 
69 

84 

69 

86 

89 
70 

91 

79 
62 

85 
58 

92 
65 

91 
70 

86.0 
62.5 

COVINGTBN 

MAX 
MIN 

85 

55 

83 

60 

86 

59 

83 
56 

72 
58 

75 
46 

76 
45 

80 
47 

82 
58 

85 
59 

85 
6  1 

78 
64 

82 
47 

85 
51 

83 
58 

85 
61 

SS 
62 

88 
64 

91 
65 

87 
66 

79 
67 

83 
65 

86 
67 

88 
64 

85 
61 

81 
56 

76 
56 

81 
52 

86 
56 

88 
64 

90 
65 

83.3 
58.5 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

88 

89 

85 
62 

90 
56 

91 
59 

80 
50 

76 
48 

81 
53 

86 
55 

88 
56 

92 
58 

91 
65 

S3 
53 

88 
55 

87 
58 

91 

62 

89 
63 

93 
64 

95 
65 

96 
66 

90 
65 

88 
66 

86 
67 

86 
68 

91 

60 

92 
6 1 

88 

58 

80 
54 

86 
56 

89 
60 

92 
66 

83.0 
59.4 

EflSThMN   1  W 

MAX 
MIN 

86 
57 

86 
61 

84 

65 

88 
59 

91 
60 

78 
53 

73 
52 

80 
51 

82 
55 

87 
60 

90 
63 

89 
66 

63 
55 

84 

85 

88 

B5 
62 

88 
64 

89 
65 

92 
67 

88 
68 

86 
68 

86 
69 

88 
70 

91 
64 

92 
62 

85 
59 

77 
58 

85 
61 

87 
66 

92 
70 

86.0 
61  .8 

FORSYTH   1  S 

MAX 
MIN 

84 

56 

85 
60 

87 
63 

87 
55 

83 

72 
47 

77 
50 

82 
45 

84 

57 

87 
57 

81 

67 

82 

66 

83 

52 

83 
50 

88 
59 

84 

63 

S9 
66 

89 

70 

90 
65 

87 
63 

88 

69 

83 
65 

88 
68 

88 
68 

86 
61 

84 

60 

85 
58 

84 

52 

85 

52 

90 
64 

90 
67 

85.0 
59.8 

HftWK INSVILLE 

MAX 
MIN 

80 

55 

90 
58 

85 
65 

89 
59 

93 
61 

80 
53 

76 
49 

83 
50 

84 

52 

88 
57 

90 

67 

85 
51 

87 
53 

85 
55 

90 
62 

86 
61 

93 
63 

94 
67 

89 
68 

86 
68 

88 
68 

89 
69 

91 
64 

93 
59 

80 
55 

85 
58 

69 
62 

93 
69 

87  .5 
59.9 

IRWINTON   4  UNW 

MAX 
MIN 

87 
54 

86 
61 

87 
63 

90 
56 

85 
55 

79 
52 

82 
53 

87 
47 

88 
51 

92 
60 

90 
62 

89 
64 

82 

90 

90 
55 

86 
63 

94 

67 

96 
65 

95 
69 

91 
66 

89 
65 

91 
70 

88 
62 

90 
66 

88 
62 

87 
61 

65 
56 

89 

91 

94 
68 

91 
65 

68.7 
60.7 

MACON   WSO  AP 

MAX 
MIN 

87 
56 

86 
63 

90 
66 

89 
59 

76 
58 

71 
53 

80 
48 

82 
48 

87 
64 

90 
60 

88 

63 

82 
60 

84 
51 

83 
56 

88 
64 

86 
68 

90 
64 

90 
67 

92 
67 

88 
70 

84 

69 

86 
67 

86 
71 

89 
69 

89 
62 

61 
63 

76 
61 

84 

56 

SS 
62 

92 
71 

92 
70 

85.7 
62.  1 

MILLEDGEVILLE 

MIN 

86 
52 

85 
54 

85 
58 

89 
55 

86 
55 

70 
50 

73 
47 

78 
47 

82 
52 

86 

57 

91 
57 

86 
58 

82 
49 

84 
49 

S3 
50 

86 
59 

87 
62 

89 

62 

89 
64 

91 
64 

86 
67 

82 
65 

84 

66 

84 

67 

90 
60 

66 

57 

79 
56 

77 
53 

S3 
53 

87 
56 

90 
65 

64.5 
57.0 

flONTICELLO 

MAX 

85 
60 

86 
61 

84 

62 

03 
60 

84 
61 

78 
50 

73 
50 

77 
51 

81 
52 

83 
61 

90 
62 

87 
64 

82 
53 

84 

55 

83 
57 

85 
63 

84 

62 

90 
63 

89 
66 

S8 
65 

85 
68 

82 
65 

84 

66 

83 
65 

89 
63 

66 
62 

87 
55 

77 
57 

82 
58 

86 
62 

89 
67 

84.0 
60.2 

SANDERSVILLE 

MAX 
MIN 

85 
57 

83 
60 

87 
64 

06 

59 

85 
62 

71 

50 

79 
51 

SO 
54 

85 
60 

89 
61 

88 
60 

84 

65 

83 
54 

83 
54 

85 
63 

85 
65 

87 
64 

89 
67 

92 
66 

89 
65 

81 
69 

79 
67 

83 
69 

90 
67 

88 
63 

66 

57 

76 
56 

82 
56 

87 
60 

90 
68 

90 
68 

84.7 
61.4 

5IL0AM 

,            .  . 

MAX 
MIN 

86 
57 

84 

60 

88 
62 

85 
55 

70 
56 

72 
47 

77 
47 

79 
53 

84 

59 

87 
6 1 

88 

61 

79 
65 

82 
49 

82 
56 

84 

61 

86 

63 

89 
63 

90 
65 

92 
66 

84 

65 

82 
67 

80 
65 

83 
67 

89 
64 

86 
60 

81 
55 

76 
56 

80 
50 

86 
59 

89 
65 

69 
66 

59.6 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING   1  NW 

MAX 
MIN 

86 
60 

88 
59 

85 
59 

87 
58 

87 
59 

70 
49 

71 
49 

76 
46 

81 
52 

85 
59 

88 
5S 

88 
60 

82 
51 

84 

51 

84 
54 

85 
64 

89 
64 

89 
66 

91 
66 

93 
66 

84 

67 

84 
64 

79 
68 

83 
62 

90 
62 

88 

53 

80 
58 

78 

52 

83 
53 

87 
66 

91 
68 

84.4 
58.8 

AUGUSTA  USO  AP 

MAX 
MIN 

87 
56 

84 

59 

88 
63 

86 
58 

75 
52 

72 
50 

77 
46 

79 
50 

83 
58 

87 
60 

SS 

58 

83 

60 

82 
48 

84 

51 

85 
60 

86 
64 

87 
64 

89 
64 

92 
66 

82 
65 

82 
68 

80 
65 

84 

67 

8H 

6:> 

89 

63 

81 

55 

76 
50 

81 

56 

85 
58 

90 
66 

91 
69 

84.0 
59.5 

BROOKLET   1  M 

MAX 
MIN 

09 

59 

87 

57 

92 
65 

88 

61 

86 
60 

78 
51 

81 
49 

82 
57 

88 

50 

91 
63 

92 
73 

83 
68 

85 
53 

S3 
55 

88 

61 

36 
65 

89 
67 

89 
63 

91 
65 

86 
65 

82 
67 

76 
68 

88 
68 

86 
69 

90 
67 

87 
61 

84 
60 

65 
57 

88 
60 

92 
69 

92 
70 

86.5 
62.3 

LOUISVILLE   3  S 

MAX 
MIN 

88 
58 

87 
60 

90 
66 

88 
59 

85 
64 

73 
50 

81 
49 

83 
53 

87 
60 

92 
64 

91 

65 

89 
69 

S7 
55 

85 
53 

87 
62 

87 
66 

89 
63 

92 
65 

93 
66 

91 
65 

84 

67 

84 

67 

85 
64 

91 
69 

89 
69 

90 
59 

65 
56 

82 
56 

86 
64 

91 
69 

95 
70 

87.4 
62.  1 

rCTTER 

MAX 
MIN 

89 

57 

88 
64 

92 
63 

91 

60 

91 

60 

80 
53 

81 

53 

84 

56 

88 

60 

91 
64 

93 
66 

92 

85 
55 

85 
56 

87 
60 

89 
63 

90 
65 

91 
63 

93 
64 

93 
66 

87 
60 

81 
69 

87 
68 

88 
70 

89 
66 

92 
63 

67 
61 

69 
60 

90 
59 

92 
72 

94 
71 

86.7 
62.3 

nIDVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

89 

63 

73 

80 
51 

83 
56 

85 
61 

89 
62 

90 

85 

53 

85 
54 

86 

63 

86 
67 

89 
64 

92 

60 

88 
66 

81 
66 

85 
69 

88 
69 

89 
7  1 

89 
60 

65 
59 

82 
58 

87 
62 

90 
67 

91 
69 

86.  1 
62.3 

niLLEN  4  N 

MAX 
MIN 

88 
50 

85 
58 

90 
66 

88 
58 

84 

62 

73 
54 

81 
44 

84 

50 

86 
56 

90 
57 

90 
58 

84 

67 

84 
4S 

85 
56 

87 
59 

86 
69 

91 
60 

90 
60 

93 
63 

85 
65 

81 
69 

79 
63 

86 
68 

89 
66 

90 
60 

89 
60 

80 
59 

84 

52 

87 
54 

90 
60 

92 
64 

86.2 
59.2 

NEHINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

89 

60 

90 
61 

92 
66 

85 
63 

S3 
62 

75 
60 

81 
51 

SO 
57 

81 
59 

89 
66 

85 
69 

83 
68 

84 

54 

82 
57 

88 
65 

85 
64 

89 

67 

87 
67 

95 
70 

90 
68 

S3 
68 

75 
70 

85 
70 

86 
67 

89 
67 

67 
60 

83 
64 

83 
60 

90 
70 

95 
70 

95 
72 

85.9 
63.9 

SWAINSBORO 

MAX 
MIN 

87 
56 

86 
61 

89 
61 

88 

56 

81 
58 

74 
51 

80 
49 

84 

51 

85 
59 

89 
61 

89 
60 

81 
62 

85 
49 

84 

52 

88 
51 

84 
64 

89 
63 

90 
64 

90 
64 

88 
64 

84 

57 

83 
66 

85 
67 

89 
69 

90 
67 

89 
58 

85 
59 

88 
61 

87 
59 

91 
68 

86.  1 
59.6 

MARRENTON 

MAX 
MIN 

89 

57 

87 
57 

88 
58 

88 
58 

87 
56 

66 
49 

74 
49 

79 
51 

S3 
54 

87 
60 

89 
61 

92 
63 

82 
56 

88 

55 

88 
66 

87 
64 

92 
65 

eg 

65 

92 
66 

95 
66 

85 
67 

65 
64 

82 
65 

85 
66 

90 
62 

89 
63 

80 
57 

61 
55 

86 
56 

66 
60 

89 
6'' 

85.9 
59.6 

WAYNESBORO  2  NE 

X              X  M 

MAX 
MIN 

88 
59 

89 
5S 

86 
58 

92 
57 

88 
58 

76 
63 

73 
50 

79 
50 

82 
52 

78 
59 

91 
60 

90 
65 

87 
50 

82 

50 

84 
54 

88 
63 

83 
62 

90 

55 

90 

55 

92 
66 

83 
66 

82 
68 

82 
68 

85 

68 

90 
54 

92 
58 

93 
58 

76 
58 

83 
58 

88 

61 

93 
68 

59.0 

SOUTHueST  07 

ALBANY  3  SE 

MAX 
MIM 

86 
56 

86 
59 

84 
64 

86 
64 

89 

60 

79 
59 

75 
50 

SO 
51 

84 

56 

87 
59 

87 
60 

83 
63 

84 

59 

84 

56 

84 

57 

88 
66 

85 
65 

87 

65 

87 
66 

90 
67 

89 
69 

65 
69 

87 
70 

88 

73 

93 
71 

92 
72 

91 
63 

76 
56 

80 
60 

86 

65 

92 
73 

85.6 
62.7 

S6E  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INDEX 


-  8  - 


DAILY  TEMPERflTURES 


STfiTION 

DOY  OF  MONTH 

m 

ex 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

1  0 

1  2 

1  3 

1 5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

ac 
a 

ftMRICUS  <  ENE 

MAX 
MIN 

BRtNBRIDSE 

MAX 
MIN 

89 

55 

OB 
64 

SO 
62 

91 

67 

85 
58 

75 
57 

82 
49 

07 
52 

90 
66 

SO 
5S 

00 
62 

86 
67 

06 
52 

07 
55 

91 
61 

91 
69 

93 
64 

90 
70 

93 
65 

89 
65 

78 
63 

89 
56 

92 
63 

94 

72 

87 
70 

86.5 
61  .3 

BLflKELY 

MAX 
MIN 

85 
59 

85 
59 

83 
64 

86 
64 

88 

60 

77 
60 

69 
53 

79 
51 

84 

51 

87 
59 

00 
61 

79 
63 

86 
54 

07 
54 

07 
56 

89 

62 

87 
66 

SS 

66 

87 

66 

90 
66 

80 

67 

S6 
67 

82 
69 

91 
69 

90 
67 

93 
67 

84 

62 

80 
58 

06 
58 

90 
66 

82 
73 

85.5 
61.8 

CBMILLO 

MAX 
MIN 

87 

57 

85 
63 

88 
61 

91 
62 

04 

58 

70 
60 

80 
50 

05 
54 

88 

59 

89 
60 

06 
60 

85 
67 

85 
54 

85 
56 

SO 
63 

OB 

66 

87 
64 

88 

67 

91 

67 

90 
67 

87 
68 

87 

70 

90 
72 

90 
70 

92 

65 

87 
66 

78 
64 

88 

57 

90 
64 

93 
72 

95 
72 

67.  1 
63.  1 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

87 
55 

87 
61 

86 
65 

69 
67 

90 
5S 

80 
60 

70 
48 

02 
60 

55 

59 

64 

67 

52 

56 

60 

67 

64 

66 

65 

66 

63 

69 

72 

69 

64 

66 

62 

56 

64 

68 

72 

66.3 
62.5 

CUTHBERT 

MAX 
MIN 

86 
62 

86 
63 

87 
65 

87 
61 

74 

5S 

74 
56 

80 
54 

04 

50 

87 
5S 

89 

62 

07 
56 

85 
66 

06 
54 

07 
55 

90 
50 

88 
66 

88 
63 

SS 
64 

St 
65 

90 
66 

84 

67 

84 

67 

88 

71 

90 
67 

91 
65 

91 
65 

78 
60 

66 
56 

08 
64 

82 
70 

83 
71 

66.5 
62.2 

FORT  GAINES 

MAX 
MIN 

87 
60 

82 
64 

82 
66 

86 
63 

77 
60 

72 
57 

80 
54 

02 
52 

86 

60 

87 
64 

07 
65 

85 
66 

06 
52 

85 
59 

87 
61 

06 
66 

85 
64 

86 
64 

88 

65 

88 
68 

84 

69 

84 

69 

88 

71 

90 
67 

90 
65 

90 
66 

79 
61 

84 

60 

88 
66 

91 

72 

81 

73 

85 . 3 
63.5 

LUh*>KIM   2  SE 

MAX 
MIN 

86 

86 

84 

85 

77 

78 

79 

03 

86 

89 

07 

88 

05 

05 

89 

88 

87 

86 

SO 

SS 

84 

S3 

85 

88 

87 

86 

80 

84 

87 

88 

92 

85.8 

nORGAN   1  U 

MAX 
MIN 

PLBINS  SW  Gft  EXP  STB 

MAX 
MIN 

86 

60 

85 
62 

65 

60 

59 

54 

53 

47 

55 

61 

60 

56 

52 

56 

59 

63 

62 

66 

65 

68 

69 

62 

69 

67 

64 

65 

61 

57 

65 

68 

73 

84.2 
61.4 

THOMRSVILLE   *  SE 

.            .  . 

MAX 
MIN 

86 
54 

87 
61 

92 

63 

OS 
56 

78 
56 

82 
49 

85 
48 

89 
54 

88 
58 

07 
59 

83 
57 

05 
55 

05 
54 

8S 
63 

85 
69 

89 
61 

89 
63 

90 
63 

90 
64 

90 
66 

88 
68 

85 

70 

87 
67 

91 

65 

68 

67 

SO 

62 

67 
57 

68 
61 

91 
68 

67 .  1 
61  .0 

sou™  CEHTRBL  08 

ALAPAHA  EXP  STATIOM 

MAX 
MIN 

86 

67 

05 
60 

07 
59 

09 

60 

03 
54 

70 
59 

80 
50 

84 

50 

87 
54 

80 

56 

07 
65 

86 
64 

05 
54 

06 

55 

88 

60 

88 

65 

89 
63 

89 
61 

90 
61 

90 
65 

89 
68 

85 
68 

88 

73 

90 
63 

92 
63 

91 
63 

89 
63 

84 

62 

88 

60 

82 
66 

82 
63 

87.0 
61  .2 

ASHBURN   3  ENE 

MAX 
MIN 

86 
61 

06 
63 

03 

67 

07 
62 

88 
60 

83 
59 

74 

51 

80 
66 

83 
57 

87 
63 

90 
62 

85 
66 

03 

57 

04 

59 

84 

62 

88 
64 

00 
63 

86 
65 

87 
66 

89 
68 

87 
68 

83 
68 

86 
70 

88 

70 

88 
66 

90 
67 

80 
61 

77 
59 

84 

63 

85 
66 

90 
72 

84.8 

63.3 

COROELE 

MAX 
MIN 

87 
56 

87 
57 

08 
65 

90 

SO 
59 

76 
54 

82 
47 

04 

50 

88 

62 

90 
58 

91 
62 

87 
67 

84 
51 

06 
58 

SO 
64 

00 
68 

OS 
62 

SO 
65 

93 
65 

S3 
65 

86 
69 

as 

67 

87 

72 

81 

68 

98 

60 

82 

62 

66 
54 

88 
61 

82 
71 

34 

70 

68.5 
61  .7 

DOUGLAS   2  ESE 

MAX 
MIN 

88 

57 

89 
60 

05 
62 

91 
64 

06 
62 

84 

59 

74 
51 

70 
54 

06 
50 

8S 
5S 

90 
60 

00 
53 

89 
56 

84 

56 

85 
58 

90 
60 

04 

63 

SO 
63 

90 
64 

91 
65 

89 
67 

85 
69 

89 

70 

so 

70 

92 
65 

94 
67 

87 
63 

79 
55 

89 
58 

80 
64 

32 
68 

87.  1 
61  .3 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

88 

52 

85 
66 

07 
66 

90 
64 

87 
61 

76 
56 

80 
53 

82 
57 

88 
62 

87 
64 

87 
64 

06 
60 

84 

61 

83 

60 

06 
64 

87 
68 

00 
64 

87 
65 

89 
50 

90 
70 

88 

70 

87 
70 

as 

71 

so 

72 

92 
63 

91 
67 

84 

62 

84 

60 

87 
65 

88 
73 

91 

72 

B6.7 

65.0 

M8^CHVILLE   3  USUI 

MAX 
MIN 

88 
56 

85 
58 

37 
62 

90 
60 

84 

60 

60 
60 

81 
48 

83 
50 

88 

56 

88 

56 

88 

59 

82 
68 

84 

50 

84 

55 

88 
61 

89 
64 

88 
61 

89 
62 

90 
63 

89 
64 

87 
66 

67 
67 

83 

70 

91 
70 

83 
64 

90 
63 

85 
66 

05 
55 

88 
60 

81 
70 

92 
70 

86.8 
61.1 

LUMBER  CITY 

MAX 
MIN 

87 
56 

87 
57 

05 
63 

09 
60 

90 
61 

81 
57 

74 
51 

81 
51 

04 

53 

83 
59 

09 

57 

90 
62 

84 
54 

86 
55 

04 

58 

89 
64 

81 
53 

89 
63 

09 
55 

92 
67 

89 

6a 

88 
69 

87 
69 

90 
71 

81 

63 

93 
62 

87 
54 

81 

65 

94 

70 

87  .2 
60.  S 

MOULTRIE   2  ESE 

MAX 
MIN 

87 
58 

84 

59 

89 
63 

90 
65 

84 

58 

74 
59 

81 
49 

86 
53 

88 
58 

89 
59 

88 
60 

85 
67 

84 
58 

86 
50 

SI 
62 

88 
66 

87 
61 

06 
65 

90 
67 

90 
65 

87 
61 

87 
67 

as 

71 

92 
69 

S3 
66 

85 
65 

78 
61 

07 
50 

SO 
62 

83 
71 

34 

70 

87.  1 
61.8 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 
MIN 

85 
55 

91 

57 

91 

62 

89 

59 

83 
58 

79 
59 

05 
50 

84 

52 

87 
56 

09 

55 

07 
57 

85 
68 

84 
51 

84 
54 

88 
6S 

80 
64 

88 
61 

00 

61 

90 
64 

90 
64 

88 
66 

86 
66 

89 
71 

90 
68 

93 
64 

93 
62 

S3 
62 

06 
54 

88 
63 

81 
71 

91 
71 

87  .5 
61 .  1 

QUITMAN  2  NU 

MAX 
MIN 

85 
54 

85 
60 

86 
59 

89 
58 

SO 
54 

80 
61 

79 
56 

79 
56 

90 
55 

87 
56 

88 

56 

84 

87 
54 

09 
53 

88 

09 

90 
55 

90 
56 

00 

86 
56 

SO 
58 

89 

SS 
62 

S3 

72 

SS 

80 

SO 

01 

68 

80 
72 

90 
70 

87.3 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

07 
59 

61 

84 

62 

88 
63 

90 
58 

58 

72 
49 

8 1 
55 

83 
59 

86 
59 

88 
64 

85 
66 

64 

57 

64 

60 

84 

56 

88 
66 

83 
63 

88 
65 

87 
66 

90 
68 

83 
69 

85 
69 

86 
71 

88 
68 

88 
64 

92 
67 

86 
62 

79 
57 

66 
65 

88 
68 

72 

85.8 
62.8 

VALDOSTA   3  E 

X              Z  X 

MAX 
MIN 

86 
50 

84 

59 

88 
59 

88 

57 

83 
55 

79 
63 

79 
53 

04 

55 

87 

52 

89 

57 

06 
50 

85 
65 

02 
52 

04 

58 

84 
63 

00 
60 

as 

5S 

80 
50 

SI 
65 

89 
59 

86 
61 

89 
63 

90 
64 

SI 
68 

S3 
60 

82 
65 

85 
60 

06 
51 

SB 

52 

80 
72 

93 
73 

58.8 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

MAX 

86 
58 

86 
61 

as 

65 

90 
60 

05 
63 

73 
60 

82 
51 

05 
53 

08 
50 

91 
61 

09 
66 

83 
69 

04 

52 

03 
58 

es 

64 

07 
65 

87 
65 

07 
64 

SO 
65 

09 
67 

83 
70 

85 
71 

31 
71 

81 
71 

S3 
65 

90 
63 

79 
65 

86 
56 

89 
62 

81 
72 

94 

71 

86.9 
63.3 

BLACRBEARD  ISLAND 

MAX 

90 
64 

91 
64 

85 
66 

92 
64 

06 

62 

80 
62 

60 
54 

80 
60 

02 
62 

83 
65 

89 
63 

84 

69 

84 

57 

01 
60 

82 
61 

05 
64 

85 
67 

07 

67 

85 

70 

86 

70 

81 
6S 

87 
68 

88 
68 

93 
68 

89 
71 

82 
61 

S3 
65 

67 

72 

84 

73 

65.  1 
65.  1 

BRUNSWICK 

MAX 

89 

60 

89 
63 

88 
67 

92 

63 

82 
59 

90 

87 
60 

04 

63 

90 
67 

87 
71 

85 
67 

83 
62 

83 

65 

SO 
73 

81 
72 

SO 
68 

91 
63 

82 
71 

94 

73 

BRUNSUICK   FAA  AP 

MAX 

87 
65 

86 
66 

90 
66 

85 
67 

80 
66 

67 
5S 

77 
56 

80 
68 

81 

65 

88 
69 

82 

73 

84 

69 

76 
5S 

82 

71 

03 

70 

03 
66 

86 
71 

04 

60 

85 
71 

04 
69 

82 
74 

82 

70 

as 

73 

SS 

72 

82 

70 

88 

70 

80 
70 

81 
64 

85 
71 

82 
73 

91 
74 

64.0 
68.2 

FLEMING 

MAX 

89 
55 

88 

56 

90 
64 

90 
59 

85 
61 

80 
54 

80 
51 

81 
50 

87 
55 

90 
65 

8S 
61 

84 

66 

82 
51 

84 

54 

87 
61 

00 

63 

85 
63 

07 
62 

89 
64 

00 
66 

02 
67 

79 
69 

88 

70 

87 
60 

80 
66 

88 
64 

87 
65 

83 

57 

66 

60 

31 
68 

93 
71 

86.5 
61.5 

FOLKSTON  S  SU 

MAX 

90 
55 

87 
60 

90 
59 

90 
62 

08 

60 

84 

56 

04 

50 

87 
49 

90 
54 

93 
61 

SI 
60 

92 
5B 

06 
51 

85 
52 

91 
62 

91 

62 

81 
63 

00 

63 

SI 
63 

90 
65 

91 

65 

93 
64 

89 

70 

91 

71 

85 
68 

85 
64 

87 
69 

87 

57 

92 
64 

95 

70 

89.5 
60.9 

FORT  STEUART 

MAX 

91 
61 

04 

60 

S3 
66 

92 
62 

86 
61 

74 

55 

82 

52 

82 
54 

08 
58 

92 
63 

90 

65 

84 

60 

05 
54 

84 

57 

90 
63 

SO 
65 

87 
66 

09 
64 

SO 
66 

00 
60 

84 

68 

80 
68 

90 
68 

88 
68 

92 
68 

83 
55 

86 
67 

84 

58 

82 
62 

82 
70 

96 
72 

67.7 
63.3 

OLENNVILLC 

MAX 
MIN 

JESUP  a  S 

MAX 
MIN 

90 

90 

90 

90 

86 

75 

81 

82 

93 

93 

92 

03 

84 

85 

88 

OS 

86 

89 

91 

88 

85 

85 

91 

91 

92 

83 

63 

89 

87 

81 

91 

86 

86.3 
62.0 

NAMUNTA 

MAX 
MIN 

88 

62 

86 

60 

00 

63 

90 
64 

84 

62 

81 

62 

00 
50 

84 

51 

87 
56 

91 
64 

SO 
64 

00 
64 

04 

52 

84 
54 

80 

63 

87 
62 

84 

62 

88 

62 

90 
63 

87 
65 

S5 
67 

87 

70 

8S 

70 

80 

71 

91 
68 

81 
64 

06 
68 

81 
65 

88 
61 

89 

70 

83 

72 

66.6 
62.9 

SAPELO  ISLAND 

MAX 
MIN 

88 

61 

05 

63 

89 

66 

87 
64 

79 

62 

74 

59 

77 
55 

79 
64 

80 
62 

88 
60 

82 
71 

04 

69 

83 
58 

00 
66 

02 

70 

S3 
64 

S3 
65 

83 
66 

84 

67 

82 
69 

81 

70 

81 
69 

85 
72 

86 

72 

81 
68 

OS 

67 

05 

70 

66 

60 

92 

71 

82 

72 

63.8 
66.0 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

90 
58 

90 

57 

92 
62 

8S 
50 

85 

62 

79 
56 

82 
49 

82 

51 

05 
54 

90 
63 

05 
62 

03 
63 

S3 

51 

04 

52 

89 

53 

SS 
54 

89 
61 

88 
65 

89 

65 

87 
66 

84 

66 

77 
68 

87 
68 

86 
68 

91 
64 

80 

71 

67 
69 

04 
64 

88 

56 

81 
68 

94 

70 

86.7 
61.2 

SEE  RCFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STRTION  INDEI 
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DRILY  TEMPERflTURES 


GEORGin 
MBY 


STATION 


SAVANNAH  WSO  AP 


SAVANNAM  BEACH 


SURRENCY  2  UNW 


UAYCROSS   4  NE 


DRY  OF  MONTH 


89  87 
60  63 


85  83 
63  62 


60     60  66 


50     50  52 


51      57  58 


80  82  79 
60     67  62 


47     50  51 


71  81  87 
18     18  18 


10    II    12   13   14    IS    16    17   18    19  20  21    22  23  24   25  26  27  26  29   30  31 


89  85  83 
66     69  65 


85  82  82 
61     57  63 


90  89  81 
59     59  65 


51     57  61 


78  81  81 
63     67  69 


85  89  88 
19     51  63 


85  85  85 
50     50  55 


86  86  87 
66     67  67 


83  82  86 
61     70  72 


89  88  90 
63     65  61 


90  87  89 
62     62  62 


90  86  83 
67     68  68 


92  85  85 
70     66  68 


91  89  88 
63     65  66 


90  93  92 
50     66  65 


70     70  70 


77  85  90 
68     70  71 


86  88  89 
67     69  70 


89  91  89 
69     69  69 


89  89  77 
68     67  65 


92  89  78 
75     67  66 


93  91  81 
61      60  63 


92     95  92 


89  88  90  92 
51     51     62  70 


81.8 
61.  1 
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DniLY  SOIL  TEMPERATURES 

GEORGIA 

MAY  1974 


OOr  OF  MONTH 

X 

UJ 

O 

STBnON 

a. 

a 

K 

o 

INi 

! 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

S 

9 

10 

1  1 

12 

13 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2» 

29 

30 

31 

CALHOUN  EXP  STATION 

/4 

76 

72 

72 

69 

68 

67 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

74 

75 

69 

74 

77 

78 

82 

82 

75 

73 

74 

79 

79 

71 

71 

75 

77 

80 

73 

7 

MIN 

69 

67 

67 

66 

66 

62 

62 

61 

61 

64 

60 

68 

64 

64 

65 

67 

67 

58 

'0 

72 

74 

72 

7  1 

70 

70 

71 

65 

64 

65 

69 

72 

67 

1 

EXPERIMENT 

2 

MAX 

91 

91 

89 

90 

89 

79 

84 

87 

87 

88 

94 

85 

65 

69 

92 

89 

88 

98 

97 

96 

96 

85 

87 

88 

93 

96 

81 

86 

91 

92 

89 

89 

5 

MIN 

67 

66 

71 

69 

68 

63 

61 

61 

61 

67 

69 

72 

62 

61 

65 

69 

7  1 

71 

74 

72 

73 

73 

73 

7] 

71 

71 

68 

65 

64 

69 

73 

68 

2 

MAX 

66 

87 

67 

66 

64 

76 

79 

85 

66 

86 

90 

83 

8 1 

88 

90 

86 

65 

96 

93 

93 

93 

62 

84 

63 

88 

94 

78 

81 

86 

90 

87 

86 

4 

MIN 

69 

69 

7  1 

69 

69 

64 

62 

62 

61 

67 

70 

72 

63 

63 

67 

71 

71 

72 

74 

73 

74 

73 

73 

71 

71 

74 

66 

66 

66 

70 

74 

69 

0 

8 

82 

81 

81 

82 

77 

72 

75 

73 

79 

78 

S9 

78 

77 

81 

83 

82 

81 

66 

86 

86 

86 

79 

80 

79 

83 

86 

76 

76 

82 

63 

63 

80 

9 

MIN 

73 

67 

66 

68 

72 

72 

73 

75 

74 

75 

75 

75 

73 

73 

73 

61 

59 

64 

72 

75 

70 

5 

HAWKINSVILIE 

MAX 

81 

81 

79 

83 

84 

79 

79 

61 

60 

82 

83 

83 

82 

82 

66 

83 

88 

89 

66 

85 

86 

87 

91 

84 

82 

66 

86 

90 

84 

0 

68 

70 

72 

72 

72 

72 

78 

77 

77 

78 

78 

74 

72 

72 

74 

77 

72 

1 

HOnCRVILLE    3  USM 

MAX 

87 

68 

64 

66 

87 

86 

72 

84 

86 

90 

88 

65 

81 

86 

83 

87 

86 

66 

89 

91 

90 

66 

66 

87 

89 

91 

66 

82 

88 

86 

90 

86 

3 

70 

73 

69 

66 

70 

7  1 

72 

72 

72 

75 

74 

75 

/5 

76 

76 

75 

75 

7  1 

71 

73 

72 

71 

3 

MIDVILLE   EXP.  STATION 

4 

MAX 

- 

83 

82 

82 

61 

81 

B2 

84 

81 

82 

83 

62 

63 

82 

62 

83 

84 

85 

85 

90 

88 

84 

66 

66 

66 

63 

6 

80 

81 

82 

7  7 

62 

; 

8  1 

6  1 

62 

82 

84 

85 

64 

63 

83 

84 

85 

82 

81 

6 

Plains  sw  ga  exp  sta 

98 

101 

90 

84 

92 

91 

95 

88 

93 

101 

94 

66 

90 

92 

96 

101 

69 

69 

100 

99 

101 

93 

6 

MIN 

74 

75 

77 

77 

74 

72 

66 

66 

69 

75 

76 

76 

66 

66 

70 

75 

75 

73 

77 

77 

79 

78 

77 

78 

76 

74 

73 

73 

73 

78 

63 

74 

3 

TIFTON  EXP  STATION 

2 

MAX 

9S 

91 

87 

93 

95 

90 

81 

96 

91 

96 

97 

84 

65 

93 

89 

96 

83 

94 

90 

98 

97 

96 

91 

96 

99 

100 

90 

89 

100 

96 

98 

92 

6 

MIN 

56 

66 

68 

68 

67 

67 

60 

59 

64 

66 

66 

69 

63 

63 

66 

70 

69 

68 

70 

7  1 

73 

76 

75 

75 

74 

73 

70 

67 

67 

72 

78 

68 

6 

MAX 

89 

66 

62 

66 

68 

86 

78 

90 

86 

90 

90 

81 

83 

88 

85 

90 

82 

87 

87 

92 

92 

90 

88 

92 

94 

96 

68 

86 

93 

92 

94 

88 

MIN 

71 

7  1 

72 

72 

72 

72 

66 

65 

70 

70 

71 

73 

66 

66 

71 

73 

73 

73 

75 

75 

77 

78 

78 

79 

78 

78 

76 

73 

73 

77 

60 

73 

2 

8 

MAX 

80 

77 

75 

77 

79 

79 

74 

79 

78 

80 

80 

77 

78 

80 

78 

62 

76 

79 

80 

83 

63 

83 

62 

84 

86 

86 

83 

8! 

84 

84 

66 

80 

5 

MIN 

71 

69 

72 

72 

73 

72 

68 

69 

70 

7  1 

72 

72 

70 

71 

72 

75 

;3 

73 

74 

76 

76 

77 

77 

78 

78 

79 

75 

75 

75 

77 

60 

73 

6 

SEC  DCFEKEIICC  NOIES  FOLLOaINO  JIAIION  INOC 


EVflPORRTION  RND  WIND 


STATION 

DOY  OF  MONTH 

2  K  0 

O  B  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

2  a 

M         M  K 

NORTMUEST  01 

ALLATOONA  DAtI  2 

EVAP 

.  IS 

.  14 

.  13 

X 

.27 

.  12 

.  IS 

.22 

.13 

.  15 

.14 

.  18 

.22 

.21 

.22 

.06 

.13 

.21 

.  16 

.20 

.  IS 

.03 

.  1 1 

.17 

.24 

.25 

.06 

.  18 

.  IS 

.17 

.20 

6.05 

UINO 

16 

9 

a 

27 

15 

24 

27 

13 

a 

19 

36 

34 

24 

30 

15 

5 

4 

0 

7 

37 

36 

15 

S 

12 

10 

2S 

15 

14 

4 

4 

506 

CALHBUN  CXP  STATIQN 

EVAP 

14 

14 

in 

26 

32 

16 

6.72B 

WIND 

29 

■ 

* 

■  2g 

'  14 

'  28 

■^^ 

■  22 

"  2^ 

■^^ 

■^j 

"  2g 

■  j2 

■^^ 

~j 

48 

' 

67 

'  17 

■  22 

'  33 

1073 

MAX 

SE 

79 

83 

84 

77 

75 

78 

78 

82 

84 

85 

82 

84 

86 

86 

82 

94 

94 

96 

97 

94 

78 

87 

91 

88 

82 

77 

82 

85 

SO 

SI 

85.  1 

MIN 

64 

66 

64 

64 

66 

53 

54 

52 

60 

67 

66 

68 

58 

62 

65 

65 

70 

70 

74 

71 

70 

68 

68 

66 

66 

62 

55 

63 

67 

62 

77 

64.  7 

X         «  X 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

EVAP 

14 

14 

44 

29 

7 . 658 

HIND 

64 

60 

107 

80 

" 

■ 

' 

" 

■  ^ 

' 

■^^ 

149 

64 

■  ^ 

■  ^2 

■^^ 

■ 

■  ^ 

"  gg 

■  gg 

i  12 

'  83 

52 

'  31 

■  ^2 

105 

'  65 

64 

69 

* 

'56 

2070 

MAX 

aa 

04 

09 

aa 

78 

80 

84 

82 

85 

85 

84 

82 

86 

87 

87 

91 

SI 

98 

09 

87 

80 

86 

86 

96 

94 

84 

84 

89 

88 

SO 

84 

87.3 

MIM 

S9 

65 

63 

58 

62 

50 

54 

55 

62 

54 

65 

67 

51 

59 

63 

64 

67 

67 

69 

67 

67 

67 

68 

69 

66 

60 

57 

57 

65 

67 

70 

62.7 

WEST  CENTRAL  04 

EXPER  JPCNT 

EVAP 

.29 

.24 

.26 

.29 

_ 

.  13 

.20 

.27 

.24 

.25 

.29 

.22 

.32 

.26 

.  33 

.19 

.  19 

.28 

.28 

.  16 

.  13 

.  13 

- 

.23 

.26 

.27 

.23 

.13 

.25 

.2S 

.22 

7 . 328 

HIND 

70 

55 

1 10 

ao 

45 

45 

33 

35 

42 

50 

70 

95 

65 

25 

80 

50 

50 

50 

23 

22 

65 

70 

60 

25 

30 

50 

40 

25 

30 

78 

77 

1646 

MAX 

84.  1 

MIN 

59 

59 

64 

61 

62 

56 

55 

57 

56 

63 

65 

60 

55 

54 

61 

63 

67 

68 

_ 

_ 

68 

68 

67 

68 

67 

66 

60 

59 

61 

6S 

70 

62 . 3 

XXX 

CENTRAL  05 

AILET 

EVAP 

X 

.  44 

.21 

- 

X 

.24 

.17 

< 

.44 

X 

.46 

.36 

.30 

.  15 

.24 

.08 

.  1 1 

.22 

.23 

.21 

.  18 

.  18 

X 

.  19 

X 

X 

.62 

.23 

X 

.36 

- 

6.018 

WIND 

16 

31 

1  1 

a 

5 

15 

X 

24 

33 

7 

10 

1  1 

1 

3 

6 

4 

3 

3 

1 

12 

29 

1 

10 

3 

247 

XXX 

SOUTH  CENTRAL  08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

in 

07 

5 . 77 

WIND 

30 

■ 

38 

* 

20 

'  24 

• 

'  26 

* 

92 

67 

31 

■ 

'  38 

■  °Q 

'  *2 

' 

*  38 

• 

43 

■^^ 

'  29 

'  2^ 

91 

30 

■ 

■  ^ 

48 

1216 

MAX 

91 

94 

89 

91 

93 

85 

75 

88 

88 

93 

S2 

82 

86 

92 

89 

96 

85 

94 

97 

99 

103 

92 

98 

95 

97 

98 

85 

86 

98 

36 

85 

91  .7 

MIN 

60 

60 

64 

65 

62 

62 

55 

55 

58 

62 

62 

63 

54 

55 

60 

64 

65 

65 

69 

70 

70 

69 

69 

72 

67 

67 

64 

60 

60 

65 

72 

63.4 

XXX 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  USO  AP 

EVAP 

.  30 

.2a 

.  36 

.32 

.25 

.  14 

.21 

.28 

.  18 

.31 

.30 

.29 

.32 

.26 

.24 

.20 

.27 

.33 

.28 

.  32 

.09 

.30 

.31 

.23 

.22 

.  47 

.26 

.  34 

7.926 

WIND 

45 

62 

95 

64 

50 

77 

28 

61 

52 

79 

100 

154 

45 

48 

59 

65 

38 

50 

63 

67 

120 

94 

76 

43 

49 

52 

120 

49 

66 

89 

71 

2131 

MAX 

92 

88 

90 

89 

85 

76 

88 

82 

84 

90 

90 

80 

88 

87 

89 

93 

90 

94 

96 

91 

82 

76 

86 

84 

94 

92 

84 

90 

89 

S3 

SI 

87.8 

MIN 

50 

60 

62 

61 

63 

56 

55 

5a 

60 

64 

65 

65 

56 

60 

62 

64 

66 

66 

66 

67 

66 

68 

68 

70 

69 

68 

66 

60 

63 

67 

70 

63.5 
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STRTION  INDEX 


GEORGIfl 

MAY  197'4 


STnilON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

n  miR  T  r  T 

UJ 

cr 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nocpp wpp 

LJLJOl_l\VLl\ 

TENP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

fiBBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8A 

c 

MRS.     MARY    E.  CAMPBELL 

ODfilRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

66 

710 

7  A 

c 

JACK    W  BIRD 

«OEL    2  S 

00&3 

08 

COOKE 

16 

3  1 

07 

83 

26 

240 

6P 

COOKE    CO.    FORESTRY  UNIT 

filLEY 

0090 

06 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD   E.  BOYD 

flLAPPlHPt    EXP  STPITrON 

0131 

08 

BERRIEN 

1  6 

31 

21 

83 

1  3 

290 

6P 

6P 

H 

ROY   E.  HOLLAND 

ALBANY    3  SE 

0  140 

0  7 

DOUGHERTY 

6 

3  1 

32 

84 

08 

180 

7  A 

7  A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

Al  L  ATOONft    DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

ALMA    FAA  AP 

021  1 

09 

BACON 

1  3 

3  1 

32 

82 

3  1 

198 

7P 

7P 

H 

FED.    AVIATION  AGENCY 

ALPHAUETTA    6  SSW 

0219 

02 

FUL  TON 

3 

34 

00 

84 

18 

1  040 

7A 

7A 

H 

SCOTT   C.  CHAMBLEE 

ALPHARETTA    2  NNW 

0221 

02 

FUL  TON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  10 

c 

TEDDY   R.    WALKEHi  SR. 

AMERICUS    ^  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7  A 

H 

BLANCHE    S.  RHYNE 

AMERICUS    EXP    STA  NRSY 

0268 

07 

SUMTER 

5 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF    GA. EXP. STA.  NRSY. 

APPL  ING    1  NUI 

031  1 

05 

COL  UMB I  A 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

OA 

aA 

H 

ROY   D.  TANKERSLEY 

ASH6URN   3  ENE 

0-406 

08 

TURNER 

16 

3  1 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY    J.    WILL  I AMS 

ATHENS    WS3  AP 

0436 

02 

CLARKE 

1  0 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ATLANTA  BQLTON 

0444 

02 

FUL  TON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7  A 

CHARLIE    H  KEELING 

ATLANTA    USO  AP 

R 

046  1 

02 

FUL  TON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA    WSO  AP 

R 

0495 

06 

R ICHMOND 

1  4 

33 

22 

81 

58 

145 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BAINBRIDGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

c 

H 

MRS.     MARY    E.     H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

6 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7A 

MRS.    ESTELLE  GROGAN 

BE AVERDAL  E 

0745 

0  1 

WHITFIELD 

12 

34 

66 

84 

6  1 

724 

8A 

MRS.    H.    E.  WAHMACK 

BELL VILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

c 

MRS    GRACE    F  HEARN 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

3  1 

29 

S  1 

13 

1  0 

7  A 

7A 

H 

U.S.    F ISH    i    WLDL  F .     SVC . 

BLAIRSVILLE    EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

6  1 

83 

56 

19  17 

8A 

8A 

H 

GEORGIA   MTN .    EXP.  STA. 

BL  AKEL  Y 

0979 

07 

EARLY 

6 

3  1 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY   S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1  024 

02 

FANN IN 

7 

34 

52 

84 

1  9 

1750 

7P 

7P 

H 

P.    B.  CARRUTH 

BOUMAN 

1  132 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

1  2 

83 

02 

785 

7A 

GARNETT    H.  BARTON 

BROOKLET    1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

8  1 

41 

1  90 

5P 

5P 

H 

W.    C.    CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK. 

1  340 

09 

GL  YNN 

2 

3  1 

10 

8  1 

30 

1  3 

5P 

6P 

c 

H 

CITY    OF  BRUNSWICK 

BRUNSUICK    FAA  AP 

1  346 

09 

GL  YNN 

2 

3  1 

09 

81 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.     AVIATION  AGENCY 

BUENA  VISTA 

1372 

04 

MAR  ION 

6 

32 

19 

84 

3  1 

660 

6P 

6P 

c 

H 

CITY   OF   BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIA   POWER  CO. 

BUTLER 

1  426 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

THOMAS    F.  MATHEWS 

CALHOUN    EXP  STATION 

1  474 

0  I 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

5P 

6P 

6P 

G 

HU   GA.    EXP.  STATION 

CAMIL  LA 

1600 

07 

MITCHELL 

6 

3  1 

14 

84 

1  3 

1  75 

6P 

7  A 

H 

CHARLES    L.  KELLY 

CANTON 

1586 

02 

CHEROKEE 

6 

34 

1  4 

84 

30 

8  70 

6  A 

c 

JOHN    T.  HOLBROOK 

CARNESVILLE    3  N 

1619 

03 

FRANKL  IN 

1  4 

34 

26 

83 

14 

9  1  0 

7  A 

c 

MRS    JANICE    E.  VOYLES 

CARROL  L  TON 

1640 

04 

CARROLL 

1  7 

33 

36 

85 

05 

985 

5P 

6P 

c 

H 

CITY   OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

0  1 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS    P.  DONALDSON 

CARTERSVIL  LE 

1665 

01 

BARTOU 

12 

34 

1  0 

84 

48 

762 

6P 

6P 

H 

RADIO   STATION  WKRW 

CARTERSVILLE    3  5W 

1670 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

6  1 

700 

7A 

GRANVEL    P.  TATUM 

CAVE   SPGS   4  SSW 

17  16 

0  1 

POLK 

4 

34 

03 

86 

2  1 

80C 

c 

MRS.     GRADY  OEMPSEY 

CEO ARTOWN 

1732 

0  1 

POLK 

4 

34 

0  1 

85 

16 

786 

6P 

SA 

H 

RALPH    H.  AYERS 

CHATSWORTH 

1866 

0  1 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

766 

7  A 

c 

MRS.    LOIS    J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WAL  KER 

1  8 

34 

55 

86 

17 

760 

7A 

TVA— 566 

CISCO   7  ENE 

1944 

0  1 

MURRAY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARL IE    L  .    S IL  VER 

CLAYTON    1  SSW 

1  982 

03 

RABUN 

1  4 

34 

62 

83 

24 

1880 

6P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT    3  WSW 

1998 

02 

HAL  L 

3 

34 

27 

83 

49 

1  3  46 

c 

MRS.     FANNIE    M.     0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

167n 

8A 

MISS    MARY    LOU  SUTTON 

C0LC3UITT   2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

3  1 

1  0 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

GEORGIA    FORESTRY  COMM 

COLUMBUS   WSO  AP 

R 

2  1  66 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3  1 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

COMMERCE   4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7A 

7A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2  1  98 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE   D.  WHITING 

COOL  IDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

3  1 

0  1 

83 

52 

260 

c 

C .     W .    ELL INGTON .     JR . 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP   CO.    POWER  COMM. 

CORNEL  I A 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

3  1 

83 

32 

1  470 

5P 

7A 

H 

MRS.    BOBBIE    C.  FOSTER 

COV INGTON 

23  1  o 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

BA 

H 

JACK    L .  CHAPMAN 

GUMMING    2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

1  3 

84 

08 

1  300 

8A 

MILES    M.  WOLFE 

CURRYVILLE   2  W 

2429 

0  1 

FL  0  YD 

12 

34 

27 

85 

07 

660 

8A 

MRS.    AZLEE    B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2460 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

45  1 

6P 

6P 

H 

CITY   OF  CUTHBERT 

DAHL  ONEGA 

2476 

02 

LUMPK IN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS.    JOE   W.  WOODWARD 

DAHLONEGA    3  NNW 

2479 

02 

L  UMPK IN 

12 

34 

36 

84 

00 

1390 

c 

JAMES   E.  FORTNER 

DALLAS    7  NE 

2485 

0  1 

PAULDING 

6 

33 

59 

84 

46 

1  100 

7  A 

;a 

c 

H 

L    DOUGLAS  GRIFFITH 

DAL  TON 

2493 

0  1 

WHITEF  lELO 

12 

34 

46 

84 

67 

720 

8A 

8A 

H 

MRS    ANNA    G  ANDREWS 

DANV IL  L  E 

2532 

06 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

460 

6P 

EARL    T.  SMITH 

DAWSON 

2670 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

366 

7A 

GEORGE   H.  CHARTIER 

DAWSONVIL  LE 

2678 

02 

DAWSON 

5 

34 

26 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.     THELMA    F.  COX 

DOCTORTOWN    1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

39 

8  1 

51 

80 

7A 

R.    C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

3  1 

42 

83 

53 

266 

c 

MRS .    SARA    L .  HILL 

OONAL SON V IL L E    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

3  1 

0  1 

84 

63 

1  36 

SA 

ROBERT   P.  ARMSTRONG 
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OBSERVER 

r 

UJ 

a. 
cj 

K 

O. 

EVfiP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

DOUGLftS   2  ESE 

2703 

06 

COFFEE 

1  3 

31 

30 

82 

49 

2  1  2 

7  A 

7A 

H 

JOHNNY    S  PHILLIPS 

DSUGLPlSVILLE 

279  1 

04 

DOUGL  AS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA    B.  THOMPSON 

DQVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

8  1 

43 

103 

8A 

WARREN    W.  WYANT 

DUBLIN   3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

64 

215 

BA 

8A 

H 

WILIFORD   P.  NALLEY 

mini  T  N  D 

05 

L  r1  U  K  C.  n  i 

1  0 

32 

32 

82 

54 

190 

C 

PTTV     OC"     nitni  TN 
L-lIT     Ur  UUDLin 

EASTMPIN    1  W 

2966 

0  6 

DODGE 

9 

32 

1  2 

8  3 

1  2 

40  0 

8A 

8A 

H 

GA.    FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

3  1 

34 

84 

44 

306 

C 

JESSE    L .  NEWTON 

EL6ERT0N   2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

6P 

7  A 

A.    D.    MC  CLAIN 

ELL IJflY 

3  116 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

84 

29 

1  300 

7A 

ALFORD    G.  DOVER 

EMBR  Y 

3  147 

0  1 

PAULDING 

1  7 

33 

62 

84 

59 

1200 

8A 

MISS    JANET  ALLGOOD 

EXPER IMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

1  OA 

lOA 

1  OA 

GH 

U.    OF    GA.    EXP.  STATION 

FftlRMGUNT 

3296 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS    ONEDA    F.  VINCENT 

FORGO 

3312 

08 

CL INCH 

1  6 

30 

41 

82 

34 

1  15 

C 

ST.    REGIS   PAPER  CO. 

F ITZGERAL  D 

3366 

08 

BEN  HILL 

16 

3  1 

43 

83 

1  6 

37  1 

5P 

5P 

H 

CITY   riRE  DEPT. 

r  L  L  n  1  n  u 

3409 

09 

L  I B  E  R  T  Y 

2 

31 

53 

81 

26 

20 

4P 

4P 

C 

H 

FGLK.5TQN    3  SW 

3  46  0 

0  9 

CHARL  TON 

1  5 

3  0 

48 

8  2 

0  2 

3  0 

8A 

c 

LOTT    W.  TURNER 

FOLS^STON    9  SW 

3465 

09 

CHARL  TON 

1  5 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE    WILDLIFE  REF 

FORSYTH    1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY    OF  FORSYTH 

FORT  GftlNES 

35  16 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

86 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.    MAYME    H.  HAYES 

FORT  STEWfiRT 

353B 

09 

L  IBERTY 

1  1 

3  1 

62 

8  1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT    VftLLEY    2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

ROBERT    B  WEST 

FRftNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

86 

05 

790 

8A 

ROBERT    L  WILSON 

GPIINE5VILLE 

362  1 

02 

HAL  L 

3 

34 

18 

83 

5  1 

1170 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A .  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7  A 

MRS.    SUSAN   G.  BRAODY 

PI    C  N  N  \J  r  t    t  P" 

3754 

09 

T  O  T  TN  O 1  1 

3  1 

56 

8  1 

55 

170 

6P 

6P 

H 

GODFREY    3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

5  70 

7  A 

ROBERT   H.  BROWN 

GREENVILLE    2  NNW 

39  15 

04 

MER IWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

6P 

H 

MERIWETHER    CO    WORK  CAMP 

HftMILTON    ^  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7  A 

c 

BLUE    SPRINGS  FARM 

HftROLSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MRS.     RUTH    T.  GABLE 

HftRTWEL  L 

4133 

03 

HART 

1  4 

34 

21 

82 

55 

690 

bP 

6P 

H 

RALPH    D.  SCOTT 

HAUKINGVILLE 

4170 

06 

PUL  ASK  I 

9 

32 

1  7 

83 

28 

246 

8A 

8A 

GH 

MRS.    CLIFFORD  MCLENDON 

H«ZL  EHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

3  1 

52 

82 

36 

250 

c 

K.     BYRON  SANDERS 

HELEN    1  ESE 

4230 

02 

WH  ITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1  446 

6P 

5P 

H 

COMER   L .  VANDIVER 

HOMERVILLE    3  WSU 

4429 

08 

CL INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION   BAG-CAMP  CORP. 

4594 

05 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

ut-uKulH     rUKtj  IKT  CUnn. 

JftCKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

8  3 

6  1 

430 

c 

GA.    POWER  COMPANY 

JASPER    1  NNW 

464B 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  466 

6P 

8A 

H 

HOWARD    L  .    D  IL  BECK 

JASPER 

466  1 

02 

PICKENS 

6 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALOLA    EL    MSHP  CORP 

JESUP 

467  1 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

37 

8  1 

53 

1  00 

c 

CITY    OF  JESUP 

JE5UP   8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

29 

8  1 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.    PULP    &   PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

16 

13  10 

c 

MRS.    LAVERN    C.  KINCAID 

JQNESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3  1 

84 

21 

930 

8A 

CICERO   W.  SWINT 

JUL lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7  A 

MRS   DOROTHY    I  MERCER 

KENS INGTON 

4802 

0  1 

WAL  KER 

18 

34 

47 

85 

22 

860 

7A 

TVA-722 

^.  i  n  Ls  s  1  u  n 

4864 

01 

n  a  D  T  n  Lj 

D  H  K  1  U  W 

34 

1  4 

84 

56 

730 

7  A 

LA  FAYETTE 

49  4  1 

0  1 

WAL  KER 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

8A 

8A 

c 

H 

CHARLES    M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

86 

01 

7  1  5 

5P 

7A 

c 

H 

RAY    J.  RELIHAN 

LEXINGTON    1  NW 

5  165 

03 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

JOSEPH    A.  CAREY 

L  INCOL  NTON 

5204 

03 

LINCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

5  1  0 

8A 

JAMES    C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE    3  S 

53  1  4 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

66 

82 

24 

326 

4P 

4P 

c 

H 

GL ASCOCK -JEFF    UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

66 

82 

41 

120 

7A 

7A 

H 

MRS.     NETTIE    S.  WHEELER 

LUMPKIN    2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

c 

H 

PtRRY    T.  USHER 

MACON    WSO    AP  R 

5443 

05 

B  IBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MARSHALL VILLE 

5660 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

65 

166 

5P 

5P 

H 

CITY    OF  MARSHALLVILLE 

nrl  T  S  V  i  L  L  C 

5633 

02 

J  H  U  ^  J  L3  n 

34 

15 

83 

34 

920 

7  A 

MDC    F"  1  nocture    V   ^Ari  pd<s. 

METTER 

681  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

6P 

5P 

H 

CITY    OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

60 

82 

1  4 

180 

8A 

SPENCER   A.  JONES 

MIDVILLE    EXP  5TA 

6863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE    GA.    BRANCH    EXP.  5TA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7ft 

7A 

H 

MRS    WILLETTE    B  HORNE 

MILLEN   4  N 

6882 

06 

JENK INS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

1  96 

6P 

6P 

H 

KERMIT    J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WADE   2  SE 

6896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

66 

81 

30 

100 

8A 

MILTON    R.  REDOICK 

MONROE 

697  1 

02 

WAL  TON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7  A 

CITY    FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

6979 

04 

MACON 

6 

32 

1  7 

84 

0  1 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

665 

7ft 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN    1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

6P 

5P 

H 

CALHOUN    PUB.     WKS.  CAMP 

MORGAN   5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE    W.  CHENEY 

MOULTRIE   2  ESE 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO    STATION  WMTM 

MOUNT    VERNON    3  WNW 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

165 

7A 

GARLAND    L  .    G IL  L  IS 

NAHUNTA 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

7  1 

5P 

5P 

H 

GEORGIA   FORESTRY  COMM. 

NAHUNTA    3  S 

6222 

09 

BRANTLEY 

1  3 

3  1 

09 

81 

69 

70 

7A 

MRS    LATRELLE    A  GURLEY 
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Q. 

LJ 
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NftSH\  ills:    6  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

1  6 

3  1 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

GA.     FORESTRY  COMM. 

NEWINGT3N   2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

8  1 

28 

1  45 

6P 

6P 

H 

MRS    MARY    A.  POLK 

NEWNflN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7  A 

H 

JAMES    0.     HARDINi  JR. 

N0RCR3S5   3  NUI 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

34 

1  6 

940 

7  A 

MRS   MILDRED   H  DEMPSEY 

PftTTERSQN 

6838 

09 

P  lERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

106 

8A 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville.  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table     "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 ■   feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha- mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,   Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published     ater  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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STANDARD  PARALLELS  AT  29  I'j'  AND  45 


AERONAUTICAL  CHARTS  are  available  for  purchase 

from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and  Geodetic  Survey)  and  its 
more  than  1400  authorized  Sales  Agents  throughout  the  United  States. 

Write  tO:  Distribution  Division,  C-44  National  Ocean 
Survey  (NOAA)  Riverdale,  Maryland  20840 
To  request  (free  of  charge)  the  Catalog  of  Aeronautical  Charts,  including  Air  Force  aeronautical  publications 
that  are  distributed  by  NOS.  Also  available,  on  request  and  without  charge,  are  a  folder-order  form  describing 
aeronautical  instrument  navigation  charts  and  a  booklet  listing  commercial  sales  agents  for  these  charts. 
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- 

THOMASVILLE   4  SE 

90 

6M 

66 

6M 

78 

IM 

2.6 

60 

14+ 

0 

0 

0 

0 

3 

76 

-  2.45 

1  .  38 

25 

.0 

° 

6 

2 

2 

DIVISION 

79 

3 

1  .7 

' 

89 

-  .27 

.0 

1 

SOUTH   CENTRAL  08 

ALAPAHA   EXP  STATION 

90 

B 

67 

0 

78 

8 

1  .  4 

95 

30 

60 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

7 

29 

1  .66 

1  .99 

24 

.0 

0 

7 

6 

4 

ASHBURN    3  EN£ 

89 

3 

68 

9 

79 

1 

94 

31  + 

63 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

2 

98 

.80 

3 

.0 

0 

7 

3 

0 

COROELE 

92 

6 

67 

9 

80 

3 

1  .  1 

96 

1 

62 

14 

0 

28 

0 

0 

0 

4 

94 

-  .51 

1  .47 

34 

.0 

0 

8 

3 

2 

DOUGLAS   2  ESE 

90 

a 

67 

6 

79 

- 

1.6 

97 

18 

63 

0 

21 

0 

0 

° 

4 

32 

-   1  .84 

1  .  15 

27 

.0 

0 

8 

4 

» 

r ITZGERALO 

90 

6 

70 

7 

ao 

6 

1  .  3 

95 

30 

66 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

18 

-  2.26 

.86 

18 

.0 

0 

8 

3 

0 

HO^tRVILLE   3  USU 

90 

5 

67 

a 

79 

2 

94 

30  + 

59 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

10 

16 

3.61 

28 

■.I 

0 

11 

4 

3 

LUf«ER  CITY 

90 

7 

68 

4 

In 

6 

96 

31  + 

63 

14+ 

0 

19 

0 

0 

0 

9 

66 

3.76 

2.14 

18 

0 

13 

6 

4 

MOULTRIE   2  ESE 

91 

e 

68 

5 

80 

1 

- 

.9 

96 

19  + 

62 

4 

0 

24 

0 

0 

° 

3 

30 

-  3.01 

.70 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

NASHVILLE   5  SSE 

91 

2 

67 

9 

79 

6 

95 

30  + 

59 

14 

0 

" 

0 

0 

0 

5 

57 

1.87 

.0 

0 

1 1 

QUITMAN  2  NW 

91 

IM 

M 

94 

24+ 

0 

0 

0 

0 

10 

20 

2  .92 

1  .96 

'I 

.0 

0 

12 

9 

i 

TIFTON   EXP  STATION 

89 

5 

68 

9 

79 

2 

1  .  2 

95 

31 

60 

19 

0 

17 

0 

0 

0 

6 

05 

.07 

1  .47 

.0 

0 

8 

5 

3 

VALOOSTA    3  E 

90 

2 

67 

6 

78 

9 

96 

30 

58 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

6 

53 

1  .92 

.0 

0 

9 

6 

• 

D IV  IS  ION 

79 

6 

- 

1.4 

6 

18 

.11 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

89 

69 

7 

79 

6 

1  .  1 

96 

30 

62 

14 

0 

18 

0 

0 

0 

6 

46 

.78 

1  .  18 

3 

.0 

0 

13 

7 

1 

BLACKBEARD  ISLAND 

89 

3M 

71 

3M 

80 

3M 

97 

16 

0 

0 

° 

0 

7 

58 

1  .80 

21 

.0 

0 

10 

6 

2 

BRUNSWICK 

90 

2M 

70 

9M 

80 

6M 

- 

1  .  7 

96 

30 

64 

14 

0 

0 

0 

0 

6 

65 

.97 

1  . 73 

25 

.0 

0 

10 

5 

2 

BRUNSWICK    FAA  AP 

87 

5 

72 

a 

80 

2 

95 

16 

67 

14 

0 

6 

0 

0 

0 

11 

74 

^■11 

I 

.0 

0 

8 

5 

4 

FLEMING 

88 

9 

67 

8 

78 

4 

95 

30 

61 

15  + 

0 

16 

D 

0 

0 

6 

27 

1.34 

.0 

0 

9 

4 

FOLKSTON   9  SW 

90 

BM 

68 

IM 

11 

5M 

19 

14 

0 

22 

0 

0 

0 

6 

15 

1  .26 

.0 

0 

'  11 

5 

FORT  STEWART 

90 

2 

69 

3 

79 

8 

1  .7 

98 

19  + 

63 

14 

0 

17 

0 

0 

0 

6 

56 

-  1  .98 

1  .  14 

27 

.0 

0 

13 

4 

1 

GLENNVILLE 

90 

8 

69 

5 

80 

2 

.  9 

94 

31  + 

64 

14 

0 

23 

0 

0 

° 

6 

16 

.69 

1  .46 

8 

.0 

0 

13 

3 

2 

JESUP  8  S 

SO 

4 

68 

8 

79 

6 

97 

31  + 

61 

14 

0 

20 

0 

0 

6 

67 

1.01 

21 

•0 

0 

12 

6 

1 

NAHUHTA 

88 

9 

69 

2 

79 

1 

95 

30 

62 

15  + 

0 

16 

0 

0 

0 

4 

90 

1  .  12 

5 

.0 

0 

10 

3 

* 

SAPELO  ISLAND 

87 

70 

8 

79 

1 

93 

12 

65 

14 

n 

7 

0 

0 

0 

7 

55 

2.02 

3 

.0 

0 

1 1 

3 

SAVANNAH    USDA   PL  GRDN 

89 

3 

68 

6 

79 

0 

1.0 

95 

30  + 

62 

15  + 

0 

17 

0 

0 

0 

6 

52 

-  2.54 

1  .05 

.0 

0 

10 

6 

2 

SAVANNAH    WSO    AP  R 

88 

1 

70 

3 

79 

2 

1  .9 

95 

30 

66 

14+ 

0 

13 

0 

0 

0 

6 

48 

-  1  .39 

2.  19 

.1 

■° 

0 

9 

4 

2 

SAVANNAH  BEACH 

87 

6 

69 

8 

78 

7 

94 

1 1 

65 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

6 

73 

-  .86 

1  .98 

4 

0 

7 

5 

SURRENCY  2  WNW 

90 

66 

0 

78 

2 

95 

17 

68 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

6 

86 

2.08 

27 

0 

9 

2' 

WAYCROSS   '>  NE 

92 

3 

66 

7M 

79 

5M 

1.6 

97 

18 

69 

15+ 

0 

25 

0 

0 

0 

7 

33 

.03 

1 .40 

26 

.0 

0 

'  10 

DIVISION 

79 

4 

_ 

1.7 

6 

73 

-  .43 

.0 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT  I  ON 


NOBTM^ST  I 

ADAieSVILLE 
ALLATOONA  OAn  3 
etAVERDALC 

CAImOL'M  Eup  station 
CAOTEBl 

CAOTtOSVlLLE 
CAOTEB^VILLt  3 
CtOAOTOV** 
CMATSbOSTM 
CHlC'AnnuGA  PARK 

C'jBOfVKLC   3  W 
OAtLAi    T  NE 
OAl TOn 

^•BY 

f  AIBMOL'MT 

^EN'  INCTQtl 

IMGiTOM 
lA  TftTCTTt 
OeSACA 

BINGGOlO 

SUrVCBVflLC   I  ZiU 
TAYlOBSVIlLC 


NOBTM  CCNTBAL 

ALPHABCTTA  %  SSw 
ATHENE  U^O  AP 
ATLAMTh   601  TOM 
ATLANTA   WiO  AP 
SALL  GBOUNO 

OLAIBSVULC  CiP  STA 
bLue  BIDGE 

CANTON 
CLE  WE LAND 
CO^rCBCE  <  riNw 

CljrVIIMG   ?  NNE 
OAHL ONEGA 
DAU^ONVtlLC 
ELL  IJAT 
GAINESVILLE 


ESE 


HELEN 

JASPCB 
nA*SvlLlE 
MONBOE 

Hoocaoss  3  Nw 

L'  OF  GA  PlT  science  FM 
MAiESKA 
k-fNDEB   1  SSE 
UOODSroCK 


NOBTME AST 
eOl-TMN 

CABNESVILLE    3  I 
CLArTON    1  SSW 
COBNEL I A 
ELbEPTON    2  N 

HABTVCl  L 

L  INC 01.  N  TON 

TOCCOrt 
WASHINGTON 


2.02 
0.33 
S.SO 
^.21 


3.6S 

3.e« 

4.07 


37 
5.97 


^ST  CCNTBAL 

BUCna  vista 
BUTICB 
CABflOL  L  TON 
COLU'r«L'S  WSO  A( 
COHCOPO 

OOL'GLASvlLLE 
E)CPEBir«MT 
raAHB  L IN  2 
GMCNVILLE  2  NP 
MWIIlTOH  4  U 

jorteseoBO 

LA  GBAHCE 

ma^HALLvIlLC 

rOMTCZunA 

Ntl^iAn 

SUNN rS JOE 
TAiBOTTOn   I  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOmSTON   2  s 
^eST  POINT 

KJOoeL-BT 


CCNTttAl 
Auer 

COVINGTON 

DANVILLE 
OL-Bk  IN  3  S 
EASTT»N   I  u 

roSSTTH  1  s 
rOBT  VALLEY  3  E 
COOrBCY  3  NC 
HAW  {NSVflLE 
IPUINTtm  A  k«*W 

JUL  ICTTt 
UPKTOW  use  AP 
niLLEOCEvlLLE 
WICEllO 
r%lvnT  vEB»ON  3 


2.07 
4.09 
3.34 


5.  42 
2.60 


6.  49 

5.21 


4.62 
2.65 
3.22 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


2. 34  1 .05     . l- 


.53     .50  1.43 


.60  1.12 
.14  t . 06 


.08     .30  .09 


.04     .06  .70 


.IS     .16  .01 


.07     .22  .04 


.47     .06  .12 


SEE  PCFCAEHCe 


NOTES  FOLLOMtNO  SIflllOM   r N0£ 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


SPACTA  3  I 


EAST  CEHTOAU 

APPLING  1  tiU 
AUGUSTA  USO  AP 
BROOKLET  1  U 
OOVEO 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

rtTTEO 

MIDVILLE 

MIOVILLE  EXP  STA 
MILLEN  ^  N 

MILLHAVEN-WAOE  2  SE 
NEWINGTON  2  ME 
STILLMOOE 
SUAINSBODO 
UABRENTON 

WArNESBORO  2  NE 


SOUTHWEST  0 

ALBANY  3  SE 
ftfCRICL'S  4  ZHZ 
BAINBRIOGE 
BLARELY 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBERT 

DAWSON 

DONAlSONVILLE  I  S 
FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN  1  U 

MORGAN  5  nu 

PLAINS  SW  GA  E*P  STA 

PRESTON 

THOMASVILLE  1  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ADEL  2  S 

ALAPAHA  E^P  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  ESE 
FIT2GEBALD 
HOrtRviLLE  3  WSU 
LUMBER  CITY 
mOL'LTBIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
OLITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALOOSTA  3  E 


SOUTHEAST  09 

ALrn  FAA  AP 
ATKINSON  2  E 
BLACKBCAflO  ISLAND 
BRUNSWICK 

BRUNSUIC.    FAA  AP 

DOCTOOTOWN    1  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON  3  SU 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEWART 

GLENNVILLE 
JESUP  8  S 
NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH  L'SDA  PL  QRDN 
SAVANNAH  WSO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SUBRENCY  2  WNU 
WArCROSS  -i  NE 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


5  6 


1  .61 
3.4& 
I  .45 


.50  .10 
.18  .40 


8  9 


.01    1-45  .01 


10  II  12 


3  14  15 


16  17  18 


.40  .28 
.01  .04 


.01      .09  .01 


.06  .86 
.17  2.14 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.21      .42  .08 


.04     .30  .09 


SEE  ftEFERENCe   NOIES  FOLLONING 


6 


srnrioN  inoe. 


TOTni   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON   OF    1973   -  1974 


STPIT  ION 


JULY   RUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JHN    FEB    MRR    RPR    MRY  JUNE  TOTRL 


NORTHWEST 


ODftlRSVILLE 


ftLLftTOONft   DflM  2 


BEftvERDftLE 


CALHOUN   EXP  STATION 


CflHTERSVILLE 


CARTERSVILLE    3  SW 


CEDARTOWN 


CHATSWORTH 


CHICKAMAUGA  PARK 


CUHRYVILLE   2  W 


DALLAS   7  NE 


FAIRMOUNT 


KENSINGTON 


K.  INGSTON 


LA  FAYETTE 


RINGGOLD 


ROME   WSO  AP 


SUMMERVILLE    I  SSU 


TAYLORSVILLE 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


1  .  1 
1 


1  .0 
1 


1  .  1 
1 


.6 
1 


1  .0 
1 


.6 
I 


I 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTIDN  INDEX 
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TOTAL   SNONFniL   AND  NUMBER  OF  OnYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  QF    1973   -  J974 


STATION 


JULY   HUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JflN    FEB    MRR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


p«ccipn  ION 


NORTH  CENTRfiL 


fiLPHfiRETTft   5  S5W 


ATHENS   UISO  AP 


ATLANTA  BOLTON 


ATLANTA   USO  AP 


BALL  GROUND 


BLAIRSVILLE   EXP  STA 


BLUE  RIDGE 


CLEVELAND 


COMMERCE  4  NNN 


GUMMING   2  NNE 


DAHLONEGA 


DAWSQNVILLE 


GAINESVILLE 


HELEN    1  ESE 


JASPER    1  NNW 


MAYSVILLE 


NORCROSS    3  NW 


U   OF   GA   PLT   SCIENCE  FM 


WINDER    J  SSE 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
i    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL  ! 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 


1    IN   ON   GD  I 


WOODSTOCK 


SNQWFAL  L 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


1.0 
1 


.5 
1 


.8 
1 


1  .0 
1 


.5 
1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MURE   ON  GROUND 


SEASON   OF    1973   -  1974 


STflr ION 


JULY   AUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MflR    RPR    MAY  JUNE  TOTAL 


T01M. 


NORTHEAST 


CftBMESVILLE   3  N 


CLftYTON    1  SSW 


ELBEPTON   2  N 


LEXINGTON    1  NW 


L INCOLNTON 


WfiSHINGTON 


WEST  CENTRAL 


BUENA  VISTA 


CARROLL  TON 


COLUMBUS   WSO  AP 


DOUGL ASVILLE 


EXPERIMENT 


FRANKL IN  2 


GREENVILLE  2  NNW 


HAMILTON   4  W 


JONESBORO 


LA  GRANGE 


MARSHALLVILLE 


MONTEZUMA 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEftSQH   OF  1973 


STATION 


JULY   AUG  SEPT   OCT    NOV    DEC    JRN    FEB    MRR    APR    MAY  JUNE  TOTAL 


p«ctii>niON 


SUNN YS IDE 


TftLBOTTON    1  NE 


TRLLAPOOSft   2  N 


THOMftSTON   2  S 


WEST  POINT 


U00D6URY 


COVINGTON 


DUBLIN   3  S 


EftSTMflN    I  W 


FORSYTH    1  S 


FORT  VOLLEY  2  E 


GODFREY   3  NE 


HftUiKINSVILLE 


IRWINTON   4  WNW 


MftCON   WSO  ftp 


MILLEDGEVILLE 


MONTICELLO 


MOUNT   VERNON   3  WNW 


SflNOERSVILLE 


SPftRTft   3  NW 


SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFfiLL 
1    IN   ON  GD 


SNOUFftLL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFflLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFflLL 
J    IN  ON  GD 


SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFftLL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFflLL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFflLL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFflLL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
|1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
j 1    IN   ON  GD 


SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

SEfiSON   OF    1973    -    i9Tf  GEORGIA 


STflT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JPN 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTfiL 

TOIftL 

mcciPiTioN 

:r         X  X 
EAST  CENTRAL  06 

APPL IMG    1  MW 

AUGUSTA   WSO  AP 

BROOKLET    1  W 

DOVER 

GIBSON 

LOUISVILLE   3  S 

METTER 

MIDVILLE 

MIDVILLE   EXP  STA 
MILLEN   4  N 
MILLHAVEN-WADE   2  SE 
NEWINGTOM  2  NE 
STILLMORE 
SWAINSBORO 
WARRENTON 
WAYNESBORO  2  NE 

XXX 

SOUTHUEST  07 
ALBANY   3  SE 
AMERICUS   4  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAnlLLA 
COLQUITT  2  E 
CUTHBERT 
DAWSON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STOTiON  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON   OF    1973   -   1974  GEORGIft 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

MRY 

JUNE 

TOTHL 

TOTAL 
mCCIFITION 

DONflLSONVILLE    1  S 

FORT  GfilNES 

LUMPKIN   2  SE 

MORGftN    1  U 

MORGAN   6  NW 

PLftlNS   SW  GH   EXP  ST« 

PRESTON 

THOMftSVILLE   4  SE 

'A:          X  :c 
SOUTH   CENTRAL  08 

ABBEVILLE 

ADEL    2  S 

ALAPAHA   EXP  STATION 

ASHBURN   3  ENE 

C3RDELE 

DOUGLAS  2  ESE 

FITZGERALD 

HOMERVILLE   3  MSW 

LUMBER  CITY 

MOULTRIE   2  ESE 

NASHVILLE   6  SSE 

QUITMAN   2  NW 

TIFTON   EXP  STATION 

VALDOSTA   3  E 

X         r.  X 
SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

ATKINSON   2  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

t 

1 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTni   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DfiYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON   OF    1973   -   1974  GEORGIft 


STATION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

10IKL 

riiccipnioN 

BLftCKBEftRD  ISLRND 

BRL'MSmCK 

BRUNSWICK.   FPlft  «P 

DOCTORTOWM    1  WSW 

FLEMING 

FOLKSTON   3  SW 

FOLKSTON   9  SU 

FORT  STEWftRT 

GLENNVILLE 

JESUP  e  S 

NfiHUNTfl 

NflHUNTfl   3  S 

PfiTTERSON 

SOPELO  ISLftND 

SftVftNNftH   USOft   PL  GRDN 

SflvftNNflH   WSO  «P 

SftVANNflH  BEACH 

SURRENCY  2  WNW 

WArCHOSS   ^  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
>    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 

(£ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHWEST 

01 

flLLSTOONft  DftM  2 

MAX 
MIN 

ae 

68 

91 
63 

93 
66 

91 
65 

84 

65 

87 
65 

85 
68 

87 
67 

88 
64 

91 
66 

87 
67 

87 
68 

91 
69 

88 
67 

91 
67 

92 
66 

93 
67 

91 
67 

88 
58 

92 
69 

93 
66 

93 
68 

84 
66 

77 
69 

87 
69 

83 
70 

87 
58 

81 
57 

91 
66 

90 
66 

89 
51 

88.4 
56.4 

CftLHOUN   EXP  STfiTION 

MAX 
MIN 

89 
69 

92 
61 

92 
64 

88 
62 

84 

67 

87 
64 

89 
68 

87 
66 

88 
67 

91 
64 

87 
66 

90 
67 

01 
62 

92 
64 

94 
63 

95 
63 

95 
65 

96 
65 

94 
67 

94 
71 

93 
63 

89 
67 

86 
55 

88 
69 

88 

57 

86 
71 

80 
67 

89 
67 

92 
63 

91 
54 

86 
57 

89.  7 
65.0 

CftRTERSVILLE 

MAX 
MIN 

89 
64 

91 
61 

91 
66 

89 
63 

89 
67 

89 
64 

86 
67 

87 
67 

88 
66 

87 
64 

88 
66 

90 
68 

88 
66 

88 

65 

92 
54 

92 
64 

91 
66 

92 
62 

91 
67 

89 
72 

93 
62 

91 
66 

84 
69 

87 
58 

87 
69 

88 
59 

78 
67 

88 
67 

91 
63 

91 
66 

89 
57 

88.8 
65.2 

CEOflRTOWM 

MAX 
MIN 

92 
60 

92 
63 

90 
64 

88 
65 

86 
68 

86 
65 

87 
67 

64 
67 

88 
63 

90 
66 

88 
68 

90 
60 

89 
63 

92 
67 

94 
,  67 

95 
74 

94 
66 

S3 
67 

94 
59 

95 
75 

94 
55 

90 
70 

79 
66 

90 
57 

88 
68 

85 
71 

82 
69 

90 
70 

93 
65 

91 
69 

89 
59 

89.6 
65.8 

DftLLftS   7  NE 

MAX 
MIN 

81 
56 

89 
64 

90 
64 

90 
66 

83 
64 

86 
64 

85 
66 

84 
66 

86 
64 

86 
66 

84 
67 

86 
67 

88 
67 

87 
65 

90 
65 

91 
66 

92 
65 

92 
64 

90 
67 

92 
67 

92 
63 

93 
63 

82 
66 

80 
59 

87 
55 

85 
58 

87 
68 

60 
65 

88 
64 

91 
67 

88 
58 

87.2 
65.0 

DftLTON 

MAX 
MIN 

87 
61 

90 
62 

93 
68 

92 
62 

90 
62 

82 
65 

88 
63 

89 
62 

84 
67 

87 
67 

89 
68 

87 
69 

88 
63 

88 
66 

91 
64 

93 
65 

91 
57 

93 
67 

91 
70 

92 
69 

92 
55 

90 
68 

88 
68 

80 
68 

88 
69 

87 
67 

61 
68 

79 
69 

88 
65 

91 
55 

87 
52 

88.3 
65.8 

LB  FftYETTE 

MAX 
MIN 

82 
66 

90 
60 

93 
62 

92 
63 

90 
66 

82 
65 

83 
67 

63 
67 

86 
67 

87 
64 

91 
67 

90 
66 

91 
61 

91 

62 

96 
62 

93 
63 

96 
53 

92 
65 

93 
63 

95 
63 

95 
64 

92 
56 

85 
68 

84 
58 

89 
67 

82 
69 

82 
58 

80 
64 

69 
65 

92 
61 

89 
58 

88.8 
54.2 

ROME 

MAX 
MIN 

67 
67 

0  1 
60 

91 
64 

86 
62 

86 
66 

82 
63 

89 
65 

84 

66 

66 
65 

66 

65 

85 
66 

68 
66 

88 

60 

69 
64 

90 
64 

92 
65 

92 
66 

90 
65 

92 
65 

91 
69 

93 

62 

89 
67 

82 
69 

88 
67 

86 
55 

86 
65 

81 
56 

89 
66 

90 
62 

69 
64 

88 
59 

88.0 
64.3 

ROME   WSO  BP 

MAX 
MIN 

90 
60 

92 
62 

92 
66 

93 
64 

86 
67 

86 
66 

89 
68 

86 
68 

88 
67 

89 
65 

87 
67 

91 
68 

90 
62 

91 
66 

93 
67 

94 
66 

63 
66 

92 
66 

94 
57 

94 

72 

92 
66 

83 
70 

83 
67 

68 
70 

87 
58 

83 
71 

83 

70 

90 
57 

92 
65 

90 
57 

88 
60 

66.5 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHBRETTB   5  SSU 

MAX 
MIN 

66 
67 

88 
58 

91 
62 

90 
63 

80 
67 

85 
65 

82 
65 

85 
66 

84 
64 

87 
64 

86 
66 

85 
66 

87 
66 

86 
65 

86 
66 

90 
65 

91 
64 

90 
63 

88 
63 

54 

77 
66 

84 

67 

62 
67 

85 
67 

61 
65 

88 
64 

89 
54 

89 
68 

86.  I 
54.  1 

ATHENS   WSO  BP 

MAX 
MIN 

se 

64 

90 
68 

86 
66 

82 
70 

82 
70 

84 
69 

85 
69 

85 
67 

88 
68 

89 
69 

87 
70 

85 
68 

86 
69 

89 
69 

90 
69 

93 
68 

87 
69 

87 
66 

90 
69 

90 
72 

89 
65 

80 
67 

80 
68 

83 
59 

81 
67 

86 
71 

80 

70 

88 
57 

91 
70 

95 
71 

89 
64 

66.6 
68.3 

BTLBNTB   WSO  BP 

MAX 
MIN 

69 
63 

9 1 
67 

88 
66 

64 
70 

86 
68 

85 
68 

85 
70 

84 
69 

88 
66 

87 
69 

86 
71 

88 
71 

86 
69 

89 
69 

92 
70 

91 
71 

90 
70 

87 
57 

89 

70 

90 
69 

91 
67 

78 
58 

80 
68 

84 
69 

84 
70 

85 
70 

83 
70 

90 
69 

90 
69 

90 
69 

89 
63 

87.  1 
68.5 

BLBIRSVILLE   EXP  STB 

MAX 
MIN 

80 
61 

82 
55 

87 
58 

87 
61 

75 
61 

78 
63 

79 
63 

81 
61 

83 
62 

82 
63 

83 

61 

82 
63 

85 
58 

83 
60 

85 
58 

86 
59 

86 
59 

84 
61 

84 
62 

83 
63 

85 
50 

84 
61 

78 
56 

74 
65 

81 
61 

83 
62 

77 
66 

81 

62 

84 

59 

85 
60 

82 
51 

62 . 3 
60.5 

BLUE  RIDGE 

MAX 
MIN 

B3 
58 

86 
62 

87 
62 

86 
65 

83 
53 

86 
65 

83 
66 

81 
65 

80 
65 

84 
64 

82 
63 

86 
62 

81 
68 

83 
60 

87 
62 

87 
62 

85 
63 

87 
62 

88 
62 

89 
63 

88 
64 

81 
56 

78 
68 

82 
57 

80 
65 

78 
55 

80 
57 

83 
67 

86 
52 

83 
62 

82 
63 

83.6 
63.  1 

COMMERCE    4  NNW 

MAX 
MIN 

66 

89 

93 

89 

82 

86 

85 

78 

91 

90 

90 

90 

90 

87 

90 

92 

92 

89 

90 

90 

93 

92 

61 

75 

85 

83 

86 

80 

89 

91 

92 

87.6 

OBHLOHEGA 

MAX 
MIN 

83 
54 

85 
59 

89 
61 

89 
63 

75 
65 

80 
66 

81 
66 

85 
63 

83 
63 

86 
66 

86 
66 

85 
67 

84 
62 

86 
68 

87 
63 

88 
63 

89 
62 

85 
65 

86 
67 

86 
67 

68 
62 

88 
63 

78 
66 

77 
66 

82 
66 

82 
67 

80 
67 

79 
62 

85 
55 

87 
55 

85 
51 

84.  1 
54.0 

GBINESVILLE 

MAX 
MIN 

82 
69 

84 
64 

87 
64 

87 
66 

77 
67 

82 
66 

80 
68 

83 
66 

82 
67 

85 
67 

84 
68 

84 
66 

83 
68 

62 
69 

85 
66 

87 
65 

89 
67 

86 
65 

85 
68 

85 
70 

87 
65 

89 
55 

78 
65 

76 
56 

82 
68 

79 
57 

80 
68 

79 
67 

87 
66 

87 
70 

89 
59 

83.6 
66.2 

HELEN    1  ESE 

MAX 
MIN 

86 
55 

88 
62 

86 
60 

81 
64 

81 
67 

80 
65 

85 
67 

86 

60 

85 
65 

86 
62 

85 
64 

83 

63 

84 
66 

86 
64 

89 
59 

88 

60 

84 
61 

84 
64 

88 
63 

85 
57 

87 
61 

79 
66 

77 
64 

79 
65 

80 
65 

78 
55 

80 
68 

87 
51 

87 
61 

87 
52 

87 
57 

84.  1 
63.0 

JBSPER    1  NNW 

MAX 
MIN 

87 
64 

90 
60 

88 
61 

78 
61 

82 
61 

81 
62 

84 
63 

84 
62 

86 
65 

87 
64 

84 
65 

86 
65 

85 
70 

89 
65 

89 
64 

90 
64 

88 

66 

87 

65 

89 
67 

90 
70 

89 
63 

82 
65 

78 
69 

85 
59 

84 

65 

81 

69 

79 
56 

87 
64 

87 
63 

85 
55 

85 
52 

85.4 
54.  4 

U   OF   GB   PUT  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

9C 
63 

92 
66 

92 
64 

82 
68 

8^ 
68 

88 
67 

57 

86 
66 

90 
68 

90 
67 

89 
69 

88 
66 

86 
66 

9 1 
67 

94 
67 

94 
67 

89 
66 

90 
65 

93 
68 

9 1 
71 

94 
64 

90 
66 

8 1 
67 

84 
67 

85 
66 

85 
69 

80 
66 

69 
66 

90 
66 

92 
69 

92 
62 

88.6 
66.7 

WINDER    1  SSE 

a:           «  x 

MAX 
MIN 

88 
58 

90 
62 

90 
61 

80 
67 

84 
57 

83 
65 

86 
67 

84 
66 

88 
55 

88 
66 

88 
65 

88 
68 

85 
65 

89 
66 

93 
63 

93 
63 

91 
65 

87 
65 

92 
56 

90 
71 

90 
62 

85 
55 

79 
65 

78 
57 

84 
67 

81 
56 

79 
63 

89 
65 

91 
58 

93 
68 

90 

87 . 0 
66.3 

NORTHEAST 

03 

CLBYTON    1  SSW 

MAX 
MIN 

84 
47 

87 
59 

89 
58 

84 
62 

78 
65 

78 
65 

81 
63 

84 

62 

86 
63 

83 
61 

84 

63 

85 
63 

83 
66 

87 
53 

89 
61 

87 
60 

86 
63 

84 
64 

87 
52 

87 
64 

85 
52 

83 
53 

77 
52 

80 
53 

80 
53 

82 
54 

81 
55 

87 
63 

87 
62 

88 

59 

87 
60 

84.2 
52.0 

CORNEL  IB 

MAX 
MIN 

87 
51 

91 

60 

88 
61 

78 
65 

82 
66 

82 
65 

82 
66 

84 
62 

88 
63 

88 
62 

88 
64 

83 
63 

81 
64 

89 
65 

90 
62 

91 
61 

86 
63 

85 
65 

90 
53 

88 
68 

88 
61 

78 
53 

76 
65 

79 
54 

80 
55 

84 

65 

77 
55 

85 
62 

90 
64 

95 
65 

87 
55 

85.2 
63.0 

ELBERTON  2  N 

MAX 
MIN 

90 
56 

92 
61 

89 
62 

86 
68 

85 
68 

87 
67 

88 
63 

86 
68 

89 
64 

90 
55 

89 
64 

87 
67 

86 
66 

90 
65 

93 
63 

92 
62 

91 
63 

89 
62 

91 
54 

90 
68 

90 
62 

84 
65 

82 
64 

84 
64 

63 
68 

88 
67 

85 
70 

69 
56 

92 
54 

93 
65 

89 
50 

88.4 
64.5 

HARTUELL 

MAX 
MIN 

89 
60 

94 

66 

92 
65 

86 
68 

84 

68 

82 
65 

87 
68 

84 
68 

92 
70 

92 
69 

90 
70 

88 
70 

87 
69 

92 
70 

91 
72 

90 
70 

90 
68 

90 
65 

89 
50 

92 
68 

91 
66 

85 
54 

90 
55 

83 
57 

87 
57 

86 
59 

85 
70 

89 
59 

92 
70 

94 
72 

90 
56 

88.8 
67.5 

TOCCOB 

MAX 
MIN 

8£ 
65 

92 
63 

93 
68 

82 
68 

82 
69 

82 
68 

87 
68 

87 
64 

88 

67 

87 
66 

9C 
67 

86 
63 

87 
71 

9G 
68 

92 
64 

89 
65 

87 
66 

88 
66 

92 
57 

93 
73 

68 

65 

79 
65 

84 
65 

63 
66 

86 
57 

82 
71 

89 
65 

92 
55 

93 
70 

62 

87.5 
55.7 

WASHINGTON 
X 

MAX 

69 
63 

91 
62 

82 
57 

83 
64 

85 
68 

83 
65 

85 
65 

89 
56 

86 
69 

91 
58 

92 
70 

90 
68 

87 
66 

88 
66 

69 
67 

93 
67 

93 
66 

92 
67 

91 
51 

93 
67 

90 
63 

92 
63 

87 
65 

86 
67 

84 
64 

86 
64 

87 
69 

79 
66 

88 
66 

93 
65 

92 
68 

86 . 3 
64.6 

WEST  CENTRBL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

CBRBOLLTON 

MAX 
MIN 

91 
57 

91 
62 

87 
63 

87 
61 

88 

63 

87 
63 

87 
64 

85 
67 

88 
66 

90 
66 

90 
65 

89 
66 

86 
71 

93 
64 

65 

66 

65 

65 

65 

71 

63 

67 

52 

65 

66 

69 

68 

62 

62 

69 

69 

COLUMBUS   WSO  flP 

MAX 
MIN 

93 
63 

94 
72 

92 
68 

89 
69 

90 
71 

88 
69 

91 
70 

87 
70 

90 
71 

92 
72 

93 
70 

93 
71 

91 
71 

90 
69 

93 
71 

93 
70 

91 
70 

91 
69 

93 
70 

90 
71 

94 
57 

86 
71 

87 
71 

87 
72 

87 
71 

90 
72 

87 

72 

91 

72 

93 
72 

93 
74 

93 
69 
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90 
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85 

91 
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66  68 


89  88 
69  69 


90  88  81 
66     69  70 


70     70  68 


90  88 

67  65 


90  88 
69  67 


84  87 

69  67 


87  86 
66  62 


88     85  85 

67     67  67 


90    aaj  86 

66     67  68 


68     69  68 


91     91  91 

66     67  67 


92  871  86 
67     64  63 


70      70  68 


91  841  85 
64     69  69 


85  87  88 
69     69     6  7 


91  92  92 
66     67  67 


90  901  87 
69     68,  68 


92  92  89 
64     66'  66 


86  OH 

68     67 1 


89  85 i  84 
68     701  68 


87  85 

70!  71 


85  85 
64  70 


91  93 
68  69 


87  91 
70  70 


93  94 
68  68 


91  92 
69  68 


90  92  95 
69     69  69 


90  90  92 
69     70  72 


89  91  92 
63     64  63 


87     88  88 

67     70  69 


02  93 
66  66 


89  89 
70  69 


92  91 

67  68: 


92  93 
67  69 


93  94 
69  69 


92  02 

70  70 


96  93 

72  71 


95  93 

70  71 


96  96 

72  70 


98  95 

70  72 


94  93 

72  71 


96  93 
62  65 


89  01 
69  70 


06  96 

70  67 


92  93 
69  69 


91  92 

72  72 


94  95 

70  70 


94  93 

71  66 


94  94 

74  74 


93     9ll  94 

69     67  70 


94  90 
70  69 


94     92      94;  96 


94  92 

72  70 


93  94 
72      7  1 


95  94 
71  71 


95  95 
72  69 


93     92  91 


88     92     92i  92 

70      70     691  72 


91  90  90  93 
67     69     68  71 


92  92 
72  71 


92  93 
73  70 


84  88 
69  67 


86  871  88 
72     691  73 


86  89 

72  7ll 


84     89|  86 

72      71  73 


67      70  67l 


87  88|  92 
69     681  71 


89     911  94 

68     671  71 


86  92  92 
69     67  69 


85  89|  91  86 

69  67|  69  70 

84  S6!  S6  87 

71  69l  72  73 


85  86 
68  68 


90  90 
71  63 

92  91 


921  95  95  93 
69      72      73  70 


89     901    91     94  94 

75     69     73     76  701 


92  93 
69!  73 


93  93  85 
72      73  68 


94     95  92 

74  72 


71      65  65 


90  91 

70  63 


941  96  95  91| 
661     74     74  711 


93     94  941 

73      74  76l 


92  94  93  90t 
67     72     74  71j 


90;  92  92  92! 
67l    72     75  73; 


91  92 
63  64 


91  91 
69  65 


87  88 
70  66 


94  95 

63  66 


90  86 
69     65  66 


90  91 
68  66 


95  95 
69  66 


94  93 
69  68 


92  92 
70  67 


94     96  90 

67     69  66 


94     94  91 

6a     70  66 


92  89! 
70  68 


90  90 
65  60 


92  93  92 
70     72  68 


96     95  94 

67     71  69 


90  93 
68  68 


94  92 

66  67 


93  95 

67  70 


94     94  96 


92  92  93 
68     71  69 


93  94 

61  65 


90  90 
68  68 


90     89     92  88 

66;    67      71  57 


931    92     95  94 

I    65     66  65 


91  92 
6ll  67 


94     94  93 

69     67!  66 


68     69  66 


92  89 

67  62 


91  90 
69  66 


88  87  93 
68     66  69 


92  92  94 
70     71  66 


95     94  93 

68     70  66 


94  96  97 
65     69  69 


92  89 
69  67 


93  87 
69  68 


95  95  95 
67     71  68 


96  92 
69  69 


93  94  901  93  92  88 
71      73     68l     70      72  70 


91|    92      94     93l  93 
67     69     69l  65 


91  88 
66  59  61 

02  88  89 

66  63  64 

88  88  94 
68  65  66 

94  88  90 

67  59  61 

92  91  90; 

93  88  88 

68  64  69 

89  88  88  92  94  94 
67  58  60     67     69  66 


94|  96 
66!  68 


92  94  93 
57     69  67 


67     62  65 


85  87 
70  64 


aa;  oi 

6S|  73 


85  84 

74  67 


85  87 
64  61 


88  90 
67  59 


SO  90 
67  63 


87  90 
67  64 


86  88 
66  61 


87  87 
67  62 


84  84 

74  65 


96  90 ! 
74  73| 


69     68  67; 


94     921  94 

69     68 ;  71 


94  90 
70  69 


93  94  961  93  94  86 
65      69     6el    69     69  70 


91  92 
66  70 


92  92  92 
66     71  68 


91      92      93i     91      89  92 


90  01  93  92  92  88 
69     71     eel    60     70  69 


92  91  89 
66     71  69 


93i  92 
70;  70 


88  84 
68  70 


90  95  85 
72      71  71 


85  90 
70  70 


92  88 

70  72 


86  90 

70  71 


90  86 
68  70 


89  83 
68  69 


88  86 
63  68 


92  83  87 
68     68  69 


88     85  87 


89  90 
65  64 


91  92 
69  69 


94  92 
69  67 


90  88 
67  67 


89  90 
69  69 


70     66  68 


70     68  69 


92  92 
69  68 


90  89  89 
71     66  69 


91      93  94 


90  86  88 
68     69  70 


90  89  90 
68     67  69 


85  87  87 
69  71 


80  86 

70     70  72 


71      71  71 


80  87 
69  71 


87! 


93  87 

71      691  71 


95      94     90     87     87  92 


89     89  93 

76     74;  73 


93  90;  93 
71     66'  67 


96  93;  97 
69     69:  67 


91  85| 

73  701 


85     86  88 


93  88|  87 
73     67;  67 


88     90     91 1  90 


69     66     671  71 


95  9i:  94 
72     67;  69 


92  91  92 
70     69  68 


94  91 
74     681  68 


90  90l  92 
74     72l  68 


93  90l  86 
73      701  70 


89 1  86 

70!  71 


90     891  86 


88  90  89 
67     68  70 


86  90 1  90 
60     69;  70 


90  93 
70  70 


88  87 

71  71 


90  93 
69  68 


81  83 

70  71 


72 
86  85 


69     68     71  69 


88  96 
69  71 


84  88 
66  68 


86  83  87 
70     71  72 


69      70  72 


85  83  85 
69      70  72 


87  87  01 
69     70  71 


89  80 
70  70 


85  87 
70  71 


70      70  72 


89  86 

70  70 


83  89 
69  70 


85  88 

70  70 


85  85  87 
70     70  71 


82     86  85 


90  91  86  88  87r  83  86  84 
74     70|     71      68      70|     71      72  71 


85  88 1 
63  71 


86  87 

72  72 


87  85 
74  73 


88     87     82     80  85 


86  88 
73  70 


92  881  81  85  86 
67     70     72     68  70 


84  86 

70  69 


81  83 
69  70 


82  86 1 
72  7i; 


90  95 
63  64 


88  88  92  93 
69     68     71  68 


88  89  93 
67     68  65 


93  96 
70  70 


85     88     92  94 

73     69      72  70 


94  95 

66  70 


87  93 
66  69 


89     93     95  94 


86  91  94  93 
70     67     70  69 


84     87     94  96 

71     69     69  70 


93  94 
68  74 


91  95 
67  71 


89     88     91  90 


86  89  92  95 
72     69     69  69 


87  92  95  94 
70     67     70  68 


70  70 
89  87 


73  69 
83  87 


85  90 
70  67 


71     68     71  68 


89  92 
71  68 


87  93 
70  70 


71      68     71  69 


87  90  95  91 
71      69      71  68 


86  92 

661  71 


88  89 

70  69 


88  84  86  85  86  87 
69      72     74     70     69  72 


83  85 

72  70 


91  87 

72  70 


88.9 
69.2 


87.4 
70.8 


SAVANNAH   USOA  PL  GRON 


;  MAX:  92 
I  MIN  75 


94|  84 

671  68 


84  89;  82  92 
64     69i    67  76 


921  93  93  92 
661    71     72  78 


86  87 
67  62 


90|  93 
621  68 


95  90  94 
71     66  66 


92  89;  86 
70     65:  69 


86  87;  81 
64     751  70 


82  85; 
64     72 1 


95  93; 
70  691 


80.  3 
60.6 
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DAILY  TEMPERflTURES 


GCORCrA 

JUlr  1974 


SrOTION 


DRY  OF  nONTH 


5 

6 

7 

83 

87 

88 

72 

71 

71 

82 

as 

86 

66 

67 

70 

86 

SO 

S2 

6% 

63 

66 

10    II  12 


13    14  15 


16    17  18 


19   20  21 


22   23   24   25   26  27 


28   29    30  31 


sflVAntinH  uso  ap 

SAVAMNHH  6EACH 
SURRENCY  2  UNU 
UAYCROSS  <  NE 


88  87  86 
69     69  67 


90  90 
68  66 


93  93 
70  67 


92  93  es 
73  7-1  72 

93  94  92 

72  73  70 

92  94  93 

70  69  6b 

96  94  94 

63  70  72 


86  86 
66  66 


SO  89 

71     70  65 


88     89  91 

63     58  59 


92  89 
66     59  5S 


94  93  90 
71     71  69 


91     88  89 

71      72  72 


93  95 
67     68  67 


94     94  97 

61  70 


93  86 
71  72 


90  90 
70  67 


86  87  85 
68     68  70 

84     85  87 


84  63  87 
70     69  70 


88    85  85 


92  S3 
65  69 


95     95  90 
68  65 


68      74     74     74     67  66 


89  88  87  87  88  83 
67      64     671    68     67  69 


93  89  91 
65     66  66 


94     90  89 

68     70  70 


95  92 

73  72 


86  67  88  90 

66  71  74  70 

8«  91  94  93 

68  65  70 

67  89  06  06 
70  67  67  60 


87.6 
60.6 


00.4 
66.0 


02.3 
66.7 


SEE  REFERENCE  NOtES  fOLLOHINO  SIBIION  INDEX 
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MONTHLY   AND  SEflSONflL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEftSON  OF   J973  -  GEORGIA 


STATION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OC  T 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

FIPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORtlfiLS 
JULY- JUNE 

NORTHWEST 

01 

filLOTOONR   0«M  2 

0 

0 

8 

106 

26 

0 

CALHOUN   EXP  STATION 

0 

0 

2 

117 

312 

648 

409 

532 

224 

166 

26 

1 

2426 

CARTERSVILLE 

137 

308 

655 

407 

538 

239 

169 

29 

4 

2490 

CEDARTOWM 

°o 

°o 

4 

113 

296 

634 

361 

514 

215 

149 

20 

1 

2306 

DALLAS   7  ME 

0 

0 

10 

118 

333 

702 

433 

228 

42 

DAL  TON 

8 

111 

350 

48 

LA   f  AYETTE 

0 

0 

1 1 

135 

359 

762 

498 

599 

306 

237 

64 

10 

2961 

ROME 

0 

0 

3 

114 

317 

664 

406 

531 

218 

161 

22 

2 

2428 

2865 

BOX   WSO  AP 

XXX 

0 

0 

3 

130 

351 

701 

426 

553 

232 

177 

27 

1 

2601 

3326 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  6  SSW 

0 

0 

7 

137 

388 

722 

466 

603 

322 

236 

39 

8 

2918 

ATHENS   USO  AP 

0 

0 

0 

94 

295 

634 

377 

515 

249 

169 

19 

0 

2342 

2929 

ATLANTA   WSO  AP 

0 

0 

1 

86 

295 

639 

367 

631 

241 

166 

5 

0 

2310 

2983 

BLAIRSVILLE   EXP  STA 

1 

16 

210 

468 

826 

476 

712 

427 

344 

86 

60 

3626 

4049 

BLUE  RIDGE 

0 

0 

1 

141 

363 

693 

366 

665 

294 

23 1 

43 

25 

2712 

COMMERCE   4  NMW 

0 

0 

1  12 

360 

690 

429 

672 

299 

237 

DAHL ONEGA 

0 

7 

147 

382 

733 

460 

618 

353 

260 

44 

1  1 

3015 

3319 

GAINESVILLE 

□ 

0 

3 

1 22 

347 

694 

462 

670 

298 

211 

32 

10 

2739 

3167 

HELEN   1  ESE 

7 

182 

380 

711 

416 

682 

306 

217 

48 

19 

2868 

JASPER   1  NNW 

126 

321 

670 

432 

557 

273 

200 

38 

15 

2636 

U   OF   GA   PLT  SCIENCE 

FM 

0 

0 

0 

92 

264 

596 

343 

476 

216 

133 

16 

2135 

WINDER    1  SSE 

XXX 

0 

0 

0 

117 

316 

630 

368 

532 

246 

163 

21 

2395 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON    I  SSW 

0 

0 

6 

147 

386 

722 

421 

612 

341 

263 

69 

1  1 

2968 

3683 

CORNEL lA 

0 

r, 

1 98 

434 

749 

425 

688 

293 

187 

64 

1 6 

2960 

3298 

ELBERTON  2  N 

0 

0 

136 

336 

677 

319 

504 

240 

158 

21 

0 

2391 

HARTUELL 

0 

0 

0 

84 

221 

698 

306 

463 

201 

126 

4 

0 

2002 

TOCCOA 

0 

0 

0 

86 

285 

660 

371 

494 

217 

170 

23 

0 

2306 

2866 

WASHINGTON 

XXX 

0 

0 

0 

106 

295 

644 

311 

607 

290 

197 

17 

0 

2367 

2519 

WEST  CENTRAL 

04 

BL'ENA  VISTA 

0 

CARROL  L  TON 

0 

0 

2 

321 

630 

346 

614 

233 

18 

COLL't«US   WSO  AP 

0 

0 

0 

66 

200 

496 

177 

382 

162 

97 

1 

0 

1570 

2383 

EiPERIKNT 

0 

1 

86 

229 

571 

279 

486 

214 

146 

9 

0 

2021 

GREENVILLE   2  NNW 

° 

456 

LA  GRANGE 

0 

0 

0 

96 

272 

571 

240 

437 

180 

123 

6 

0 

1926 

MARSHAL LVILLE 

0 

0 

0 

42 

463 

166 

383 

139 

86 

0 

0 

NEWMAN 

0 

□ 

0 

95 

269 

608 

330 

474 

209 

119 

1 

1 

2096 

2649 

SL'NNrSIOE 

0 

0 

D 

7 1 

246 

594 

460 

203 

1  43 

_ 

0 

2016 

TALSOTTON    1  NE 

0 

0 

0 

218 

205 

400 

146 

98 

I 

0 

TALLAPOOSA   2  N 

0 

0 

7 

129 

316 

628 

355 

624 

227 

167 

23 

3 

2378 

3202 

THOMASTON   2  S 

0 

0 

0 

44 

192 

523 

244 

443 

164 

126 

6 

0 

1741 

k;st  poict 

XXX 

0 

0 

0 

65 

256 

585 

312 

504 

208 

153 

6 

0 

2087 

2442 

CENTRAL 

06 

■ 

• 

AILEY 

0 

0 

96 

374 

82 

1 

COV I NGTON 

0 

0 

0 

98 

267 

695 

310 

464 

199 

129 

9 

0 

2071 

2728 

DUBL IN   3  S 

0 

0 

0 

74 

222 

661 

192 

429 

194 

1 1 1 

3 

2 

1778 

1982 

EASTMAN    1  W 

0 

0 

0 

60 

182 

508 

176 

410 

188 

103 

2 

0 

1618 

1866 

FORSrTH    1  S 

0 

0 

0 

43 

216 

616 

238 

427 

164 

1  16 

0 

1727 

HAWK  INSVIL  LE 

0 

0 

0 

•  43 

142 

461 

169 

420 

171 

95 

0 

1603 

1964 

IRWINTON   4  WMW 

0 

463 

127 

346 

146 

73 

0 

MACON   WSO  AP 

0 

Q 

Q 

56 

1 89 

480 

J  66 

412 

160 

MILlEDGEVILLE 

0 

°o 

0 

79 

274 

603 

276 

479 

222 

148 

12 

0 

2092 

2493 

MONTICELLO 

0 

0 

58 

207 

576 

239 

463 

220 

129 

5 

SANOERSVILLE 

0 

0 

0 

67 

221 

613 

191 

392 

149 

108 

4 

0 

1646 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5IPTI0N  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEflSONflL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF   1S73  -  1474  GEORGIA 


JULr 

AUG 

SEPT 

octTnov 

1 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMRLS 
JULT-JUNE 

SILOAM 

XXX 

0 

0 

0 

67 

216 

661 

266 

430 

188 

126 

10 

0 

1854 

2681 

EAST  CENTRAL  06 

APPLING    I  NW 

0 

0 

0 

83 

269 

607 

298 

492 

238 

160 

14 

0 

2161 

AUGUSTA  WSO  AP 

0 

0 

0 

96 

263 

561 

248 

466 

209 

140 

8 

0 

1981 

2397 

6R00«,LET    1  U 

0 

0 

'49 

141 

448 

128 

344 

119 

88 

0 

0 

1317 

1766 

LOUISVILLE   3  S 

0 

0 

0 

48 

168 

453 

178 

362 

120 

84 

3 

0 

1416 

2080 

hCTTEB 

366 

104 

69 

° 

0 

niDVILLE   EXP  STA 

0 

0 

0 

- 

310 

76 

0 

MILLEM   t  rt 

0 

0 

0 

60 

206 

486 

169 

398 

119 

3 

0 

1  984 

NEWINGTON    2  NE 

0 

0 

0 

41 

126 

364 

124 

328 

121 

88 

2 

0 

1 193 

SUAIHSBORO 

0 

0 

0 

•»6 

160 

449 

155 

367 

108 

89 

2 

0 

1366 

UARRENTOM 

0 

0 

0 

88 

276 

607 

271 

466 

208 

119 

10 

0 

2044 

2381 

WAYNESBORO   2  NE 

I          3:  -c 

0 

0 

0 

79 

236 

591 

202 

438 

179 

130 

4 

0 

1869 

SOUTHWEST  07 

ALBANY   3  SE 

0 

0 

0 

168 

476 

116 

396 

162 

93 

2 

0 

1466 

1662 

AMERICUS  ENE 

0 

0 

0 

39 

167 

434 

139 

345 

140 

76 

0 

1977 

BAINBRIDGE 

0 

0 

0 

44 

106 

396 

43 

289 

80 

51 

0 

0 

1008 

1601 

BL AKEL  Y 

0 

0 

0 

36 

176 

612 

1  19 

384 

168 

91 

4 

0 

1479 

1744 

CAMILLA 

0 

0 

0 

46 

133 

432 

68 

300 

99 

64 

0 

0 

1  142 

COLQUITT  2  E 

0 

0 

47 

169 

460 

93 

364 

126 

^' 

6 

0 

1316 

CUTHBERT 

0 

0 

0 

36 

148 

444 

99 

361 

109 

62 

° 

0 

1249 

FORT  GAINES 

0 

° 

4J 

162 

428 

107 

327 

106 

68 

0 

1238 

1622 

LUt*>HIN  2  SE 

0 

177 

121 

332 

177 

0 

MORGAN    1  U 

0 

40 

PLAINS  SW  GA   EXP  STR 

0 

0 

0 

47 

194 

618 

174 

441 

196 

106 

4 

0 

1680 

THOMASVILLE  SE 

X             ^  X 

0 

0 

0 

41 

96 

384 

14 

241 

77 

80 

0 

0 

933 

1541 

SOUTH   CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

0 

0 

0 

36 

107 

413 

69 

314 

78 

67 

0 

0 

1074 

1771 

ASHBURN  3  ENE 

0 

0 

0 

46 

120 

509 

130 

393 

151 

86 

2 

0 

1436 

COROELE 

0 

0 

0 

49 

163 

462 

101 

337 

113 

77 

0 

0 

1302 

DOUGLAS  2  ESE 

0 

0 

0 

57 

164 

605 

91 

382 

174 

104 

2 

0 

1479 

F ITZGERALD 

0 

° 

104 

375 

69 

289 

91 

55 

° 

0 

1010 

1659 

HOKRVILLE   3  WSU 

0 

0 

41 

113 

400 

36 

289 

107 

67 

1 

0 

1053 

LUMBER  CITY 

0 

I 

0 

61 

238 

608 

363 

167 

98 

2 

0 

MOULTRIE   2  ESE 

0 

0 

° 

39 

123 

424 

63 

312 

107 

73 

0 

0 

1141 

1473 

NASHVILLE   6  SSE 

0 

0 

0 

49 

166 

467 

71 

300 

72 

0 

0 

QUITMAN   2  NW 

0 

0 

- 

124 

477 

54 

321 

83 

0 

1467 

TIFTON   EXP  STATION 

a 

0 

0 

37 

124 

426 

96 

379 

160 

86 

4 

0 

1311 

1797 

VALDOSTA   3  E 

X               T  X' 

0 

0 

0 

48 

136 

432 

47 

281 

1  10 

1  13 

0 

0 

1 167 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FnA  AP 

0 

0 

0 

44 

116 

396 

62 

310 

110 

74 

0 

0 

1112 

BLAC'BEARD  ISLAND 

0 

0 

0 

32 

Q7 

278 

1  16 

64 

4 

0 

BHUNSWICl 

0 

0 

0 

66 

48 

0 

1296 

BRUNSUIC    FAA  AP 

0 

0 

26 

94 

372 

63 

282 

90 

56 

° 

984 

FLEMJnG 

0 

0 

° 

44 

138 

411 

74 

313 

1 19 

90 

0 

0 

1  189 

FOLHSTON   9  SW 

0 

0 

0 

92 

391 

83 

57 

0 

0 

FORT  STEWART 

0 

0 

0 

40 

127 

448 

66 

294 

104 

62 

0 

0 

1  141 

GLENNVILLE 

0 

0 

0 

28 

102 

376 

65 

294 

89 

69 

0 

0 

1013 

1686 

JESUP   9  S 

0 

0 

40 

1  10 

406 

X' 

302 

115 

° 

0 

1097 

NAHUNTA 

0 

0 

0 

32 

100 

367 

33 

300 

97 

66 

° 

0 

986 

sapelo  island 

0 

0 

0 

20 

63 

409 

57 

285 

101 

53 

0 

0 

088 

SAVANNAH   USOA   PL  GRON 

0 

0 

0 

21 

136 

389 

59 

332 

114 

86 

0 

0 

1  136 

1903 

SAVftNNAH    USO  AP 

0 

0 

0 

47 

1  48 

436 

107 

340 

124 

73 

1 

0 

1276 

1819 

SAVANNAH  BEACH 

22 

69 

99 

304 

105 

43 

0 

0 

SURBENCY  2  WNW 

□ 

° 

° 

60 

158 

441 

91 

319 

124 

76 

1 

0 

1269 

UAYCOOSS   •»  NE 

0 

0 

69 

142 

600 

73 

403 

148 

105 

5 

° 

1436 

1470 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

GEDRGin 

JUIY  1974 


DBT  OF  MONTH 


10      II       12      13      14      IS      15  1? 


19      20      21      22      23      2<      25      26      27      28      29      30  31 


CftLHOUN  EXP  STBTION 


EWERIMENT 


HftUKINSVILLE 


HOrERVILLE   3  USU 


MIDVILLE  EXP.  STBTIOM 


PLAINS  SU  Gft  EXP  STA 


TIFTON  EXP  STBTIOM 


S2.2 
76.8 


92.1 
77.2 


87.2 
78.6 


89.  7 
79. S 


89.5 
81  .6 


101  . 1 
81  .6 


95.6 
77.5 


69.5 
81.3 
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EVfiPORflTION  AND  WIND 


GEOeCIA 

JULY  J  07^ 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

5  K  O 

t 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

NDRTMWEST 

□  1 

ALLATOONA  DRn  2 

EVAP 

.  16 

.23 

.  22 

.  27 

.  20 

.  18 

.  20 

.  08 

.  14 

5.58B 

WIND 

2 

3 

8 

14 

12 

le 

9 

7 

6 

2 

4 

2 

16 

2 

1 

1 

6 

10 

4 

9 

0 

21 

26 

6 

2 

4 

a 

0 

1 

6 

1 1 

222 

CALHOUN  EXP  STATION 

EVAP 

.2'4 

- 

- 

- 

.21 

.  15 

.  19 

.  16 

.20 

.21 

.22 

.21 

.27 

.27 

.30 

.32 

.20 

.40 

.21 

.24 

.36 

.32 

.09 

.  12 

.20 

.33 

.  1 1 

.18 

.22 

.34 

.30 

7.27B 

16 

20 

23 

24 

19 

18 

17 

16 

20 

10 

26 

23 

20 

19 

24 

24 

31 

22 

26 

44 

44 

19 

18 

26 

22 

10 

24 

18 

30 

36 

724 

MAX 

87 

06 

100 

1 00 

99 

99 

97 

87 

96 

80 

94 

00 

80 

84.8 

MIN 

67 

70 

72 

68 

75 

70 

76 

71 

76 

74 

75 

74 

70 

74 

73 

73 

73 

74 

76 

76 

72 

71 

71 

64 

74 

76 

71 

72 

74 

74 

PS 

72.3 

XXX 

NORTH  CENTRAL 

02 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 

.30 

.27 

.37 

.  14 

.25 

.23 

.11 

.21 

.24 

.37 

.31 

.20 

.27 

.26 

.36 

.33 

.26 

.24 

.33 

.28 

.22 

.28 

.  1 1 

.08 

.07 

.17 

.  18 

.26 

.  16 

.32 

.34 

7.57 

•41 

26 

38 

74 

51 

40 

30 

49 

33 

76 

82 

72 

38 

37 

47 

50 

57 

54 

50 

43 

28 

S3 

45 

36 

36 

21 

43 

27 

IS 

43 

50 

1430 

MAX 

84.  3 

MIM 

67 

72 

ee 

70 

72 

71 

71 

70 

72 

70 

71 

68 

71 

72 

72 

71 

70 

70 

73 

73 

68 

68 

68 

70 

70 

73 

71 

71 

74 

72 

64 

70.6 

XXX 

ICST  CENTRAL 

O'l 

EXPERIMENT 

EVAP 

.27 

_ 

_ 

_ 

_ 

.24 

.25 

.24 

.  36 

.26 

.26 

.21 

.31 

.28 

.26 

.30 

.30 

.27 

.21 

X 

.66 

.26 

.  1 1 

.  12 

.  16 

.  16 

.25 

.  15 

.26 

.26 

.35 

7.606 

MAX^ 

25 

40 

40 

46 

46 

60 

46 

25 

30 

45 

45 

36 

50 

45 

20 

68 

51 

57 

94 

30 

40 

50 

40 

35 

45 

30 

16 

33 

32 

1206 

97 

92.6 

MIN 

67 

64 

70 

71 

70 

71 

73 

73 

71 

71 

72 

73 

71 

72 

71 

70 

71 

71 

69 

_ 

73 

69 

69 

69 

71 

70 

72 

73 

75 

74 

68 

70 .8 

XXX 

CENTRAL 

OS 

AILEr 

EVAP 

.22 

X 

.37 

X 

.31 

.22 

.25 

.  12 

.  18 

X 

.51 

.  16 

X 

.64 

I 

.57 

_ 

.27 

.17 

.  10 

.23 

.22 

.  12 

.09 

_ 

_ 

.23 

.  16 

_ 

6.  12B 

XXX 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.27 

.26 

.  16 

.13 

.17 

.  16 

.21 

.27 

.21 

.27 

.33 

.33 

.27 

.32 

.24 

.27 

.30 

.26 

.26 

.28 

.15 

.21 

.20 

.20 

.14 

.13 

.15 

.  13 

.23 

.24 

.36 

7.  OS 

UINO 

23 

34 

21 

31 

36 

29 

33 

20 

33 

36 

66 

48 

60 

62 

30 

60 

59 

43 

31 

46 

48 

46 

66 

46 

36 

39 

54 

36 

40 

18 

44 

1240 

MAX 

100 

101 

87 

93 

93 

92 

96 

105 

95 

09 

99 

97 

100 

92 

96 

96 

96 

98 

97 

89 

87 

100 

92 

93 

86 

85 

88 

91 

97 

100 

101 

95.5 

MIN 

67 

68 

6S 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

71 

73 

72 

69 

66 

66 

69 

70 

69 

69 

69 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

72 

74 

71 

71 

70 

69.8 

XXX 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  USO  AP 

EVAP 

.  31 

.23 

.01 

.36 

.  16 

.  17 

.25 

.34 

.32 

.27 

.31 

.21 

.31 

.33 

.26 

.20 

.29 

.20 

.33 

.24 

.24 

.  19 

.31 

.08 

.  14 

.23 

.  18 

.21 

.26 

6.93 

(JIND 

62 

77 

64 

47 

38 

39 

38 

34 

48 

74 

64 

84 

64 

31 

66 

79 

62 

44 

62 

67 

66 

117 

59 

43 

47 

44 

76 

56 

31 

57 

66 

1766 

MAX 

9S 

9S 

86 

86 

82 

87 

90 

93 

96 

96 

96 

92 

88 

92 

96 

96 

96 

91 

96 

90 

94 

87 

80 

85 

81 

84 

88 

90 

97 

101 

97 

91  .2 

MIN 

6S 

68 

69 

67 

70 

70 

71 

71 

69 

72 

72 

70 

65 

65 

64 

67 

70 

68 

70 

72 

72 

67 

65 

69 

70 

57 

69 

70 

70 

73 

71 

69.  1 

St£  l»£F£RENCt  HO'ES  rOLLOMlNQ  SIAtlON  :nO£« 


21 


SinilON  INDEX 


STflT  ION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

(T 

qe: 

Q 

UJ 

a 
a. 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

UJ 

0. 

0- 

CT 

z 

UJ 

a. 

RBBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

DO 

83 

18 

240 

8A 

c 

MRS.  MARY  E.  CAMPBELL 

ROHIRSV ILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

nOEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

1 6 

3 1 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE  CO-  FORESTRY  UNIT 

flILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

1 0 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E  .  BOYD 

flLHPHHfl  EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

31 

21 

83 

1  3 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E.  HOLLAND 

ALBflNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

OLLflTOONfi  DOM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

1 0 

84 

44 

975 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flLMfl  Fflfi  flP 

021 1 

09 

BACON 

1  3 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   HVIHIION  AGENCY 

flLPHRRETTfl  5  SSW 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7A 

7fl 

H 

SCOT T  C  .  CHAMBL EE 

flLPHHRETTfl  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

1 8 

1  10 

c 

TEDDY   K.   WALKER.  SR. 

flMERICUS  4  ENE 

02S3 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

flHERICUS  EXP  STfl  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  Ofl.EXP.STA.  NRSY. 

flPPLINC  1  NH 

031  1 

06 

COLUMB I A 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8A 

H 

ROY   D.  TANKERSLEY 

fiSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

3 1 

43 

83 

37 

435 

8A 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  flP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

M I D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATKINSON  2  E 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

7A 

ARVIN  TANNER 

ATLANTA  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHRRL IE  H  KEELING 

ATLANTA  WSO  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

M  I D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

0495 

06 

R I CHMOND 

1  4 

33 

22 

8  1 

58 

1  45 

MID 

M  1 0 

c 

HJ 

NHIL   WEHlHER  ScKVlCE 

BAINBRIDCE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7R 

c 

H 

MRS.  MARY  E.  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGflN 

BERVEROALE 

0746 

01 

WH I TF  lELD 

1  2 

34 

55 

84 

51 

724 

SA 

MRS  .  H  .  E  .  WARMRCh 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

8  1 

58 

185 

c 

MRS  GRRCE  F  HEARN 

BLflCKBEARO  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

3 1 

29 

8  1 

1  3 

10 

7A 

7A 

H 

U.S.  FISH  4  WLDLF.  SVC. 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIA  MTN.  EXP.  STA. 

BLAKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7A 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FRNN I N 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P  .  B  .  CRRRUTH 

BOWMAN 

1  132 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

1 2 

83 

02 

785 

7A 

GRRNETT  H.  BARTON 

BROOKLET  1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

1 1 

32 

23 

81 

4  1 

190 

6P 

6P 

H 

W  .  C  .  CROMLE  Y  JR  . 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

3 1 

1 0 

81 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1  345 

09 

GLYNN 

2 

3 1 

09 

8  1 

23 

20 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BUENR  VISTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

1  9 

84 

31 

660 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BUENA  VISTA 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1 '  70 

c 

GEORGIA  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

625 

7A 

THOMAS  F .  MATHEWS 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

D 

NW  GR.  EXP.  STATION 

CAM  ILLfi 

1500 

07 

MITCHELL 

6 

31 

14 

84 

1  3 

175 

6P 

7A 

H 

CHRRLES  L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

1  4 

84 

30 

870 

8A 

c 

JOHN  T  .  HOLBROOK 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKL IN 

1 4 

34 

26 

83 

14 

910 

7A 

c 

MRS  JRNICE  E.  VOYLES 

CARROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

1 7 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CARROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

1 2 

34 

36 

84 

42 

695 

8A 

RUFUS  P.  OONRLDSON 

CRRTERSVILLE 

1665 

01 

BARTOW 

1  2 

34 

1 0 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RRDIO  STRTION  WKRW 

CRRTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

GRANVEL  P.  TATUM 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.  GRADY  DEMPSEY 

CEDARTOHN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

0  1 

85 

15 

785 

6P 

8A 

H 

RALPH  H.  RYERS 

CHATSWORTH 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7A 

c 

MRS.  LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGR  PARK 

1 906 

0 1 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

1 7 

760 

7A 

TVR-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

I  2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLAYTON  1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1880 

SP 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT  3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLEY 

CLEVELAND 

2006 

02 

WH  I  TE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8A 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

1 0 

84 

46 

153 

8A 

8A 

H 

OEORGIfl  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

3  1 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

1 0 

34 

1 5 

83 

29 

750 

7R 

7A 

H 

JOE  NEISLER 

CONCORD 

2198 

04 

P  IKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

BA 

GEORGE  0.  WHITING 

COOLIDGE 

2238 

07 

THOMAS 

6 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C  H.  ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.  POWER  COMM. 

CORNEL  Ifl 

2283 

03 

HABERSHAM 

1  4 

34 

3 1 

83 

32 

1  470 

6P 

7A 

MRS.  BOBBIE  C-  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JRCK  L  .  CHRPMRN 

CUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

I  3 

84 

08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYO 

1  2 

34 

27 

85 

07 

650 

SA 

MRS.  RHLEE  B.  DflVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

SP 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEGfl 

2475 

02 

LUMPK  I  N 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MRS.  JOE  W.  WOODWARD 

DAHLONEGA  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK  I  N 

1 2 

34 

35 

84 

DO 

1390 

c 

JRMES  E.  FORTNER 

DALLAS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7A 

c 

H 

L  DOUGLAS  GRIFFITH 

DAL  TON 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHARTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7R 

c 

MRS.   THELMA  F.  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.  C.  THOMPSON 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

u 
a 
z 

<x 

U- 

a 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

oc 
a. 

a 

a  T' 

UJ 

a- 

V)  „. 

DOLES 

2728 

08 

NORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

MRS  .  SRRR  L .  HILL 

OONRLSONV ILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

3 1 

0 1 

84 

53 

1  35 

8A 

ROBERT  P.  RRMSTRONG 

OOUOLflS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

31 

30 

82 

49 

2  1  2 

7A 

7A 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUCLflSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONR  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1 1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WRRREN  W.  WYRNT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

WILIFORD  P-  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

1 0 

32 

32 

82 

54 

1 90 

CITY  OF  DUBLIN 

ERSTMRN   I  H 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

1  2 

400 

8A 

8A 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

JESSE  L .  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.  0.  MC  CLAIN 

ELL  I JflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

84 

29 

1  300 

7A 

ALFORO  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

0 1 

PAULDING 

1  / 

33 

52 

84 

59 

1  200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPER  IMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

1 6 

84 

1 7 

925 

1  OA 

1  OA 

1  OR 

GH 

U.  OF  GH .  EXP.  STATION 

FfilRMOUNT 

3295 

0  1 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEOR  F  .  VINCENT 

FRRGO 

3312 

08 

CL  INCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

ST  .  REGI S  PRPER  CO . 

F I TZGERflLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  6 

31 

43 

83 

15 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  F IRE  DEPT . 

FLEMING 

3409 

09 

L  IBERTY 

2 

31 

53 

8 1 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SH 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

BR 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SH 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

OS 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

MRS.  MRYME  R.  HRYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L  IBERTY 

1 1 

31 

52 

8 1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

g 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

ROBERT  B  WEST 

FRRNKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1  170 

7A 

7A 

H 

WILLIRM  fl.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS.  SUSRN  G.  BRRDDY 

GLENNV  I LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

3  1 

56 

8 1 

55 

1  70 

6P 

6P 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

MERIWETHER  CO  WORK  CRMP 

HRniLTON  4  H 

4033 

04 

HARR  I  S 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FRRM 

HRRRLSON 

4070 

Qii 

COWE  TA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

640 

Q 

MRS .  RUTH  T  .  GABLE 

HRRTHELL 

4  1  33 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

RALPH  D.  SCOTT 

MRMK INSVILLE 

4170 

05 

PULRSK  I 

g 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.  CLIFFORD  MCLENDON 

HRZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

K.  BYRON  SANDERS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

COMER  L .  VANDIVER 

HOMERVILLE   3  HSW 

4429 

08 

CL  INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

6P 

6P 

GH 

UNION  BRG-CAMP  CORP. 

IRMINTON  4  HNH 

4594 

05 

WILKINSON 

1 0 

32 

50 

83 

1 4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1 9 

83 

5 1 

4  30 

GA  .  POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNH 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

8A 

HOWARD  L .  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

RMICRLOLR  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

467  1 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

8 1 

53 

1 00 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

8 1 

53 

1 00 

5P 

5P 

BRUNS.  PULP  4  PAPER  CO. 

JOHNTOHN 

46B8 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

1 5 

1310 

Q 

MRS.  LAVERN  C.  KINCAIO 

JONESBORO 

4  700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

2 1 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY   I  MERCER 

KENS  I NGTON 

4802 

01 

WALKER 

IB 

34 

47 

65 

22 

850 

7A 

T  VA-722 

K I NGSTON 

4854 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

1 4 

84 

56 

730 

7A 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

0 1 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

1 7 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0 1 

7  1  5 

5P 

7A 

C  H 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NH 

5165 

0  3 

OGLETHORPE 

1  4 

33 

53 

83 

nn 

750 

8A 

C 

JOSEPH  A.  CAREY 

L INCOLNTON 

5204 

03 

L  I NCOLN 

1 4 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C.  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1 1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

3 1 

55 

82 

4 1 

1 20 

7A 

7  A 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

RP 

D' 

D  r 

PERRY  T.  USHER 

MACON  HSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

M 1 0 

M  I  0 

r   M  1 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLV ILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

SP 

5P 

CITY  OF  MRRSHHL L V I LLE 

MAY  SV I LLE 

5633 

02 

JACKSON 

1 0 

34 

1 5 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1 1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

CITY  OF  METTER 

M  I  DV I L  L  E 

5858 

06 

BURKE 

1  I 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIOVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA .  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALOW I N 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK INS 

1 1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT  J.  CHANCE 

MILLHAVEN-HAOE   2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONTICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7fl 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  M 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.  WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NM 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 
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STATION  INDEX 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

uu 
CD 
CE 
Z. 

cc 

Q; 
Q 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

1 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

r 

0. 

i_) 
uJ 
QC 

(i. 

a 

UJ 

a  t. 
»_) 

o_  r 

CO  ,1 

MOUNT  VERNON  3  HNH 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7R 

GARLAND  L.  GILLIS 

NRHUNTfl 

6219 

09 

BRRNTLEY 

1  3 

31 

1 1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORCIfl  FORESTRY  COMM. 

NRSHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERR  I  EN 

1 6 

31 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

GR .  FORESTRY  COMM. 

NEHINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

81 

28 

1  45 

6P 

6P 

H 

MRS  MARY  A.  POLK 

NEMNRN 

6335 

04 

COWETR 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7R 

H 

JAMES  0.  HARDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7A 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PflT  TERSON 

6838 

09 

P  lERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

105 

8R 

GA  .  FORESTRY  COMM. 

PERRSON 

6879 

08 

RTK I NSON 

1  3 

3 1 

18 

82 

5 1 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLRINS  SW  GR  EXP  STR 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8fl 

GH 

SW  OR  BRANCH  EXP  STR 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7  A 

MRS  FLORENCE  C  PUOH 

QUITMAN  2  NH 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

1 85 

8A 

8A 

H 

WILLIRM  0  LEY 

RESRCfl 

7430 

0  1 

GORDON 

1 2 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

R INOGOLD 

7489 

01 

CRTOOSR 

1 8 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TV A- 72 1 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  W  MADDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

0  1 

FLOYD 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  HSO  RP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRNDERSV I LLE 

7777 

05 

WASH  I NCTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SRPELO  ISLHNO 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

3  1 

24 

81 

1  7 

10 

5P 

5P 

H 

U.  GR •  MRRINE  BIO.  LAB. 

SRVRNNRH  USDR  PL  GRON 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

8A 

8A 

H 

PLANT   INTRODUCTION  STA. 

SRVRNNRH  WSO  RP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

8 1 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRVRNNRH  BEflCH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVRNNRH  BEACH 

SILORM 

8064 

05 

GREENE 

1 0 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7A 

H 

MRS.  MABEL  C.  CRUMPTON 

SPRRTR  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

8A 

c 

MR.  HOWARD  R.  GARRETT 

ST ILLMORE 

835  1 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7A 

JESSE  W.  RRUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

01 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

EVRN  0.  BOWMAN 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPL ING 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SWfl I NSBORO 

8496 

06 

EMANUEL 

1 1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STRTION  WJRT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FRNN  I N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1800 

c 

TVfl- 1 29 

SYLVAN  Ifl 

8517 

06 

SCREVEN 

1 4 

32 

45 

8  1 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BflZEMORE 

TALBOTTQN  1  NE 

8535 

04 

TRLBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8A 

H 

LRWRENCE  R  MINOR 

TRLLRPOOSfl  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

1  7 

33 

46 

85 

18 

980 

6P 

6P 

H 

JRCK  CROCKER 

TRYLORSV  ILLE 

8600 

0  1 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

THOMRS  F .  COUS INS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

300 

c 

CECIL  HRRRIS 

THOMRSTON  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

RRDIO  STRTION  WSFT 

THOMRSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIR  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

1  6 

31 

28 

83 

31 

360 

8fi 

8A 

8A 

GH 

GR  .CSTL  .PLRIN  EXP.  STR. 

TOCCOR 

8740 

03 

STtPHENS 

1  4 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7A 

H 

HENRY  0.  MCOONRLD 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVA- 1 54 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

1 0 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UN  I V  OF  GR  COL  OF  AGRI 

VALDOSTR  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

1 6 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WJEM 

VRLDOSTR  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGRF 

WALESKR 

9077 

02 

CHEROKEE 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE  B.  SMITH 

WRRRENTON 

9141 

06 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7R 

7A 

H 

HENRY  C.  WHEELER.  JR. 

WRSHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7R 

7A 

H 

WII  LIAM  T  .  THORNTON 

WRTKINSVILLE  RRS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

WRYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7R 

7R 

H 

ERNEST  L .  SWEAT 

WRYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6R 

6fl 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  Infornation  regarding  the  cliaate  of  this  State  nay  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevlllo,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIIIENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dinenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "T,   precipitation  and  evaporation  Id  inches  and  wind 
movement   In  miles.     Honthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
(ffiSKRVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     DurinK  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
OD  dayliifht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  In  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  (lOurs  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   aleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Honthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19'V1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 "  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil   thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsvllle  :  Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermo- 

meters unknown. 

Homervllle  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil   temperatures  read  at  7  a.m. 

Hidville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  endinj;  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,   4-jnch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model   1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

UTTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Tndex. 

No  record  in  the  "Honthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  neasure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5- ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATI LLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20C  single  copy;   20^  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 

crtify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
tnatlc  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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1  .  16 

15 

.  0 

0 

1  6 

7 

3 

SAPELO  ISLAND 

86.8 

71 

4 

79.  1 

90 

29+ 

67 

21 

2 

0 

0 

0 

9 

46 

1  .  77 

8  + 

.0 

0 

14 

7 

4 

SAVANNAH    USOA    PL  GRDN 

90.  1 

68 

9 

79.5 

.  2 

94 

IB 

66 

13+ 

0 

20 

0 

0 

0 

1  1 

27 

4.22 

2.50 

10 

.0 

0 

13 

9 

4 

SAVANNAH   WSB    AP  R 

88.0 

71 

2 

79.6 

-1.0 

93 

28  + 

69 

23+ 

0 

12 

0 

0 

0 

7 

90 

1  .43 

1  .68 

30 

.  0 

0 

12 

6 

3 

SAVANNAH  BEACH 

86.2 

70 

8 

78.5 

90 

31  + 

65 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

14 

62 

8.57 

3.51 

6 

.0 

0 

12 

9 

6 

SURRENCT   2  WNW 

90.0 

67 

6 

78.8 

94 

28 

64 

22+ 

0 

19 

0 

0 

0 

6 

47 

1  .55 

15 

.0 

0 

9 

4 

3 

WATCHOSS    4  NE 

92.0 

68 

6 

80.3 

,  7 

97 

29 

65 

4+ 

0 

26 

0 

0 

0 

7 

44 

1  .  73 

2  .  30 

16 

.0 

u 

1  1 

4 

3 

DIVISION 

80.0 

.9 

6 

42 

2.03 

.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NODTHbCST  I 

AOAIRSVILLC 

AlLATOOhA  OAn  2 

bEAVCROALC 

CALHOUN  tXP  STATION 

CAQTCBS 

CARTCBSVILLC 
CADTEStVILLC    3  Sw 
CCDARTOit 
CHATSUORTm 
CHlCKAmuCA  PARR 

CuRRrvlLLE;  2  U 
CALL  AS   7  NE 
DAL  TOM 
ErWQY 
rAIRrQUNT 

i^CNSINCTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
BCSACA 
RtNGCOLO 

ROrC 

BOrC  lAO  AP 
5Uf*CRVILLE    I  SSW 
TAYLOOSVILLE 


NORTH  CENTRAL  02 

AlPMABETTA  S  SSU 
ATMCNS  iJiO  AP 
ATLANTA    BOL TON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GBOUNO 

bLAIBSvILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COf»«HCE  *  NNW 

CUmiNC   2  NNC 

DAhL ONEGA 
OAWSONVIllC 
CLL IJAY 
CAJNCSVILLC 

HCiCN  1  ESC 
JASPER  1  NNU 
nftYSviLLE 

noNBoe 

NORCBOSS  3  NU 

u  or  OA  plt  science  tm 

UALESkA 
UINDEB  1  SSE 
MOOSTOCK 


CABNCSVILLE  3  i 
CLAYTON  I  SSW 
COBNCL I A 
CLBCRTON  2  N 

HABTvCLL 
LEXINGTON    1  NU 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
UASMINCTON 


K5T  CENTBAL 

BUCNA  VISTA 

6UTLCH 

CABBOLLTON 

coLureus  wso  AP 

CONCOBO 

OOuGLASvlLLE 
EXPEfllfCNT 
rRANKL IN  2 
CBEENvIllC  2  NNW 

MAMIL  TON    4  W 

JQNCSBOBO 
LA  GBANGC 
MARSHAL  LV  RLE 
rfMTEZunA 
NClAAN 

SUNN YS I DC 

TAlBOTTON  I  NC 
TALLAPOOSA  2  H 
THO»«STON  2  S 
*<ST  POINT 

bOODBUBT 


CENTRAL 
•  ILCT 

COVINGTON 
OANVILLC 
DL'BL 

EASTmN 


3  S 


rOBSTTH  t  S 
r3BT  VALLEY  2 
GOOrBCY  3  NE 

MAfcKINSvIlLC 
IBMINTQN    4  imU 

JUL  lETTt 

r**CO«  hftO  AP 
mLLtOCCvlLLE 
^TICEllO 
rOuNT  wEBNON  3 


4.S6 
S.S2 
3.61 
3.  OS 

*.se 

6.63 


5.67 
6.61 
3.60 


S.61 

s.ee 

10.  70 

6.26 


a. 01 

10.  79 


11.12 
6.96 
6.24 

S.21 
7.97 
S.64 
8 . 44 
S.4J 


6.  46 

5  .20 
6.0^ 

4.  39 
4.20 

%.oe 

3.  16 
6.07 

5.  13 


6.61 
5  .93 

2.90 


10.91 
9.40 


DflY  OF  MONTH 

12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


2.32 
1  .  42 

2.02 


1.66  .es 


.26     .65  .16 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


CAST  CEMTRAL  ( 

APPLIHG    1  NU 
AUGUSTA  USO  AP 
BROO<(LeT  1  U 
DOVER 
GIBSOn 

LOUISVILLE    3  S 

rtTTER 

MIDVILLE 

MIDVILLE   EXP  STA 
MILLEN  t  n 

MlLLHftVEM-WADE    2  SE 
MEWIMGTOM  2  HE 
STILLMOOE 
SUAINSBORO 
UARRENTOM 


UAYNESBDRO  . 


HE 


SOUTHICST 

ALftflHT  3  SE 
AMERICUS  4  ENE 
BAIHBRIDGE 
BLfi^EL Y 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBERT 

OAUSOM 

DOHALSOriviLLE  1  S 
FORT  GAINES 

LUK»KIN  2  SE 
MORGAN    1  U 
MOfiGAN  S  HUI 
PLAINS  SN  GA  EXP 
PRESTON 


THOMASvILLE 


SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOEL  2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
A5HBUHN  3  ENE 
COROCLE 

DOUGLAS  2  eSE 
riTZGEBALO 
MOMERVIULE    3  WSU 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

HASHVILLE  5  SSE 


SOUTHEAST  09 

ALMA    rAA  AP 
ATKINSON 

BLACKBEARD  ISLAND 
BRUHSUICK 
BRUNSWICK   FAA  AP 

DOCTOHTOt**    I  WSW 
FLEMING 
FOLKSTON   3  SW 
FOLKSTOM  g  SW 
FORT  STEWART 

GLENNvILLE 
JESUP  a  S 
HAHUNTA 

patterson 
sapelo  island 

savannah  usda  pl  grdn 
SAvANHAH  USO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRCNCT    2  WNU 


DAY   OF  MONTH 


2     3      4    5    6     7    8    9     101112    1314  15  1617 


.88      .30  .04 


.22      .67  .01 


.10      .05  .OS 


.01      .62  .23 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


1 . 92  -OS 


.19  .08 
.03  .OS 
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DRILY  TEMPERflTURES 


STPI ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 
tL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

UJ 

a 

c              «  < 
NORTMltST 

01 

OLLBTOONB  OOM  2 

MAX 

MIN 

89 
B 1 

90 
63 

87 
63 

77 
69 

84 

63 

84 

63 

85 
68 

70 

67 

79 
67 

86 

65 

88 
7  1 

82 
66 

84 

67 

85 
68 

77 
65 

85 
67 

86 
70 

89 
67 

88 
65 

88 
65 

83 
67 

85 
65 

85 
65 

89 

66 

89 

67 

88 
69 

91 
69 

91 
69 

91 

69 

85 
66 

87 
67 

85.4 
66.4 

CftLMOUN  EXP  STftTION 

MAX 
MIN 

91 
64 

88 
63 

SO 
67 

84 

67 

84 
60 

87 
6  1 

81 
66 

77 
67 

86 
67 

88 
63 

82 
69 

85 
62 

87 
67 

84 

65 

88 
65 

87 
66 

90 
68 

91 
65 

90 
62 

87 
61 

85 
62 

86 
64 

88 
61 

90 
61 

91 
63 

92 
65 

93 
66 

90 
66 

85 
68 

88 
65 

87 
65 

86.8 
64.5 

COBTERSVILLE 

MAX 
MIN 

91 
62 

90 
66 

88 
68 

84 

69 

85 
65 

88 

65 

88 

67 

79 
67 

85 
67 

90 
65 

88 
7  1 

84 

65 

84 

67 

84 

69 

06 
63 

86 
69 

87 
70 

87 
66 

88 
63 

86 
64 

87 
67 

85 
66 

88 
62 

87 
62 

87 
63 

91 
68 

92 
67 

88 
66 

68 
69 

85 
66 

83 
67 

86.7 
66.2 

CEOARTOUN 

MAX 
MIN 

96 
58 

91 
65 

89 
68 

84 

69 

87 
62 

88 
64 

84 

68 

78 
68 

86 
68 

91 
66 

83 
70 

85 
66 

87 
66 

85 
67 

85 
68 

88 
67 

89 
69 

91 
68 

89 
66 

86 
63 

84 
64 

86 
63 

85 
63 

89 

69 

90 
64 

92 

67 

91 
68 

90 
70 

88 

70 

86 
57 

87 
67 

87.4 
66.4 

DALLAS   7  NE 

MAX 
MIN 

88 
60 

90 
59 

88 

67 

79 
68 

86 

62 

84 

61 

86 
67 

70 
66 

79 
68 

83 
64 

88 
68 

83 
63 

02 
65 

85 
66 

78 
65 

86 
65 

83 
67 

87 
66 

88 
64 

88 

63 

83 
63 

83 
62 

84 

62 

88 

62 

88 
63 

89 
65 

90 
67 

92 

67 

89 
69 

87 
66 

85 
57 

85.  1 
64.7 

DAL  TON 

MIN 

96 
62 

90 
62 

84 

68 

78 
69 

84 

61 

84 

61 

87 
63 

72 
67 

78 

67 

83 
65 

88 
66 

83 
65 

84 

66 

85 
65 

79 
67 

88 
68 

86 
68 

88 

67 

86 

65 

88 

65 

87 
64 

86 
63 

84 

62 

86 
62 

88 

63 

89 

67 

91 
68 

93 
67 

90 
66 

86 
68 

83 
67 

86.6 
66.3 

LA  FAYETTE 

MAX 

ROr-C 

MAX 
MIN 

90 
60 

Be 

63 

80 
65 

83 
65 

85 
57 

86 
61 

77 
65 

78 
64 

84 

65 

88 
63 

83 
69 

82 
62 

86 
62 

82 
65 

05 
63 

84 
64 

88 
67 

90 
64 

89 
63 

86 
60 

64 

61 

86 
60 

87 
60 

89 
63 

90 
63 

91 
64 

92 
65 

90 
65 

84 

67 

85 
63 

86 
64 

85.7 
63.3 

ROrC   USO  AP 

S                 X  X 

MAX 
MIN 

SI 
60 

84 

65 

81 

70 

85 

70 

85 
62 

87 
6  1 

72 
69 

77 
68 

86 
69 

90 
66 

84 

68 

86 
64 

89 
67 

81 
67 

88 
65 

85 
67 

89 

70 

90 
68 

89 
65 

88 
63 

87 
65 

87 

65 

88 
63 

90 
66 

92 
67 

92 
67 

92 
68 

90 
68 

84 

68 

87 

67 

87 
69 

86 . 5 
66.4 

NORTH  CENTRAL 

02 

ALPHARETTA  5  SSU 

MAX 
MIN 

08 
57 

90 
61 

85 
62 

80 
66 

83 
66 

84 

65 

84 

65 

72 
65 

78 
65 

83 
65 

86 
66 

82 
66 

80 
65 

85 
65 

82 
63 

85 
63 

86 

67 

85 
64 

88 
61 

87 
61 

80 
65 

82 
62 

84 

61 

86 

61 

87 
62 

89 
62 

89 
65 

91 

66 

89 

66 

85 
66 

84 

66 

84.5 

63.8 

ATHENS  HSO  AP 

MAX 
MIN 

90 
69 

86 

70 

85 
70 

87 
68 

85 
71 

82 
68 

77 
67 

79 
69 

84 

72 

89 
69 

81 
71 

82 
70 

86 
72 

82 
69 

87 
69 

83 
70 

88 
69 

89 
68 

89 

67 

82 
68 

83 
67 

84 

66 

86 
65 

86 

67 

87 
70 

90 
70 

90 

71 

93 

73 

88 

72 

87 
70 

87 
70 

85.6 
69.3 

ATLANTA  WSO  AP 

MAX 
MIN 

88 
68 

84 

68 

81 

70 

83 
69 

80 
68 

82 
67 

73 
60 

78 
68 

84 

70 

87 
68 

85 
70 

82 
68 

86 
66 

81 
67 

85 
68 

86 
69 

88 

70 

86 
69 

88 
67 

83 
69 

83 
68 

85 
67 

86 
69 

87 
68 

88 

70 

89 
69 

91 
70 

31 
71 

05 
69 

87 
69 

86 

70 

84.7 
68.6 

9LAIHSVILLE   EXP  STA 

MAX 
MIN 

84 

53 

84 

57 

80 
64 

73 
65 

80 
62 

80 
62 

79 
62 

69 
64 

77 
63 

83 
E4 

84 

66 

84 

64 

80 
62 

83 
60 

81 
68 

81 
60 

81 

62 

81 
61 

84 

61 

83 
58 

81 
58 

79 
55 

79 
57 

82 
57 

84 

58 

84 

60 

BE 
E2 

85 
62 

82 
63 

79 
64 

82 
63 

81  .  1 
60.8 

BLUE  RIOGE 

MAX 
MIN 

COnrtRCE  4  NNW 

MAX 
MIN 

90 

67 

85 

83 

85 

85 

81 

76 

78 

87 

90 

79 

84 

87 
61 

81 
60 

82 
64 

84 

60 

89 
60 

89 
62 

88 
61 

82 
59 

83 
58 

86 
60 

88 
62 

89 

89 
65 

98 
62 

92 
67 

91 
68 

88 

66 

83 
66 

85.8 

DAHL ONEGA 

MAX 
MIN 

86 
61 

87 
63 

80 
66 

75 
67 

80 
65 

82 
65 

79 
64 

69 
64 

72 
65 

83 
65 

86 
65 

74 
67 

81 
63 

84 
63 

81 
58 

83 
64 

31 
66 

84 

62 

85 
63 

85 
63 

79 
61 

80 
60 

82 
61 

84 

62 

85 
65 

87 
66 

87 
66 

86 
67 

81 
67 

83 
60 

81.7 
63.8 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

86 
64 

85 
67 

81 

68 

76 
66 

79 
67 

80 

67 

80 
65 

72 
66 

75 
EE 

82 
EE 

84 

69 

77 
67 

79 
65 

83 
66 

79 
64 

83 
67 

80 
67 

83 
64 

83 

63 

84 

65 

79 
65 

80 
62 

81 
62 

83 
64 

84 

66 

85 
67 

86 
68 

88 

68 

87 
69 

84 

68 

82 
64 

81  .6 
65.9 

HELEN   1  ESE 

MAX 
MIN 

86 

59 

83 
66 

80 
67 

78 
66 

80 
64 

78 
65 

7E 
E3 

71 
66 

83 

65 

8E 
E2 

79 
67 

79 
66 

80 

62 

79 
61 

83 
60 

80 
66 

84 

63 

82 
59 

86 
59 

79 
60 

78 
61 

80 
58 

84 

57 

83 
59 

85 
61 

87 
64 

86 
63 

84 

65 

81 
66 

83 
66 

82 
64 

81.5 
62.8 

JASPER    1  NNU 

MAX 
MIN 

89 
63 

84 

EE 

79 
68 

84 

67 

83 
£2 

80 
EE 

7E 
E4 

72 
EE 

82 
E5 

87 
83 

84 

68 

82 
62 

85 
62 

85 
61 

85 
66 

84 

65 

85 
66 

87 
63 

85 
62 

82 
62 

81 
69 

82 
64 

85 
61 

87 
61 

87 
65 

89 
65 

89 
65 

87 
65 

82 
66 

81 
64 

84 
64 

83.7 
64.4 

U   OF   GA   PLT  SCIENCE 

Frt 

MAX 
MIN 

90 
66 

87 
B7 

80 
65 

86 
65 

85 
67 

83 
EE 

81 
65 

80 
85 

85 
E8 

89 
B7 

90 
69 

83 
67 

86 
67 

82 
67 

88 

65 

87 
66 

87 
66 

89 
65 

89 
64 

90 
66 

87 
64 

87 
62 

88 
63 

90 
65 

89 
66 

91 
66 

93 
68 

91 

eg 

92 
68 

87 
67 

87 
67 

87.  I 
66.  1 

UINOER   1  SSE 

X              X  z 

MAX 
MIN 

88 
60 

87 
62 

81 
69 

85 
65 

87 
66 

83 
E5 

80 
65 

77 
E4 

86 
E8 

88 
65 

86 

70 

83 
67 

88 
66 

86 
68 

86 
65 

84 

66 

87 
66 

88 
66 

88 
62 

86 
66 

83 
64 

84 

63 

86 
62 

88 
64 

88 
66 

89 
66 

90 
67 

92 
69 

85 
69 

88 
67 

85 
67 

85 . 8 
66.6 

NORTHEAST 

03 

CLAYTON    1  SSU 

MAX 
MIN 

84 

59 

83 
64 

79 
65 

78 
64 

82 
62 

01 
E4 

75 
60 

70 
60 

86 
65 

85 

62 

73 
63 

80 

65 

78 
62 

83 
61 

83 
60 

82 
64 

84 

61 

83 
56 

86 
59 

80 
59 

79 
59 

78 
58 

81 
58 

85 
59 

85 
57 

86 
64 

84 

63 

86 
66 

83 
65 

85 
64 

81 
62 

81  .5 
61.6 

CORNEL lA 

MAX 
MIN 

85 

58 

82 
65 

83 
65 

76 
64 

84 

63 

78 
E5 

75 
60 

74 

60 

86 
62 

85 
62 

76 
62 

80 
65 

84 

61 

79 
61 

84 

60 

82 
65 

87 

62 

81 

59 

86 

60 

82 
60 

80 
63 

S3 
58 

84 

58 

86 
58 

83 
58 

89 

62 

89 
64 

87 

66 

80 
66 

84 

65 

83 
64 

82.5 
61.9 

ELBEHTON   2  N 

MAX 
MIN 

91 
62 

89 
66 

87 
68 

87 
66 

86 
68 

81 
68 

78 
61 

80 
66 

86 
68 

89 
64 

79 
68 

84 

66 

86 
66 

85 
64 

89 

67 

89 
67 

89 
67 

90 
61 

89 
62 

86 
66 

84 

63 

86 
61 

90 
59 

88 

62 

90 
64 

91 
64 

92 
64 

93 
68 

90 
67 

88 
68 

88 

67 

87.  1 
65.  1 

HARTKL  L 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
68 

87 
67 

80 
67 

84 

70 

82 
E5 

78 
65 

79 
66 

89 

70 

90 
68 

84 

68 

82 
70 

85 
67 

84 

66 

88 
67 

85 
69 

85 

70 

85 
68 

90 
70 

83 
70 

83 
69 

84 

65 

89 
64 

85 
68 

88 
68 

92 

70 

93 

70 

90 
70 

92 

72 

87 
67 

86 
60 

86.  1 
68.  1 

TOCCOA 

MAX 
MIN 

91 

60 

85 
68 

83 

70 

83 
68 

84 

65 

82 
64 

76 
60 

74 

65 

88 
66 

84 

67 

88 
64 

85 
67 

84 

63 

63 
65 

88 
63 

86 
67 

89 
69 

91 
64 

91 
64 

87 
65 

81 
64 

85 
60 

87 
60 

87 
64 

89 
63 

92 
67 

92 
68 

92 
68 

88 
66 

87 
69 

90 
69 

86.2 
65.2 

UASHINGTON 

X               Z  X 

MAX 
MIN 

90 
69 

92 
69 

85 
67 

87 
64 

85 
67 

85 
EE 

80 
64 

78 
64 

85 
65 

82 
64 

90 
68 

81 

67 

84 

65 

88 
69 

84 

68 

88 
69 

90 

70 

71 
67 

91 

67 

90 
63 

88 

67 

91 
63 

84 

62 

89 
63 

88 

65 

91 

66 

92 
65 

92 

70 

91 
68 

91 

66 

89 

66 

66.2 

kCST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

CARROLL  TON 

MAX 
MIN 

58 

66 

64 

69 

62 

65 

68 

59 

69 

64 

70 

64 

88 
64 

66 

88 
66 

89 

66 

90 
67 

91 

67 

90 
64 

84 

62 

86 
62 

86 
62 

62 

89 

62 

92 
63 

92 
64 

66 

98 
68 

70 

88 
68 

68 

65.0 

COLU^euS   USO  AP 

mx 

MIN 

96 

69 

89 

69 

83 
71 

86 

71 

85 

71 

86 
69 

79 
71 

84 

71 

88 

70 

91 

71 

90 
72 

90 
69 

91 

70 

88 

73 

87 
71 

89 

70 

91 

72 

92 

72 

91 
69 

89 
69 

88 

70 

89 

69 

90 

70 

92 
68 

92 
71 

94 

72 

94 

72 

93 

72 

93 

71 

92 

71 

88 

72 

89.4 

70.6 

EXPERIftNT 

nRX 
MIN 

93 
70 

92 
68 

86 

72 

82 
68 

84 

68 

83 
67 

84 

66 

80 
67 

80 
69 

86 
67 

89 

71 

85 
68 

85 
66 

87 

67 

84 

67 

86 
64 

87 
68 

90 
68 

90 
67 

89 

67 

84 

66 

84 

65 

86 
67 

87 
66 

90 
69 

90 
68 

92 
70 

92 

72 

91 

71 

91 
68 

86 

67 

87.0 
67.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STOTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 
a 

(r 

STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

B 

g 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

uKCcnviLLC.   c  nnw 

80 

87 

87 

90 

92 

~90 

87 

87 

~86 

86 

90 

~92 

94 

94 

~92 

91 

90 

91 

Mid 

61 

68 

68 

67 

67 

66 

69 

65 

70 

64 

65 

63 

64 

64 

65 

65 

63 

63 

62 

65 

67 

69 

70 

65 

65 

65 

65 

8 

LA  GRANGE 

90 

85 

87 

90 

92 

87 

MIN 

60 

68 

69 

69 

67 

66 

69 

68 

68 

66 

67 

64 

66 

68 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

66 

65 

67 

68 

70 

68 

69 

66 

5 

rirlKdrf  ML  L  •  A  LL  C 

93 

91 

89 

91 

91 

89 

90 

90 

93 

93 

90 

87 

90 

90 

92 

93 

93 

95 

96 

94 

S5 

89 

90 

MIN 

66 

68 

67 

64 

67 

65 

66 

66 

69 

68 

68 

67 

67 

66 

65 

64 

65 

66 

63 

66 

66 

66 

70 

67 

66 

67 

66 

6 

N  E  WM  A  N 

83 

85 

87 

90 

92 

MIN 

62 

64 

65 

64 

62 

63 

65 

63 

65 

64 

69 

62 

62 

64 

63 

62 

63 

63 

65 

65 

64 

66 

66 

68 

67 

64 

2 

CI  iMN vc  rnp 

84 

86 

84 

88 

84 

86 

87 

90 

90 

90 

84 

80 

85 

86 

89 

89 

91 

93 

88 

MIH 

66 

67 

70 

67 

67 

67 

68 

67 

68 

67 

70 

67 

65 

66 

66 

67 

65 

65 

66 

67 

67 

67 

67 

71 

7  1 

68 

68 

67 

6 

TAlB9TT0N    1  ME 

90 

85 

85 

88 

87 

88 

90 

90 

86 

87 

92 

93 

90 

90 

88 

89 

87 

90 

89 

90 

92 

96 

96 

92 

91 

89 

MIM 

68 

70 

67 

68 

65 

67 

67 

69 

66 

70 

71 

70 

65 

68 

67 

69 

67 

70 

72 

69 

68 

66 

68 

69 

70 

72 

66 

67 

66 

68 

68 

0 

TALLAPOOSA   2  N 

MAX 

92 

90 

86 

85 

85 

85 

84 

81 

86 

88 

83 

81 

87 

85 

87 

88 

89 

90 

88 

86 

85 

85 

87 

89 

90 

92 

92 

91 

87 

87 

89 

87 

1 

MIN 

55 

63 

67 

68 

61 

65 

67 

67 

65 

63 

68 

63 

64 

65 

64 

65 

66 

65 

64 

60 

62 

63 

60 

60 

62 

64 

65 

68 

68 

67 

67 

64 

2 

THOMASTON  2  S 

MAX 

94 

91 

83 

85 

84 

84 

82 

80 

86 

84 

84 

88 

90 

86 

85 

88 

91 

92 

91 

91 

88 

90 

91 

92 

92 

95 

93 

94 

91 

90 

89 

88 

5 

MIN 

65 

68 

69 

67 

68 

67 

68 

68 

69 

71 

72 

66 

64 

68 

68 

69 

68 

70 

68 

66 

67 

65 

67 

65 

74 

66 

69 

69 

70 

68 

69 

68 

0 

UCST  POINT 

MAX 

90 

93 

89 

81 

85 

88 

88 

80 

80 

90 

92 

90 

89 

90 

85 

90 

88 

91 

92 

91 

92 

85 

89 

88 

90 

91 

90 

93 

94 

92 

90 

88 

9 

MIN 

60 

62 

69 

69 

66 

66 

69 

69 

69 

68 

70 

67 

62 

67 

68 

65 

66 

66 

67 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

67 

2 

90 

90 

88 

91 

92 

90 

89 

MIN 

68 

67 

69 

68 

70 

69 

70 

68 

68 

67 

66 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

71 

71 

70 

69 

2 

COv IMGTOM 

89 

81 

87 

86 

88 

86 

87 

91 

89 

86 

84 

86 

86 

90 

90 

92 

92 

92 

91 

89 

86 

87 

^ 

MIN 

67 

67 

70 

66 

68 

66 

67 

66 

69 

66 

70 

68 

66 

64 

67 

66 

64 

66 

65 

68 

68 

68 

7  1 

70 

69 

f  9 

67 

4 

ni  lAI    FM    1  ^ 

90 

91 

89 

93 

96 

92 

100 

MIN 

66 

67 

67 

66 

68 

66 

67 

69 

68 

69 

70 

69 

68 

68 

66 

65 

63 

65 

68 

68 

66 

68 

70 

71 

70 

68 

67 

6 

EASTMAN    1  W 

92 

90 

90 

87 

91 

90 

89 

89 

92 

92 

89 

87 

88 

88 

92 

91 

95 

95 

96 

92 

94 

90 

MIN 

65 

66 

67 

67 

71 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

66 

66 

65 

64 

66 

67 

68 

68 

69 

70 

70 

69 

68 

67 

9 

FORSYTH    1  S 

91 

88 

ee 

90 

91 

88 

MIN 

67 

68 

70 

69 

67 

67 

69 

63 

71 

67 

64 

68 

65 

69 

66 

66 

64 

66 

64 

66 

66 

65 

71 

68 

68 

68 

67 

0 

H AUK INSVILLE 

89 

90 

91 

MIM 

65 

66 

65 

70 

67 

66 

67 

70 

69 

69 

65 

68 

68 

69 

69 

IRUINTON   4  WNU 

86 

90 

93 

92 

91 

MIN 

69 

68 

70 

69 

68 

67 

68 

69 

70 

68 

70 

69 

67 

68 

65 

68 

70 

68 

72 

70 

69 

72 

71 

71 

69 

70 

68 

3 

MACON   l-JSO  AP 

89 

89 

89 

89 

93 

MIN 

68 

71 

72 

68 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

73 

71 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

69 

71 

70 

73 

72 

71 

71 

70 

4 

MIL  L  EDGEVIL  LE 

90 

90 

88 

88 

90 

MIN 

62 

63 

69 

66 

66 

67 

67 

68 

70 

68 

68 

71 

69 

69 

67 

68 

68 

68 

67 

67 

68 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

68 

70 

69 

69 

67 

4 

MOHTICELLO 

MAX 

93 

94 

88 

88 

89 

90 

85 

77 

83 

87 

88 

90 

89 

90 

89 

91 

85 

88 

90 

92 

85 

85 

87 

89 

90 

91 

93 

95 

94 

90 

90 

88 

9 

MIN 

66 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

68 

70 

68 

69 

70 

68 

70 

68 

70 

68 

69 

67 

70 

67 

68 

67 

66 

69 

70 

72 

73 

69 

67 

69 

68 

8 

SftNDERSVILLE 

MAX 

90 

83 

87 

85 

83 

81 

80 

84 

86 

90 

88 

87 

88 

86 

87 

85 

89 

91 

90 

90 

85 

86 

88 

67 

89 

93 

92 

92 

90 

90 

86 

87 

3 

MIN 

64 

67 

68 

67 

69 

67 

67 

67 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

71 

70 

68 

67 

67 

65 

66 

68 

66 

70 

71 

72 

71 

70 

70 

68 

5 

SILOflM 

MAX 

93 

87 

84 

89 

86 

84 

80 

85 

86 

89 

87 

88 

88 

83 

88 

86 

88 

90 

90 

86 

86 

87 

88 

90 

90 

93 

94 

94 

90 

88 

86 

87 

8 

MIN 

67 

69 

69 

66 

68 

69 

66 

67 

70 

69 

70 

68 

69 

66 

66 

67 

65 

66 

67 

66 

68 

70 

72 

70 

69 

69 

67 

9 

EAST  CENTRAL 

88 

85 

88 

86 

90 

MIN 

65 

68 

68 

67 

69 

68 

65 

68 

71 

68 

7  1 

68 

68 

66 

67 

66 

63 

64 

66 

65 

66 

69 

70 

70 

69 

69 

67 

6 

AUGUSTA   MSO  AP 

84 

88 

87 

90 

92 

MIN 

70 

70 

69 

67 

69 

67 

66 

68 

70 

68 

70 

69 

70 

68 

69 

67 

67 

67 

69 

68 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

69 

1 

BROOKLET    1  U 

87 

89 

87 

91 

91 

MIN 

74 

70 

66 

69 

67 

67 

69 

69 

70 

69 

70 

67 

70 

67 

68 

66 

63 

68 

68 

68 

68 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

4 

LOUISVILLE   3  S 

89 

89 

88 

87 

91 

MIN 

67 

68 

66 

65 

66 

72 

66 

68 

71 

69 

70 

68 

68 

74 

66 

66 

66 

69 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

69 

68 

5 

92 

93 

92 

92 

95 

MIN 

69 

69 

68 

68 

69 

69 

70 

71 

71 

70 

72 

69 

69 

69 

68 

68 

67 

69 

68 

69 

70 

72 

70 

71 

70 

69 

69 

4 

niUVlLLt    C.  AK  3IH 

89 

90 

91 

91 

MIN 

69 

68 

70 

69 

68 

67 

69 

71 

70 

69 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

69 

70 

71 

71 

70 

72 

68 

8 

90 

88 

90 

92 

91 

MIN 

68 

6G 

68 

66 

65 

69 

68 

7  1 

69 

69 

71 

68 

67 

68 

68 

66 

63 

63 

68 

65 

73 

57 

68 

72 

68 

66 

68 

1 

89 

90 

91 

92 

93 

MIN 

70 

73 

72 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

66 

68 

72 

72 

69 

71 

72 

70 

69 

71 

71 

72 

73 

73 

75 

75 

72 

70 

9 

SUfilNSBOBO 

MAX 

92 

86 

87 

85 

85 

85 

87 

88 

83 

89 

91 

88 

89 

92 

91 

91 

91 

93 

94 

91 

94 

86 

90 

89 

93 

91 

94 

95 

92 

92 

91 

89 

8 

MIN 

68 

69 

66 

65 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

67 

68 

68 

67 

65 

69 

66 

66 

64 

65 

68 

66 

65 

70 

69 

67 

66 

67 

2 

UlARRENTON 

MAX 

94 

93 

88 

86 

92 

85 

85 

86 

90 

89 

88 

90 

92 

89 

84 

92 

89 

95 

95 

93 

88 

89 

89 

93 

91 

94 

95 

96 

96 

95 

92 

90 

7 

MIN 

64 

67 

68 

R7 

55 

63 

66 

67 

70 

69 

66 

61 

66 

69 

67 

5-' 

69 

67 

68 

68 

66 

66 

70 

67 

69 

68 

69 

71 

68 

68 

67 

4 

UArriEseORQ  2  NE 

MAX 

95 

92 

85 

90 

86 

85 

79 

75 

86 

66 

88 

84 

87 

87 

90 

89 

87 

90 

90 

93 

88 

86 

88 

90 

88 

88 

93 

95 

96 

94 

92 

88 

5 

< 

MIN 

67 

72 

66 

63 

66 

69 

69 

69 

71 

68 

70 

68 

68 

68 

67 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

67 

66 

66 

67 

67 

72 

73 

72 

72 

69 

68 

6 

SOUTHICST 

07 

«L6nnr  3  SE 

MAX 

84 

84 

75 

80 

81 

85 

80 

74 

81 

89 

90 

91 

91 

85 

90 

85 

90 

89 

88 

87 

88 

83 

64 

87 

87 

88 

89 

91 

90 

92 

90 

ee 

1 

MIN 

69 

70 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

70 

69 

68 

69 

68 

68 

68 

66 

68 

70 

71 

72 

69 

70 

71 

69 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STRIIDN  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

UJ 

U 

a 

q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

16 

1  7 

IB 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

a 

MAX 
MIN 

92 
67 

86 
60 

80 
66 

06 
66 

86 
66 

84 

68 

81 
67 

86 
68 

86 
68 

91 
69 

86 
70 

aa 

66 

84 

70 

88 
70 

86 
69 

87 
68 

87 
70 

90 

70 

89 

67 

88 
68 

87 
66 

88 
65 

91 

68 

90 

67 

90 
69 

93 
69 

94 

69 

94 

72 

92 
68 

92 
69 

84 

68 

88.  1 
68. 1 

BAiNeniDGE 

MAX 
MIN 

91 

70 

79 
70 

80 
70 

88 
66 

83 
66 

88 
69 

81 
68 

90 
69 

90 
69 

93 
70 

90 
72 

90 
70 

88 
71 

92 
67 

90 
69 

91 

71 

93 
70 

92 

72 

92 
69 

89 
67 

99 
67 

88 
66 

90 
69 

92 
70 

92 
70 

94 

70 

95 
70 

95 

70 

94 

68 

96 
71 

93 
69 

90.3 
69.3 

BLBKEIY 

MAX 
MIN 

91 

70 

93 

70 

86 
72 

81 
69 

83 
69 

86 
69 

88 
69 

79 
69 

90 
69 

90 
69 

93 
71 

91 
7  1 

90 

7  1 

66 
69 

89 
69 

93 

70 

92 

70 

91 
68 

89 

67 

00 

67 

91 
70 

92 

70 

93 
71 

94 

70 

94 

70 

94 

70 

92 

70 

94 

70 

89.8 
69.6 

CRMILLft 

MAX 
MIN 

90 

70 

02 

7  1 

84 

67 

89 
67 

86 
72 

aa 

69 

83 
68 

88 
70 

91 
68 

93 
7  1 

91 
72 

90 
71 

89 

70 

92 
65 

90 
69 

88 

70 

91 
7  1 

93 
72 

91 

70 

92 
70 

88 

67 

89 
65 

90 
68 

92 
70 

93 

71 

93 
71 

96 
71 

94 

72 

93 
69 

93 
69 

92 
67 

90.  1 
69.6 

COLQUITT  2  E 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
69 

91 
69 

88 
68 

89 
69 

87 
67 

87 
67 

80 
69 

88 
69 

90 
69 

89 
66 

92 
70 

90 
70 

88 
68 

91 
70 

89 
71 

90 
70 

92 
70 

94 

69 

92 
69 

91 

67 

87 
66 

86 

67 

89 

67 

91 
69 

92 
70 

92 
68 

94 

69 

93 
69 

92 
70 

92 

70 

89.9 
68.7 

CUTHBEBT 

MAX 
MIN 

94 

68 

92 
68 

86 
69 

87 
67 

06 
68 

88 
68 

86 
67 

87 
69 

92 
67 

94 

70 

93 
70 

96 
76 

92 
69 

92 
68 

88 
60 

90 
67 

91 
72 

94 

70 

96 
69 

91 
68 

90 

67 

89 
65 

90 
67 

92 
67 

94 

69 

92 
69 

95 
66 

96 
71 

95 
69 

94 

60 

91 
69 

91  .2 
68.7 

FORT  GBINES 

MAX 
MIN 

92 
69 

88 
7  1 

81 
73 

64 

68 

86 
69 

84 

68 

78 
68 

89 
70 

89 
66 

92 
73 

92 
72 

88 
69 

88 
70 

90 
69 

84 

70 

85 
60 

88 

71 

92 

70 

91 

70 

92 
70 

09 
68 

87 
64 

88 
69 

90 

67 

91 

70 

91 
80 

93 
66 

94 

73 

91 
70 

91 
7  1 

82 
72 

88.4 

70.0 

LUMPKIN   2  SE 

MAX 
MIN 

9S 
60 

80 
66 

84 

67 

86 
63 

86 
62 

86 
66 

76 
64 

87 
67 

89 
66 

93 
63 

as 

67 

90 
63 

92 
66 

89 
66 

86 
67 

88 
66 

90 
66 

88 
64 

92 
64 

91 
62 

88 
64 

89 

61 

91 
62 

91 
63 

92 
64 

91 
66 

94 

66 

93 
66 

92 
67 

93 
66 

69 

66 

89.2 
64.5 

MORGAN    1  U 

MAX 
MIN 

101 
69 

92 
72 

80 
70 

86 
69 

86 
68 

87 
70 

82 
69 

86 
70 

88 
70 

90 
70 

89 

70 

92 
80 

09 
65 

97 
69 

86 
71 

88 

70 

89 
71 

90 
76 

91 
69 

91 
70 

90 
66 

90 
76 

92 
68 

90 
68 

93 
76 

91 
70 

96 
70 

93 
71 

100 
70 

93 
70 

90 
71 

90.  1 
70.4 

PLOINS   5U  G«  EXP  ST« 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
70 

86 
67 

81 
66 

87 
68 

04 

68 

86 
69 

81 
68 

87 
70 

87 
69 

90 
70 

88 
69 

89 
70 

86 
70 

89 

70 

86 
70 

88 
71 

89 
70 

89 
68 

90 
67 

88 
67 

86 
66 

87 
68 

88 

66 

89 
69 

91 
69 

93 
69 

94 

71 

94 

69 

91 
64 

92 
70 

88.4 
68.5 

THOMRSVILLE   4  SE 

X           i:  X 

MAX 
MIN 

92 
66 

82 
70 

90 

87 
66 

86 
66 

89 

66 

91 
66 

94 

66 

91 
65 

91 
64 

90 
66 

90 
66 

94 

67 

93 

66 

91 
64 

93 
61 

91 
63 

93 
66 

93 

67 

94 

66 

96 
64 

94 

66 

94 
64 

93 
72 

65.6 

SOUTH   CENTRAL  00 

ALAPAHA   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 
7  1 

89 
66 

87 
66 

87 
69 

84 

70 

aa 

66 

90 
69 

90 
69 

93 
70 

88 

71 

89 
69 

90 
67 

91 
67 

09 
68 

92 

95 
69 

93 
68 

92 
71 

90 
67 

92 
66 

ASHBURN   3  ENE 

MAX 
MIN 

90 
68 

90 
68 

79 
67 

87 
66 

86 
68 

82 
68 

83 
68 

03 

70 

87 
7  1 

89 
7  1 

90 
7  1 

88 
69 

88 
68 

83 
67 

88 
69 

88 
68 

86 
70 

88 
70 

89 
69 

86 
68 

88 
66 

88 
64 

87 
67 

88 
68 

89 
69 

90 
69 

91 

7  1 

93 

72 

92 
71 

92 

70 

89 
69 

87.7 
68.  7 

CORDELE 

MAX 
MIN 

94 

66 

88 
69 

88 
64 

90 
66 

88 

as 

aa 

89 

90 

93 

92 

92 
68 

90 
67 

94 

70 

88 
68 

90 
70 

98 
72 

96 
68 

92 
66 

92 
66 

99 
67 

88 
65 

90 
67 

91 
68 

92 
68 

94 

69 

96 

96 

96 

96 

94 
68 

91.9 

LOUGLAS  2  ESE 

MAX 
MIN 

94 

70 

92 
70 

93 
69 

92 
68 

89 

69 

86 
68 

86 
68 

88 
68 

90 
69 

88 
70 

93 
69 

88 
69 

88 
68 

91 
67 

92 
68 

92 
67 

SI 
69 

89 
70 

93 
69 

94 
67 

90 
66 

87 
65 

89 
65 

88 
68 

90 
67 

93 
67 

94 

69 

96 
69 

96 
68 

93 
70 

94 
68 

90.9 
68.2 

FITZGERALD 

MAX 
MIN 

90 
71 

00 

70 

90 
67 

86 
68 

86 
71 

84 

69 

86 
70 

89 
70 

88 
71 

92 
72 

91 
72 

89 
71 

89 
73 

91 
70 

91 
71 

88 
71 

92 
71 

92 
73 

92 
70 

91 
68 

87 
68 

89 
66 

90 
69 

93 
70 

92 
73 

92 
72 

96 
73 

96 

73 

94 

73 

94 

73 

94 

71 

90.  1 
70.6 

HOrCRVILLE    3  USU 

MAX 
MIN 

90 
69 

81 
7  1 

92 
66 

90 
67 

87 
69 

84 

70 

90 
69 

91 

72 

90 
7  1 

92 
70 

91 
72 

90 
70 

88 
67 

89 
69 

90 
68 

89 
70 

92 
7  1 

93 
70 

96 
69 

92 
67 

88 
68 

89 
66 

89 
70 

91 
69 

91 
72 

92 
69 

94 

70 

93 
7  1 

93 
7  1 

92 
70 

94 
68 

90.4 
69.4 

LUKER  CITY 

MAX 
MIN 

89 
60 

89 
69 

83 
67 

90 
67 

89 
67 

87 
70 

83 
68 

87 
69 

90 
70 

88 
70 

93 
70 

88 
69 

89 
69 

90 
69 

93 
69 

91 
68 

91 
71 

92 
7  1 

93 
69 

93 
68 

89 
66 

86 
65 

89 
65 

90 
67 

92 
69 

93 
70 

94 

70 

94 

70 

96 
70 

92 
71 

93 
70 

90.2 
68.8 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

90 
70 

78 
69 

91 
66 

89 
66 

87 

70 

86 

70 

86 
69 

91 
69 

93 
7  1 

94 

71 

93 
72 

91 
70 

90 
69 

92 
67 

87 
69 

91 
69 

93 
69 

93 
72 

93 
71 

92 
69 

87 
66 

89 

66 

90 
68 

91 
68 

92 
70 

94 

70 

94 

7  1 

96 
71 

94 

7  1 

94 

71 

92 
69 

90.  7 
69.3 

NASHVILLE   5  SSE 

MAX 
MIN 

92 
70 

83 
71 

90 
66 

88 
66 

88 
69 

84 
69 

89 
69 

90 
69 

91 
71 

93 
71 

93 
71 

90 
70 

88 
72 

91 
70 

90 
68 

90 
69 

92 
70 

94 

71 

92 
69 

93 
67 

89 
70 

89 
66 

89 
68 

91 
68 

91 
70 

92 
69 

94 

70 

94 

70 

92 
71 

91 
71 

92 
67 

90.5 
69.2 

QUITMAN   2  NU 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
68 

91 
64 

89 
66 

90 
66 

90 
66 

89 
66 

90 
66 

90 
64 

90 
66 

94 

65 

91 
68 

92 
68 

93 
69 

93 
68 

91 
60 

92 

70 

91 
69 

92 
69 

92 
68 

92 
64 

91 

70 

90 
73 

92 
70 

91 
72 

89 
71 

90 
69 

90 
70 

91 
69 

90 
71 

89 

70 

90.9 
67.9 

TIFTON   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

90 
71 

88 
69 

78 
67 

88 
67 

86 

70 

83 
70 

86 
69 

86 
69 

89 

70 

90 
71 

02 
72 

89 
70 

89 
70 

87 
68 

90 
70 

88 

70 

89 
69 

90 
67 

92 
69 

90 
67 

89 
66 

86 
66 

88 
68 

89 

60 

91 
69 

91 
71 

92 
71 

94 

70 

91 

72 

91 
73 

89 
69 

88.7 
69.4 

VALDOSTA   3  E 

MAX 
MIN 

91 
60 

81 
70 

89 
68 

89 

67 

86 
66 

81 
68 

87 
68 

89 
60 

90 
70 

92 
70 

90 
70 

89 
69 

92 
66 

89 
67 

89 

6a 

89 
70 

92 
70 

92 
72 

92 
69 

91 
67 

86 
67 

86 
66 

90 
68 

91 
68 

92 
70 

89 
68 

93 
68 

93 

70 

91 
69 

92 
67 

68.4 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
72 

83 
72 

92 
68 

90 
69 

86 
7  1 

86 
70 

85 
70 

90 
72 

88 
72 

92 
72 

87 
72 

89 
70 

87 
72 

aa 

70 

90 
69 

aa 

70 

91 
73 

92 
72 

92 
71 

aa 

70 

86 
68 

88 
67 

90 
71 

93 
70 

89 
71 

92 
70 

31 
73 

93 
71 

93 
72 

89 
71 

93 
71 

89.2 
70.7 

6LACKBEAR0  ISLAND 

MAX 
MIN 

90 
74 

04 

72 

88 
69 

90 
76 

90 
72 

87 
70 

83 
69 

85 
71 

88 

72 

89 

69 

87 
73 

84 

72 

88 

71 

88 

73 

89 

72 

90 
74 

90 
74 

91 
74 

88 
73 

86 
74 

86 

70 

88 

73 

91 

73 

92 
72 

91 

73 

93 

73 

88.3 
72.2 

BRUNSUICK 

MAX 
MIN 

88 

73 

91 
74 

89 

70 

90 
74 

90 

73 

89 

70 

87 
73 

93 
73 

93 
73 

92 

73 

90 
7  1 

87 
71 

89 

72 

92 
7 1 

94 

73 

94 

7  1 

94 

73 

95 
7  1 

92 
70 

91 
71 

86 
71 

89 

72 

90 
72 

89 

72 

91 

72 

96 
7  1 

96 
75 

97 
74 

93 

72 

96 
74 

91  .4 

72.2 

BRUNSMICK   FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
76 

89 

72 

80 
71 

08 

72 

86 
72 

87 

72 

86 

72 

85 
75 

88 

75 

87 
74 

85 
75 

85 
77 

86 
73 

89 

73 

88 
73 

88 
74 

92 
72 

92 
75 

90 
73 

87 
71 

86 

71 

83 
73 

86 
74 

87 
75 

86 

75 

88 
74 

89 

73 

90 
76 

91 

76 

90 
75 

90 

76 

87.6 
73.7 

FLEMING 

MAX 
MIN 

90 

73 

90 
71 

09 
66 

88 
7  1 

83 
69 

83 
69 

86 
69 

86 
71 

89 

70 

93 

73 

84 

72 

86 

72 

87 

70 

69 
69 

90 
68 

87 
71 

90 
71 

93 

71 

94 

70 

93 
71 

84 

69 

85 
68 

85 
71 

86 
69 

91 
69 

91 
69 

92 
70 

93 

70 

92 
7  1 

92 
70 

93 

70 

88.8 
70.  1 

FOLKSTON  9  SU 

MAX 
MIN 

88 

67 

92 
71 

96 
67 

94 

67 

90 
69 

90 
69 

92 
67 

92 
70 

92 
70 

94 

69 

96 
69 

89 

70 

91 

66 

92 
68 

90 

90 
68 

96 
68 

93 
66 

89 

68 

88 

66 

92 
68 

69 

91 

69 

94 

69 

94 

69 

96 
71 

96 

70 

93 
69 

96 

70 

92.2 
68.6 

FORT  STEUART 

MAX 
MIN 

70 

68 

72 

68 

69 

69 

74 

69 

73 

72 

69 

71 

70 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

68 

6a 

71 

70 

71 

70 

72 

71 

72 

71 

71 

70.4 

GLCNNVILLE 

MAX 
MIN 

88 
74 

87 
73 

92 
69 

84 

70 

AO 

87 
70 

87 
70 

ee 

70 

94 

69 

91 
71 

91 
69 

90 
71 

92 
71 

93 
72 

94 

73 

90 

70 

91 

71 

94 

73 

93 
73 

89 

70 

86 
68 

89 
68 

89 

72 

91 
70 

93 
71 

93 

70 

94 

72 

94 

72 

94 

72 

92 
71 

94 

73 

90.7 
70.9 

JESUP  a  S 

MAX 
MIN 

92 
71 

92 
71 

90 

67 

88 

70 

88 
69 

87 
69 

87 
69 

88 

70 

90 
68 

93 

72 

01 

71 

88 
69 

90 
69 

91 

69 

91 
68 

90 

70 

92 

70 

94 

72 

95 
69 

92 
69 

88 
68 

87 
68 

87 
70 

91 
69 

90 

70 

92 

70 

94 

71 

96 

72 

93 
71 

94 

70 

94 

69 

90.8 
69.7 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
72 

91 
68 

89 

70 

87 
69 

85 
69 

86 
69 

88 

72 

89 

72 

91 

72 

92 

72 

87 
70 

88 
69 

90 

70 

90 
69 

89 

71 

90 
70 

90 

70 

93 

71 

91 

70 

86 

70 

87 
68 

86 

71 

90 

71 

89 

71 

91 

71 

92 

71 

94 

72 

93 

71 

91 

70 

90 

71 

89.5 
70.4 

sapelo  island 

MAX 
MIN 

87 
71 

87 
76 

88 
71 

87 
70 

87 
68 

86 
69 

a* 

70 

84 

70 

87 
72 

88 

72 

85 

70 

84 
74 

83 

71 

87 
71 

87 
71 

87 
73 

90 
71 

89 

70 

89 

71 

87 
71 

85 
67 

84 
60 

84 

73 

ee 

72 

86 

72 

07 
71 

89 

72 

89 

73 

90 
74 

89 

72 

09 

76 

86.8 
71.4 

SAVANNAH  USOA  PL  GRDN 

MAX 
MIN 

90 
71 

90 
70 

89 
67 

87 
71 

86 
70 

83 
70 

85 
68 

84 

69 

90 
69 

93 

73 

92 
71 

89 
66 

89 

66 

90 
67 

89 
68 

80 
69 

91 

71 

94 

71 

92 
68 

92 
68 

92 
68 

92 
67 

92 
67 

88 
70 

90 
68 

91 
68 

93 
69 

93 
69 

93 
60 

92 
60 

93 
70 

90.  1 
68.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLJHINO  SmtlON  INOEK 


g 


DAILY  TEMPERflTURES 


GC8RGIA 
SUGUST 


STPTION 

SAVANNAH  USO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SUHRENCr  2  UNU 
UAYCROSS  1  NE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DRY  OF  MONTH 


86  89  89 
7-«     72  71 


89  86  87 
69     72  70 


91  87  92 
70     70  61 


96  8%  88 
69     70  65 


8-4  es  81 
71     71  71 


87  83  85 
68     69  65 


90  85  86 
65     68  67 


95  92  68 
65     68  68 


85  8-1 
71  71 


8^    84  ei 

69     68  71 


85  87  89 
67     69  69 


88  90  92 
69     70  69 


10    11  12 


90  85  87 
72     72  69 


eg  83  84 
72     72  69 


70     70  67 


91  94  89 
69     70  69 


13     \4  IS 


85  88  90 
71     71  69 


84  85  82 
71     72  69 


89  90  90 
66     67  65 


90  91 
67  67 


16     17  18 


87  90  93 
72     71  72 


85  86 
70  69 


87  92  93 
67     69  69 


94  91 
68  69 


19    20  21 


87  84 
71  69 


90  87 

70  70 


92  90  87 
68     67  65 


92  95 
69  69 


22    23  24 


86  85 
69  69 


84     84  86 

75     70  70 


88  89  91 
64     67  67 


90  91 
67  67 


25   26  27 


90  91 
71     72  73 


90  92 
68     67  69 


93  91 
67     69  69 


28   29   30  31 


93  92  91  92 
73      73      73  72 


88  89  89  90 
70      72      73  74 


94  92  92  93 
68     68     68  68 


94  9  7  95  92 
71      71     69  69 


88.0 
71  .2 


86.2 
70.8 


90.0 
67.6 


92.0 
68.5 


SEE 


REFERENCE  NOTES 


FOLLOHIND  STRTION  INDEX 


10 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


GEORGIA 

BUGUST  1874 


Dfir  OF  noNTM 


12      13      M  15 


19     20     21      22  23 


28     29  30 


CALHOUN  EXP  STATION 


EXPEBirCNT 


MAX 
MIN 


HAUK  INSVILLE 


HOrCRVILLE   3  MSU 


PLAINS  SU  GA  EXP  STA 


TIFTON  EXP  STATION 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


91  .8 

77.0 


06.9 
79.  B 


90.9 
79.  1 


9».0 
79. S 


SEE  REfERENCE  NOIES  FOLlOHING  SlflHON  INDEX 


1  1 


EVflPORfiTION  fiND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NOHTHUCST 

01 

EVAP 

.22 

.  11 

.35 

.08 

.  15 

.21 

,  17 

.01 

.  09 

.  16 

.  12 

.09 

.20 

.  16 

.  13 

.  15 

.  15 

.  22 

.  17 

.  17 

.20 

.  16 

.  08 

.27 

.  18 

.  19 

.  1  7 

.  1  4 

.  15 

5. 

366 

WIND 

4 

1 1 

1 1 

9 

1 

2 

21 

31 

1 

0 

7 

8 

0 

1 

2 

1 

0 

0 

5 

6 

31 

23 

6 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

2 

1 

191 

CfiLHOUN  EXP  STBTI3N 

EVAP 

.26 

.  22 

.  19 

.  12 

.20 

.  21 

.  12 

.01 

.07 

.  15 

.  12 

.  13 

.17 

.  15 

.  12 

.25 

.  16 

.21 

.29 

.31 

.22 

.22 

.  17 

.20 

.25 

.22 

.22 

.11 

.  13 

.  13 

.  17 

5.59 

MIND 

IS 

25 

33 

25 

23 

16 

22 

15 

7 

1  1 

18 

11 

13 

1 1 

15 

15 

20 

21 

26 

22 

20 

17 

11 

10 

1  1 

12 

11 

21 

24 

21 

546 

MAX 

07 

97 

00 

90 

95 

95 

91 

78 

92 

95 

91 

86 

95 

96 

05 

96 

96 

96 

97 

96 

93 

92 

91 

96 

96 

96 

95 

90 

90 

86 

90 

93 

2 

hIN 

68 

72 

72 

71 

68 

70 

63 

70 

72 

73 

66 

69 

76 

73 

73 

76 

67 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

71 

75 

72 

71 

72 

72 

71 

3 

<       .  < 

NORTH  CENTRBL 

03 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 

.26 

.21 

.  12 

.21 

.12 

.32 

.  11 

.  16 

.  10 

.26 

.25 

.  15 

.23 

.  18 

.  12 

- 

.17 

.  23 

.31 

.  13 

.21 

.23 

.21 

.21 

.  18 

.22 

.26 

.  19 

.20 

.35 

6. 

72B 

UINO 

19 

55 

86 

52 

19 

72 

63 

59 

23 

26 

69 

36 

23 

15 

19 

31 

51 

32 

11 

82 

67 

50 

29 

29 

22 

15 

12 

1331B 

MAX 

96 

95 

81 

91 

92 

90 

85 

82 

92 

95 

96 

88 

92 

90 

92 

97 

93 

95 

96 

95 

89 

91 

91 

97 

97 

98 

100 

98 

95 

91 

92 

93 

1 

MIN 

eg 

70 

71 

69 

70 

70 

61 

62 

66 

67 

66 

60 

67 

65 

65 

65 

61 

67 

67 

70 

67 

66 

6S 

70 

71 

73 

71 

75 

73 

70 

70 

68 

.0 

XXX 

MEST  CENTRAL 

EXPERIrtNT 

EVAP 

.25 

.35 

.33 

.26 

.2J 

.  16 

.  22 

.  1  1 

.05 

.  22 

.23 

.  18 

.21 

.22 

.22 

.20 

.23 

.  18 

.27 

.22 

.  18 

.  18 

.31 

.26 

.20 

.26 

.  25 

.30 

.31 

.27 

.29 

7  . 

16 

MINO 

35 

18 

77 

105 

35 

10 

10 

50 

20 

10 

30 

15 

15 

15 

5 

25 

55 

10 

25 

5 

50 

30 

13 

12 

35 

15 

20 

10 

55 

60 

65 

1  145 

MAX 

97 

97 

90 

83 

87 

86 

9  1 

80 

81 

90 

91 

91 

88 

96 

86 

95 

92 

96 

97 

90 

92 

91 

94 

93 

89 

91 

91 

91 

95 

91 

93 

91 

2 

MIN 

70 

72 

73 

68 

68 

67 

69 

68 

68 

73 

73 

72 

70 

70 

67 

72 

73 

72 

68 

69 

69 

68 

67 

72 

73 

73 

72 

75 

73 

69 

69 

70 

1 

CENTRAL 

05 

AILET 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

.  15 

.23 

.  10 

X 

.  11 

X 

.31 

.25 

.  16 

.  13 

.  16 

.  16 

.  17 

.  19 

.  17 

.  12 

.  11 

.20 

.  11 

.  18 

.20 

.27 

.  11 

.20 

.  13 

.  16 

5. 

17B 

XXX 

SOUTH  CENTRAL 

08 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.  18 

.  13 

.  10 

.  19 

.  15 

.  13 

.17 

.  1 1 

.  19 

.21 

.25 

.  17 

.26 

.  1 1 

.25 

.09 

.  18 

.  16 

.  21 

.  18 

.21 

.  18 

.20 

.  18 

.26 

.20 

.21 

.36 

.23 

.22 

.  19 

5. 

36 

WIND 

20 

51 

72 

50 

31 

15 

39 

15 

26 

30 

33 

38 

11 

26 

15 

21 

23 

35 

26 

29 

13 

17 

42 

31 

38 

29 

21 

31 

27 

31 

26 

1101 

MAX 

95 

92 

79 

95 

91 

88 

91 

89 

99 

97 

100 

96 

98 

89 

100 

89 

95 

95 

98 

93 

95 

86 

05 

95 

100 

96 

99 

99 

99 

99 

91 

91 

6 

MIN 

70 

70 

67 

67 

69 

71 

70 

69 

71 

73 

73 

71 

71 

70 

70 

71 

71 

72 

73 

71 

70 

67 

67 

70 

72 

72 

72 

72 

72 

75 

72 

70 

7 

XXX 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH   USD  AP 

EVAP 

.  17 

.20 

.  21 

.  1  1 

.21 

.  06 

.  15 

.26 

.  13 

.21 

.  18 

.26 

.20 

.  18 

.27 

.26 

.22 

.21 

.  11 

.  13 

.  12 

.  23 

.  18 

.21 

.22 

.25 

.31 

.26 

.23 

5. 

36 

WIND 

49 

65 

65 

17 

33 

51 

53 

15 

27 

60 

71 

15 

31 

36 

31 

33 

36 

19 

37 

70 

77 

61 

62 

19 

35 

31 

10 

53 

58 

66 

51 

1522 

MAX 

90 

91 

93 

88 

90 

80 

87 

85 

93 

91 

83 

90 

89 

91 

88 

90 

96 

97 

96 

91 

85 

87 

85 

93 

95 

96 

96 

97 

95 

92 

93 

90 

9 

MIN 

73 

70 

68 

72 

68 

68 

69 

70 

7  1 

73 

71 

69 

70 

70 

66 

71 

70 

70 

70 

70 

67 

67 

69 

70 

7  1 

71 

71 

71 

71 

69 

71 

70 

0 

SEE  REFEREUCe  NOTES  fOLLOHlNG  STBIION  INDEX 


12 


STRTION   INDEX  Ssl" 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

(Z 

z 

a 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

UJ 

— 

UJ 
0. 

—  0 

u  z 

^  tj 

1/)  W1 

flBBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

DO 

83 

18 

240 

8A 

C 

MRS .  MARY  E  .  CAMPBELL 

HDfllRSVILLE 

0041 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7R 

C 

JACK  W  BIRD 

flOEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE  CO.  FORESTRY  UNIT 

fllLEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

RLfiPRHfl  EXP  STATION 

0131 

08 

BERR  lEN 

1 6 

31 

21 

83 

13 

290 

5P 

5P 

H 

ROY   F  .    HOI  1  AND 

014  0 

07 

DOUGHERTY 

6 

3 1 

J  c 

O  H 

u  o 

1  nn 

7A 

7R 

TOMMIE  BRANTLEY 

RLLRTOONR  DRM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

BA 

8R 

8F 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RLMR  FAR  RP 

0211 

09 

BhCON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

7P 

7P 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

RLPHRRETTR  5  SSH 

0219 

02 

FUL  TON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7fl 

7fl 

H 

SCOTT  C.  CHAMBLEE 

RLPHRRETTR  2  NNH 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

TEDDY  R.  WRLKER.  SR. 

fiHERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7A 

H 

BLANCHE  S.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  SIR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

16 

450 

c 

U.OF  GA.EXP.STA.  NRSY . 

RPPLING  1  NW 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

8R 

8A 

H 

ROY  D.  TRNKERSLEY 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

8R 

8A 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

0435 

02 

CLRRKE 

10 

33 

57 

83 

19 

802 

MID 

MID 

L 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATK I N^HN 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

13 

J  1 

1  A 

□  1 

**  3 

'  u 

7A 

ARVIN  TANNER 

RTLANTA  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  HSC  AP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

MID 

MIO 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

81 

58 

148 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BAINBRIDCE 

0581 

07 

DECRTUR 

6 

30 

55 

84 

34 

120 

7P 

7A 

C 

H 

MRS.  MRRY  E.  H.  MULLEN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

2C 

84 

23 

1  100 

7A 

MRS.  ESTELLE  GROGflN 

BEAVERDALE 

0746 

01 

WHI  TF  lELO 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

8A 

MRS.   H.  E-  WARMACK 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVRNS 

1  1 

32 

09 

81 

58 

185 

C 

MRS  GRACE  F  HERRN 

BLRCKBERRD  ISLAND 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

7A 

7A 

H 

U.S  .  r  ISH  «  WLOLF .  SVC . 

BLfilRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UN  I  ON 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

8A 

8A 

H 

GEORGIR  MTN.  EXP.  STR. 

D  L  n  r\  c  L  I 

no  "7  Q 

n  1 

ERRLY 

6 

J  1 

n  A 

D  / 

7A 

7A 

LJ 

n 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FRNNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

P.  B.  CRRRUTH 

BOHMRN 

1 132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

7fl 

GRRNETT  H.  BARTON 

BROOKLET   1  M 

1266 

06 

BULLOCH 

1 1 

32 

23 

81 

41 

190 

6P 

6P 

H 

W.   C  CROMLEY  JR. 

BRUNSWICK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

81 

30 

13 

5P 

5P 

C 

H 

CITY  OF  BRUNSWICK 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

MIO 

MID 

H 

FED.   AVIATION  AGENCY 

BUENR  VISTR 

1372 

04 

MRRION 

6 

32 

19 

84 

31 

660 

5P 

5P 

c 

H 

CITY  OF  BUENR  VISTR 

BURTON  DRM 

1413 

03 

RRBUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

GEORGIR  POWER  CO. 

BUTLER 

1425 

04 

TRYLOR 

6 

32 

33 

84 

14 

625 

7fl 

THOMRS  F.  MRTHEWS 

CALHOUN  EXP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

1 2 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

G 

NW  GR .  EXP.  STRTION 

r QM  T 1  1  Q 
L  n  n  I  u  L  n 

1  DUU 

n  1 

MITCHELL 

6 

Q  1 
J  I 

t  A 

P  A 

1  J 

i  1  0 

6P 

7R 

U 

n 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

BR 

c 

JOHN   T.  HOLBROOK 

CRRNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRRNKL  IN 

14 

34 

26 

83 

14 

910 

7R 

c 

MRS  JANICE  E .  VOYLES 

CRRROLLTON 

1640 

04 

CRRROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

CITY  OF  CRRROLLTON 

CARTERS 

1657 

01 

MURRRY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

8R 

RUFUS  P.  DONALDSON 

CRRTERSVILLE 

1665 

01 

BRRTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WKRW 

CARTERSVILLE  3  SM 

1670 

01 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7R 

GRANVEL  P.  TRTUM 

CAVE  SPGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MRS.  GRADY  DEMPSEY 

CEDRRTOWN 

1732 

01 

POLK 

4 

3^ 

01 

85 

15 

785 

6P 

8R 

H 

RALPH  H.  RYERS 

CHRTSWORTH 

1856 

01 

MURRRY 

1 2 

34 

46 

84 

47 

765 

7fl 

c 

MRS.   LOIS   J.  rOlF 

LnlL"Hnnuljn  rHKrv 

1  Qnc 
1  sUD 

n  1 
U  1 

WRLKER 

18 

c  c 
DO 

OD 

1  1 

/  oU 

7R 

TVA-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRRY 

12 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

CHARLIE  L.  SILVER 

CLRYTON  1  SSW 

1982 

03 

RRBUN 

14 

34 

52 

83 

24 

I  880 

5P 

5P 

H 

CARROLL  LEE 

CLERMONT   3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

1346 

c 

MRS.  FANNIE  M.  0  KELLEY 

CLEVELRND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1570 

8R 

MISS  MARY  LOU  SUTTON 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

8R 

8A 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM 

COLUMBUS  WSO  AP 

R 

2156 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

COMMERCE   4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

29 

750 

7R 

7A 

H 

JOE  NEiSLER 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

8A 

GEORGE  0.  WHITING 

COOL IDGE 

2238 

07 

THOMRS 

s 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C  .  W  .  ELLINGTON.  JR . 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISf  CO.  POWER  COMM. 

L  UKNt L  I H 

9  9  0  '3 

U  J 

HABERSHAM 

14 

i  *  /  u 

6P 

7A 

MRS.  BOBBIE  C  FOSTER 

COVINGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

36 

83 

52 

770 

6P 

8A 

H 

JACK  L.  CHAPMAN 

GUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

MILES  M.  WOLFE 

CURRTVILLE  2  M 

2429 

01 

FLOYD 

12 

34 

27 

85 

07 

650 

8A 

MRS.  AZLEE  B.  DAVIS 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

Or 

0  r 

H 

CITY  OF  CUTHBERT 

DAHLONEC/fl 

2475 

02 

LUMPK IN 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7fl 

7A 

H 

MRS.  JOE  W.  WOODWARD 

DRHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK IN 

12 

34 

35 

84 

00 

1390 

c 

JAMES  E.  FORTNER 

DALLAS  1  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7A 

7A 

c 

H 

L  OOUGLRS  GRIFFITH 

DRLTON 

2493 

01 

WHITEFIELO 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  RNNR  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

TW I GGS 

1 0 

32 

36 

83 

15 

450 

5P 

EARL  T.  SMITH 

ORWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

3! 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

7A 

c 

MRS.  THELMR  F .  COX 

OOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

I 

31 

39 

81 

51 

80 

7A 

R.  C.  THOMPSON 
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GEORGIfi 
AUGUST 


1974 


STRTION 

INDEX  NO- 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

(X 

z 

CE 
O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

a 

UJ 
UJ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

UJ 

PRECIP. 

SPECIAL 
IS£E  NOTES  1 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

C 

MRS.  SARA  L .  HILL 

DONflLSONVILLE  1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

8A 

ROBERT  P.  ARMSTRONG 

DOUGLBS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7A 

7fl 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLRSVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

STRFVFN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

BA 

WARREN  W .  WYANT 

DUBLIN  3  8 

9  fl  '3  Q 

£  0  J  y 

nt; 
uo 

LAURENS 

10 

^  9 

J  u 

C,  A 
D  4 

215 

8R 

PQ 

on 

U 

n 

WILiFORD  P.  NALLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

EASTMAN  1  M 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

8A 

8A 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L.  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A.  0.  MC  CLRIN 

ELLIJflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

84 

29 

1300 

7A 

RLFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

IDA 

lOA 

lOA 

GH 

U.  OF  GA  .  EXP.  STATION 

FfllRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEDA  F .  VINCENT 

FAR  GO 

3312 

08 

r  1  I  NT  H 

1 6 

30 

41 

82 

34 

1  1 5 

C 

ST.    RFGIS   PAPFR  CO. 

r\L»jivi     rnii_r\  l.<_i* 

FITZGERALD 

J  Jo  D 

no 
Uo 

BEN  HILL 

16 

^  1 

O  J 

371 

5P 

c;  p 

LJ 

n 

CITY  FIRE  DEPT. 

FLEMING 

3409 

09 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SH 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH  1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GAINES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.  MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1 1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

MRS  JEANER  M  DAVIS 

FRANKlIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1170 

7A 

7A 

H 

U  [  1  1  I  AM   A      SFM  FRS 

GIBSON 

3695 

Uo 

GLASSCOCK 

1  1 

0  d 

1  4 

Jo 

540 

/  H 

MRS.  SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNVILLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

14 

04 

34 

840 

C 

MRS .  RUTH  T  .  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

8A 

8R 

GH 

MRS.  CLIFFORD  MCLENOON 

HRZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

C 

K.   BYRON  SANDERS 

HFI  FN    1  F^F 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

14  4  5 

6P 

6P 

H 

rOMFR   1  VANDIVFR 

HOMERVILLE  3  WSW 

4  4  y 

n  a 
Uo 

CLINCH 

16 

3  I 

Q  O 
OC 

A  Q 
4  0 

187 

6P 

CD 

or 

LrH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

IRWINTON  4  MNH 

4594 

05 

WILKINSON 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

c 

GA.  POWER  COMPANY 

JASPER  1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L.  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

C 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

C 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

5P 

5P 

H 

BRUNS.  PULP  «  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

C 

MRS.  LAVERN  C  KINCAID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

8A 

CICERO  W.  SWINT 

11 11   r  F  T  T  F 
J  U  L  L  C  1  1  u 

4728 

05 

n  u  n  r\  u  c 

q 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MR^  nnROTHY  r  mfrtfr 

KENSINGTON 

U  1 

WALKER 

18 

A  1 

a  c 
ob 

9  O 
£.£. 

850 

/  H 

TVA-722 

KINGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

7A 

MRS.  ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

4941 

01 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8A 

8A 

C  H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  h 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON  I  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

C 

JOSEPH  A.  CAREY 

LINCOLNTON 

5204 

03 

L  INCOLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK-JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

41 

120 

7A 

7A 

H 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T.  USHER 

MATON   U^n   HP  R 

5443 

05 

B I BB 

g 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NOT!     WFATHFR  SFRVIfF 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSVILLE 

5633 

02 

JACKSON 

10 

3  4 

1  5 

8  3 

3  4 

920 

7  A 

MRS  FLORENCE  Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

14 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  ! 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA.  BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEDGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

/n 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENKINS 

1  1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT   J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WAOE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REODICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7A 

CITY  FIRE  OEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MflN T  I  TF  1  1  n 

5988 

05 

g 

33 

18 

83 

41 

655 

7A 

7R 

H 

pnSTMOSTFR 

MORGAN  1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PU3.  WKS .  CAMP 

MORGAN  5  NM 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

2'73 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

5087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 
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STRTION  INDEX 


GEORGIH 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

z 
z 

a 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TRBLES 

OBSERVER 

UJ 

PRECIP. 

0. 
:> 

UJ 

SPECIAL 
lilt  NOTES! 

MOUNT   VERNON  3  WNH 

6126 

05 

HHEZLER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7fl 

ORRLANO  L.  GILLIS 

NflHUNTR 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

1  1 

81 

58 

71 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NASHVILLE   5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

5P 

5P 

H 

GR.   FORESTRY  COMM. 

NEWINOTON  2  NE 

6323 

C6 

SCREVEN 

14 

32 

37 

81 

28 

145 

6P 

6P 

H 

MRS  MRRY  R.  POLK 

kj  C  u  IJ  Q  U 

6335 

04 

r n u c  TO 
L  UHt  1  H 

Q 

J 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7fl 

H 

iQMCC   n      uQOniij  id 
JHnto    U-    nnnUlrt.    JK  . 

NURCROSS  3  NH 

6407 

02 

GHINNET 

3 

33 

58 

84 

1 6 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

PATTERSON 

6838 

09 

PIERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8R 

GR.  FORESTRY  COMM. 

PEARSON 

6879 

08 

ATK INSON 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLAINS  SW  OA  EXP  STA 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

SA 

BR 

GH 

SH  GR  BRANCH  EXP  STR 

PRESTON 

7201 

07 

HEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUCH 

QUITMAN  2  NH 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

185 

8A 

8A 

H 

HILLIRM  0  LEY 

RESACfl 

7430 

01 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

650 

8A 

JOSEPH  H.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

01 

CRTOOSfl 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVA-721 

ROME 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

lb 

85 

09 

620 

6P 

8A 

H 

JOHN  H  MAOOOX  JR 

D  n  M  c    o    c  u 
KUnt   a  bH 

7605 

01 

CI  r» V n 
r  L  U  T  U 

A 
A 

34 

10 

85 

16 

700 

c 

JHLrV    n  IJ  IN  I  LrUn  t  n  I 

ROME  HSO  flP  R 

76  1 0 

0  1 

FLOYD 

12 

34 

2 1 

85 

1 0 

637 

MID 

M I D 

c 

H  J 

NATL  HEATHER  SERVICE 

SANOERSVILLE 

7777 

05 

HASHINGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  HSNT 

SflPELO  ISLAND 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

5P 

5P 

H 

U.  GA.  MARINE  BIO.  LAB. 

SAVANNAH  USDA  PL  GRON 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

8fl 

8A 

H 

PLANT   INTRODUCTION  STR. 

SAVANNAH  HSO  RP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NRTL  HERTHER  SERVICE 

SAVANNAH  BEACH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SRVANNRH  BERCH 

SILOAM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7fl 

H 

MRS.   MABEL   C  CRUMPTON 

SPARTA  3  NH 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

19 

83 

01 

530 

6R 

c 

MR.  HOHARD  R.  GARRETT 

ST ILLMORE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

13 

255 

7R 

JESSE  H.  RAUTON 

ciiMMCDuri  1  c     1  ecu 
bUMMtKVlLLb    1  boH 

8436 

01 

L  n  H  1  1  u  U  L>H 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7A 

CUQU     n  QOUMQIJ 
tVHN    U»  OUHnHn 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

8A 

H 

HORACE  D.  HESTBROOKS 

SURRENCY  2  HNW 

8476 

09 

RPPL ING 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CAMP  PAPER 

SHAINSBORO 

8495 

06 

EMRNUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STATION  HJAT 

SHEET  GUM 

6504 

02 

FRNNIN 

7 

34 

58 

84 

13 

1800 

c 

TVA-129 

SYLVRNIR 

8517 

06 

SCREVEN 

14 

32 

45 

81 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BR2EM0RE 

TALBOTTON   1  NE 

8535 

C4 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

710 

6P 

8fl 

H 

LRHRENCE  R  MINOR 

TRLLRPOOSA  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33 

46 

85 

18 

980 

6P 

6P 

H 

JACK  CROCKER 

TRYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOH 

5 

34 

05 

84 

59 

710 

7A 

THOMAS  F  .  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

14 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

I HuMHb 1  UN  2  b 

8661 

04 

UPSON 

b 

32 

52 

84 

19 

665 

5P 

5P 

H 

PQnin  QTQTinw  u^^ft 

"rtUlU    Olnliuri  MOr' 

THOMRSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

2  1 0 

5P 

5P 

H 

GEORGIR  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STRTION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

BR 

8fl 

Bfl 

GH 

GA  .CSTL  .PLAIN  EXP.  STR. 

TOCCOR 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7R 

H 

HENRY  0.  MCDONRLO 

TRRY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOHNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

TVR-15'' 

U  OF  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

6P 

5P 

H 

UNIV  OF  Gfl  COL  OF  RGRI 

VRLOOSTR  3  E 

8972 

08 

LOHNDES 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RADIO  STATION  HJEM 

VRLOOSTR  4  NH 

8974 

08 

LOHNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

RADIO  STATION  WGRF 

HflLESKR 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7R 

DOYLE  B.  SMITH 

HRRRENTON 

9141 

06 

HRRREN 

11 

33 

25 

82 

40 

510 

7R 

7A 

H 

HENRY  C.  HHEELER.  JR. 

HASH INGTON 

9157 

03 

H  I  LKES 

1  4 

33 

44 

82 

44 

630 

7R 

7A 

H 

UTI  1   TQH    T  TMnRfJTOM 

HRTKINSVILLE  RRS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

AGR.  RESEARCH  SVC. 

HAYCROSS  4  NE 

9186 

09 

PIERCE 

13 

31 

IS 

82 

19 

145 

7R 

7A 

H 

ERNEST  L.  SHEAT 

HAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33 

07 

81 

59 

270 

6R 

6A 

H 

MISS  DORIS  E  LEHIS 

HEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8R 

8A 

H 

CAM  B.  LANIER.  JR. 

HINDER   1  SSE 

9466 

02 

BRRROH 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7R 

c 

H 

CECIL  H.  GRIDER 

HOODBURY 

9506 

04 

MERIHETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

BOO 

BR 

ALLEN  C  LONGING 

HOOOSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

1 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

BR 

WILLIAM  G  BOOTH 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table     "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  najiie,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

•  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  tharmo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph.  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publisu->d  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station-     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAIN.AGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OCEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NCAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


r»irector.   National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  10/8/74-950 
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72 

75 

76 

76 

8S 

89 

91 

89 

76 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

86 

73 

73 

61 

59 

71 

75 

81 

77 

78.2 

niN 

ee 

66 

64 

56 

56 

58 

S8 

64 

68 

68 

65 

65 

66 

67 

59 

58 

60 

SS 

56 

60 

62 

56 

47 

47 

49 

50 

55 

63 

68 

46 

59.3 

CBLHOUN  EXP  SinilON 

HBX 

85 

85 

73 

73 

72 

73 

76 

80 

83 

87 

89 

90 

89 

84 

78 

85 

82 

83 

85 

85 

86 

81 

73 

69 

62 

79 

77 

81 

76 

76 

79.9 

MIN 

68 

65 

64 

55 

55 

59 

62 

63 

67 

64 

62 

63 

65 

67 

55 

51 

61 

52 

52 

55 

62 

54 

45 

45 

50 

52 

61 

63 

63 

46 

58.2 

CBRIERSVICLE 

MBX 

84 

75 

74 

73 

70 

69 

78 

78 

83 

87 

89 

89 

87 

86 

79 

84 

83 

83 

83 

83 

86 

86 

76 

71 

60 

75 

72 

78 

77 

76 

79.1 

niN 

67 

65 

56 

57 

58 

57 

63 

62 

67 

64 

61 

65 

56 

64 

S9 

56 

63 

54 

54 

59 

64 

56 

45 

51 

49 

53 

62 

62 

69 

46 

58.8 

CEOBRTOhN 

MBX 

86 

84 

74 

70 

71 

71 

74 

77 

81 

88 

90 

88 

87 

84 

7S 

82 

81 

83 

83 

83 

86 

86 

75 

70 

62 

75 

72 

79 

79 

76 

79. 1 

niN 

69 

65 

65 

56 

56 

59 

64 

64 

63 

66 

63 

66 

66 

69 

63 

53 

60 

54 

5S 

69 

58 

59 

44 

47 

50 

56 

62 

65 

63 

47 

59.7 

DBLLBS  7  NE 

MBX 

85 

85 

84 

74 

72 

74 

67 

72 

75 

81 

66 

90 

86 

86 

77 

78 

83 

81 

82 

83 

81 

8S 

7S 

74 

62 

59 

73 

70 

82 

76 

7B.0 

MIN 

66 

64 

63 

54 

53 

53 

54 

62 

62 

62 

55 

57 

56 

60 

52 

48 

54 

47 

46 

50 

SO 

49 

37 

34 

41 

41 

55 

64 

53.2 

OBL  TON 

MBX 

82 

82 

83 

73 

72 

71 

74 

72 

80 

82 

86 

89 

88 

86 

74 

76 

81 

74 

81 

85 

81 

82 

74 

71 

63 

66 

78 

70 

82 

74 

77  .7 

MIN 

67 

68 

66 

56 

55 

56 

60 

64 

68 

67 

65 

64 

65 

64 

58 

57 

58 

57 

55 

55 

57 

53 

46 

45 

46 

SO 

54 

63 

65 

47 

SB.  4 

LB  fBTETTE 

MBX 

85 

86 

84 

71 

73 

71 

70 

70 

78 

80 

82 

86 

87 

86 

77 

78 

81 

76 

83 

84 

82 

83 

75 

72 

69 

63 

78 

70 

82 

74 

77.9 

MIN 

69 

67 

67 

56 

56 

SS 

59 

63 

65 

65 

64 

65 

63 

62 

60 

51 

56 

53 

53 

55 

56 

53 

42 

43 

48 

51 

56 

63 

6S 

47 

S7.6 

ROnE 

MBX 

86 

83 

75 

73 

72 

73 

75 

78 

81 

86 

91 

89 

89 

83 

77 

82 

82 

84 

84 

83 

86 

78 

75 

64 

60 

7S 

71 

81 

79 

78 

79.1 

MIN 

64 

63 

61 

54 

S3 

56 

61 

62 

65 

63 

60 

63 

63 

65 

58 

51 

57 

SI 

SI 

49 

61 

56 

49 

45 

46 

50 

59 

62 

62 

43 

56.8 

ROnE  HSO  BP 

MBX 

85 

85 

73 

73 

73 

74 

76 

78 

83 

86 

89 

89 

90 

76 

78 

83 

77 

84 

85 

84 

85 

78 

75 

65 

59 

77 

73 

79 

76 

79 

78.9 

■          ■  ■ 

MIN 

72 

70 

60 

57 

57 

60 

67 

74 

70 

66 

64 

67 

65 

68 

59 

53 

61 

55 

55 

57 

57 

57 

46 

48 

51 

54 

64 

68 

57 

47 

60  .2 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHBRETTB  5  SSH 

MBX 

85 

82 

83 

75 

75 

67 

69 

72 

76 

81 

83 

88 

88 

87 

79 

78 

79 

82 

81 

81 

83 

85 

72 

72 

62 

66 

72 

69 

81 

76 

77  .6 

MIN 

67 

65 

64 

55 

55 

57 

57 

60 

60 

62 

63 

62 

63 

63 

60 

57 

63 

S6 

54 

54 

SS 

58 

46 

45 

48 

47 

54 

60 

62 

46 

57.3 

ATHENS  USO  BP 

MBX 

86 

84 

82 

80 

68 

65 

74 

79 

78 

8i 

88 

88 

89 

86 

83 

81 

86 

82 

83 

84 

89 

72 

74 

62 

63 

70 

72 

85 

82 

80 

79.3 

MIN 

72 

70 

65 

59 

61 

60 

64 

63 

66 

64 

65 

68 

67 

69 

65 

68 

66 

64 

59 

59 

65 

58 

52 

SI 

51 

57 

62 

67 

58 

47 

62.1 

BTLBNTB  USO  BP 

MBX 

85 

85 

77 

76 

67 

67 

71 

75 

81 

86 

87 

88 

88 

82 

79 

82 

86 

83 

82 

82 

86 

75 

74 

63 

59 

67 

71 

85 

79 

76 

78  - 1 

MIN 

70 

66 

63 

57 

62 

60 

65 

64 

67 

66 

67 

68 

70 

69 

63 

60 

66 

63 

64 

64 

65 

60 

51 

52 

51 

55 

63 

67 

58 

49 

62.2 

BLBIRSVILLE  EXP  STB 

MBX 

80 

80 

80 

70 

73 

70 

69 

70 

75 

78 

81 

85 

82 

82 

77 

77 

78 

78 

80 

77 

79 

78 

68 

70 

57 

66 

75 

69 

80 

71 

75  .2 

MIN 

63 

64 

64 

54 

55 

58 

59 

62 

62 

58 

57 

58 

59 

60 

61 

56 

57 

SS 

46 

47 

SI 

56 

36 

37 

47 

41 

42 

60 

62 

35 

54.1 

BLUE  RIDGE 

MBX 

75 

79 

73 

73 

70 

70 

70 

73 

78 

79 

80 

78 

85 

82 

80 

81 

82 

85 

82 

79 

78 

71 

72 

60 

67 

72 

70 

73 

74 

73 

75.4 

MIN 

65 

65 

65 

55 

60 

58 

63 

65 

65 

66 

65 

65 

6S 

63 

64 

62 

63 

S3 

50 

S3 

60 

57 

40 

44 

SO 

47 

62 

65 

60 

42 

58.6 

COntlERCE  4  NNH 

MBX 

88 

86 

86 

79 

81 

68 

65 

74 

78 

73 

8S 

89 

89 

88 

82 

85 

81 

85 

82 

84 

85 

86 

73 

61 

65 

74 

68 

82 

80 

79.4 

MIN 

64 

54 

54 

54 

59 

58 

58 

60 

60 

61 

58 

42 

42 

45 

48 

59 

61 

34 

DBHLONECR 

MAX 

82 

83 

81 

73 

76 

69 

68 

71 

74 

77 

81 

85 

85 

83 

80 

80 

77 

77 

78 

77 

79 

81 

67 

68 

57 

63 

71 

66 

78 

75 

76.4 

MIN 

66 

66 

66 

53 

54 

57 

59 

62 

62 

62 

63 

63 

62 

64 

60 

60 

64 

55 

54 

55 

60 

62 

43 

43 

49 

49 

52 

60 

64 

43 

57.7 

GBINESVILLE 

MAX 

83 

81 

82 

81 

76 

67 

67 

72 

75 

78 

83 

85 

87 

78 

79 

79 

79 

82 

68 

70 

59 

63 

71 

68 

78 

75 

75.6 

MIN 

67 

67 

66 

56 

57 

57 

57 

59 

60 

62 

65 

67 

68 

S8 

56 

59 

63 

62 

48 

SO 

48 

50 

60 

62 

65 

43 

58.9 

HELEN  1  ESE 

MAX 

81 

82 

79 

75 

74 

68 

70 

73 

76 

81 

86 

82 

81 

79 

81 

78 

78 

79 

78 

80 

63 

72 

70 

67 

66 

71 

71 

80 

79 

71 

76.3 

MIN 

65 

66 

64 

57 

59 

58 

62 

62 

64 

58 

58 

60 

59 

63 

57 

64 

63 

50 

50 

53 

60 

59 

40 

48 

48 

46 

59 

62 

6S 

38 

57.2 

JBSPER   1  NNH 

MAX 

81 

82 

72 

75 

72 

69 

71 

75 

80 

84 

87 

86 

86 

82 

77 

79 

76 

81 

81 

81 

84 

74 

73 

67 

65 

75 

70 

80 

7S 

73 

77.1 

MIN 

65 

64 

64 

50 

60 

54 

58 

59 

60 

61 

64 

64 

62 

63 

58 

58 

60 

50 

53 

57 

58 

56 

40 

48 

46 

50 

SB 

62 

66 

39 

56.9 

U  OF  GB  PLT  SCIENCE 

f  n 

MBX 

87 

84 

83 

82 

81 

66 

72 

75 

78 

86 

89 

88 

89 

87 

83 

82 

85 

82 

82 

86 

87 

80 

73 

73 

61 

69 

70 

84 

80 

79 

80. 1 

MIN 

67 

66 

66 

54 

61 

57 

62 

61 

64 

62 

63 

64 

65 

67 

62 

63 

65 

62 

57 

58 

63 

60 

46 

41 

48 

55 

60 

64 

63 

45 

59. 7 

KINDER  1  SSE 

MBX 

83 

85 

84 

80 

79 

64 

70 

75 

79 

84 

87 

87 

87 

85 

84 

82 

85 

81 

82 

83 

81 

79 

73 

70 

62 

68 

68 

83 

79 

79 

78. 9 

MIN 

67 

62 

65 

54 

60 

57 

61 

61 

65 

61 

63 

64 

64 

67 

62 

60 

65 

65 

57 

58 

59 

62 

47 

47 

47 

53 

61 

63 

66 

42 

59.5 

NORThERST 

03 

CLRTTON  1  SSH 

MBX 

84 

8 1 

78 

76 

74 

68 

69 

74 

76 

84 

85 

86 

86 

83 

80 

81 

80 

80 

81 

79 

83 

76 

69 

69 

68 

75 

73 

81 

80 

75 

77  .8 

MIN 

61 

64 

62 

55 

58 

52 

61 

60 

63 

57 

57 

59 

61 

58 

59 

63 

63 

53 

51 

49 

57 

53 

43 

41 

47 

45 

56 

59 

54 

40 

S5.4 

C  ORNE  L I B 

MBX 

83 

84 

78 

77 

74 

67 

70 

75 

76 

83 

es 

82 

85 

79 

80 

79 

78 

80 

79 

81 

81 

75 

70 

66 

64 

69 

67 

77 

74 

76 

76.5 

MIN 

65 

64 

62 

52 

54 

54 

56 

56 

60 

57 

59 

59 

60 

60 

56 

61 

61 

SO 

50 

53 

51 

51 

39 

46 

45 

4? 

58 

61 

62 

36 

54. B 

ELBERTON  2  N 

MAX 

90 

88 

87 

82 

78 

74 

74 

79 

81 

87 

89 

90 

91 

88 

es 

83 

84 

83 

84 

86 

89 

85 

73 

71 

61 

72 

74 

84 

83 

79 

81  -8 

MIN 

68 

67 

67 

58 

59 

57 

61 

60 

62 

59 

61 

61 

63 

64 

60 

65 

65 

60 

50 

51 

57 

61 

43 

48 

49 

52 

59 

65 

66 

42 

58.6 

MBRTHELL 

MBX 

84 

86 

88 

88 

84 

78 

75 

80 

84 

85 

90 

89 

91 

88 

82 

88 

82 

82 

84 

84 

86 

82 

75 

70 

60 

73 

72 

78 

83 

78 

81  .6 

MIN 

70 

69 

70 

65 

60 

58 

60 

58 

60 

64 

66 

68 

67 

55 

58 

65 

67 

62 

58 

59 

64 

58 

4S 

49 

49 

50 

64 

64 

65 

46 

60.4 

TOCCOB 

MBX 

87 

87 

85 

74 

71 

66 

75 

78 

80 

89 

90 

88 

89 

82 

85 

SO 

81 

82 

82 

85 

82 

70 

73 

69 

69 

76 

71 

84 

84 

80 

79. B 

MIN 

66 

69 

66 

61 

57 

56 

56 

56 

64 

61 

62 

60 

62 

67 

62 

63 

67 

54 

53 

S7 

63 

60 

46 

47 

47 

49 

61 

63 

64 

43 

58.7 

HBSHINGTON 

MBX 

88 

84 

68 

84 

8 1 

83 

64 

72 

79 

83 

86 

07 

88 

91 

88 

85 

85 

83 

82 

82 

86 

86 

73 

72 

64 

6 1 

71 

77 

82 

84 

80  .7 

MIN 

68 

63 

64 

59 

57 

56 

58 

62 

56 

65 

63 

65 

66 

66 

64 

64 

66 

68 

58 

57 

56 

63 

48 

45 

45 

48 

SI 

61 

62 

47 

59.0 

04 

BUENA   V 1  STB 

MBX 

MIN 

CARROLL  TON 

MBX 

86 

78 

84 

77 

74 

73 

67 

71 

75 

88 

92 

90 

87 

82 

87 

84 

83 

84 

87 

83 

75 

71 

59 

66 

71 

83 

79.1 

MIN 

69 

67 

65 

64 

53 

52 

S7 

62 

62 

64 

59 

61 

62 

67 

64 

52 

S9 

SS 

54 

59 

62 

SS 

55 

57 

56 

56 

61 

65 

66 

47 

69.6 

COLUnBUS  HSO  BP 

MBX 

89 

89 

80 

78 

69 

68 

75 

79 

80 

88 

91 

91 

92 

89 

85 

86 

90 

87 

87 

89 

90 

84 

77 

69 

62 

65 

75 

85 

82 

79 

81  .7 

MIN 

70 

70 

68 

61 

66 

63 

66 

68 

70 

66 

68 

70 

73 

72 

68 

65 

69 

62 

68 

70 

67 

66 

55 

59 

57 

60 

64 

69 

61 

52 

65.4 

EXPERIMENT 

MBX 

86 

84 

82 

79 

78 

63 

65 

72 

75 

75 

86 

88 

87 

89 

B7 

82 

82 

8S 

83 

83 

84 

87 

78 

79 

65 

59 

63 

74 

86 

80 

7B.8 

MIN 

S9 

65 

65 

57 

S6 

58 

58 

63 

66 

64 

66 

67 

66 

69 

65 

60 

61 

60 

60 

62 

64 

60 

49 

SI 

50 

49 

SO 

61 

70 

46 

60.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FPLLOHINO  SIBTION  INDEX 

7 


DAILY  TEMPERniURES 


M ORG  IB 

SEPTEMBER  1974 


STATION 

DPir    OF  MONTH 

o 
cr 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

1 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREENVILLE  2  NNH 

MBX 

88 
66 

84 

65 

80 
64 

78 

57 

78 
58 

65 
59 

73 
63 

78 
54 

79 
65 

87 
62 

89 
61 

90 
62 

90 
65 

86 
65 

85 
64 

85 
58 

88 
52 

86 
55 

85 
58 

83 
60 

88 
52 

61 
59 

74 
42 

75 
55 

65 
48 

62 
SS 

72 
61 

86 
68 

81 
70 

78 

59  .9 

LR  GRflNGE 

MBX 

87 
66 

87 
65 

83 
64 

76 
58 

75 
58 

74 

58 

74 

61 

75 
62 

77 
64 

84 

65 

89 

62 

91 
63 

89 
64 

90 

63 

85 

65 

85 
58 

86 
62 

85 

55 

87 
59 

85 
59 

88 
54 

79 
59 

77 
47 

78 
54 

63 
52 

64 

53 

74 

61 

85 

66 

83 
69 

80 

60. f 

NBRSMHLLVILLE 

MBX 

68 
66 

92 
64 

90 
65 

82 
60 

66 
58 

76 
60 

79 
63 

77 
64 

89 
63 

90 
64 

90 
65 

91 
66 

91 
65 

87 
60 

67 
65 

9! 
65 

69 
60 

86 
62 

88 

62 

91 
62 

85 
63 

76 
50 

73 
52 

65 

50 

54 

62 

75 
60 

89 
65 

85 
54 

79 

61.2 

NEHNflN 

MBX 

SUNNYSIDE 

MBX 
MIN 

85 
69 

82 
64 

78 
66 

79 
57 

66 
62 

56 
58 

72 
59 

75 
63 

77 
66 

87 
63 

89 
64 

88 
66 

88 

67 

85 
58 

82 
54 

82 
59 

85 
64 

82 
59 

83 
61 

84 

63 

90 
66 

78 
66 

75 
50 

74 

51 

56 
50 

63 
55 

70 
61 

86 

69 

82 

71 

79 
45 

61  .6 

TfiLBOITON  1  NE 

MAX 
MIN 

92 
67 

90 
68 

85 

67 

81 
59 

76 
57 

74 

59 

73 
63 

76 
65 

78 
66 

79 
60 

91 
61 

90 
63 

92 
66 

92 
56 

85 
63 

87 
63 

89 
64 

89 
65 

85 
59 

87 
61 

90 
62 

88 

57 

81 

50 

74 

52 

72 

57 

63 
55 

72 
61 

87 
67 

86 

71 

78 
48 

61.4 

TBLLfiPOOSfl  2  N 

MAX 
MIN 

86 
67 

82 
65 

75 
63 

71 
55 

70 
52 

69 
58 

72 
63 

75 
63 

80 
67 

85 
64 

89 
59 

91 
63 

87 
62 

80 
66 

77 
63 

85 
52 

85 

57 

82 
53 

83 
52 

84 

58 

85 
63 

82 
56 

73 
46 

72 
48 

62 
49 

69 
55 

74 

51 

81 
65 

78 
64 

75 
45 

78  .6 
58  .4 

THOMRSTON  2  S 

MBX 

66 

67 

68 

59 

63 

59 

64 

55 

67 

63 

64 

65 

65 

58 

65 

63 

66 

60 

62 

64 

66 

63 

52 

54 

51 

55 

60 

66 

71 

82 

82  .6 
62  .4 

WEST  POINT 

.          •  • 

MBX 

90 
65 

89 
69 

85 
65 

80 
65 

85 
65 

70 
60 

66 
51 

75 
60 

80 
67 

79 
60 

89 
60 

92 
65 

90 
65 

90 
65 

88 

65 

85 
60 

88 
60 

90 
60 

88 
58 

85 
58 

89 

60 

88 

60 

80 
50 

75 
50 

70 
55 

50 
52 

52 
52 

70 
58 

85 
52 

80 

81  .4 

59  .5 

CENTRRL 

05 

BILET 

MBX 

91 
70 

91 
69 

87 

67 

83 
64 

75 
66 

74 

63 

76 
66 

81 
58 

84 

68 

88 

67 

90 

67 

90 
68 

90 
59 

92 
71 

90 
67 

89 
68 

91 
71 

84 

69 

87 
67 

89 

90 
55 

85 
71 

79 
55 

74 

57 

71 
56 

83 
65 

88 

71 

90 
73 

90 

66  .  1 

COV INGTON 

MBX 

87 
69 

85 
66 

81 
66 

80 
56 

71 
62 

55 
59 

70 
63 

77 
63 

81 
67 

84 
64 

90 
55 

90 
66 

88 
66 

85 
68 

81 
66 

81 
61 

86 
57 

82 
62 

83 
60 

85 
60 

87 
65 

78 
62 

73 
50 

62 
51 

58 
51 

68 

55 

71 
61 

85 
66 

80 
70 

77 

6?  .8 

DUBLIN  3  S 

MBX 

92 
67 

95 
65 

96 
65 

92 
60 

90 
52 

70 
50 

73 
63 

78 
64 

82 
65 

86 
64 

92 

55 

90 
54 

93 
66 

95 
67 

92 
64 

89 
53 

87 
55 

94 

56 

90 
52 

89 
50 

92 
52 

95 
67 

82 
50 

81 

52 

76 
53 

68 
55 

69 
58 

84 

54 

88 

70 

87 

62.0 

EflSTMBN   1  H 

MBX 

92 
68 

93 
68 

92 
68 

89 
63 

85 
63 

59 
52 

75 
62 

79 
67 

77 
67 

31 
65 

88 

55 

90 
55 

90 
66 

91 
69 

92 
66 

90 
55 

88 

56 

90 
54 

86 

55 

87 
64 

92 
52 

91 
60 

91 
53 

78 
55 

70 
54 

65 
54 

68 
59 

85 

67 

87 
72 

87 

63.2 

FORSYTH  1  S 

MAX 

87 
67 

89 
67 

86 
68 

82 
59 

78 
64 

64 

60 

65 
61 

74 

63 

76 
65 

88 
63 

90 
63 

95 
64 

94 
64 

91 
63 

64 

66 

84 

63 

88 
67 

87 
56 

89 
64 

85 
63 

89 
67 

85 
64 

74 

51 

69 
S3 

63 
51 

62 
50 

74 
54 

87 
69 

85 

72 

88 

62  .0 

HBHKINSVILLE 

MBX 

93 
69 

93 
63 

93 
66 

90 
60 

87 
60 

68 
61 

69 
61 

78 
65 

78 
56 

81 

55 

91 
64 

91 
64 

92 
65 

93 
60 

90 
63 

91 
54 

91 
53 

87 
63 

89 

63 

92 
64 

92 
64 

91 
51 

79 
53 

70 
52 

66 
53 

66 
57 

90 
54 

69 
49 

51  . 1 

IRHINTON   4  MNU 

MBX 

96 
69 

93 
68 

92 
66 

88 
59 

86 
55 

78 

57 

83 
60 

85 
61 

87 
62 

90 
68 

89 
67 

87 
65 

90 
67 

89 

69 

88 
65 

91 
68 

92 
69 

38 
61 

87 
60 

89 
61 

90 
62 

86 
63 

84 
49 

75 
47 

66 
SO 

63 
50 

75 
61 

84 

66 

85 
71 

81 

51  .6 

nacoN  HSO  bp 

MBX 
MIN 

69 
71 

90 
69 

88 

70 

83 

62 

69 

65 

66 
62 

74 
64 

77 
68 

77 
68 

89 
65 

89 
65 

90 
67 

91 
68 

89 
69 

87 
67 

86 
65 

90 
71 

84 

64 

86 
63 

87 
64 

90 
64 

83 
62 

77 
55 

67 
66 

60 
55 

65 
58 

78 
63 

87 

71 

66 
63 

60 
54 

54  .3 

niLLEOGEVlLLE 

MBX 
MIN 

86 
69 

90 
67 

89 
67 

87 
59 

82 
59 

67 
60 

65 
60 

73 
63 

78 
65 

79 
65 

87 
64 

88 
64 

90 
64 

90 
65 

91 
65 

85 
64 

85 
65 

88 
64 

82 
59 

84 

60 

86 
62 

90 
63 

81 

52 

74 

52 

65 
52 

58 
52 

56 
57 

79 
64 

88 
69 

85 
50 

51  .4 

rONT ICELLO 

MBX 
MIN 

90 
69 

91 
68 

88 
68 

85 
58 

80 
60 

66 
60 

65 
52 

75 
64 

77 
65 

76 
67 

92 
67 

93 
70 

92 
68 

91 
68 

89 

67 

86 
53 

85 
55 

90 
55 

83 
60 

84 

60 

86 
62 

85 
62 

78 
54 

74 

52 

65 
53 

58 

56 

55 
57 

75 
52 

78 
65 

76 
51 

80.6 
62  .3 

SBNDERSVILLE 

MBX 

71 

69 

69 

60 

64 

64 

55 

65 

56 

67 

65 

55 

67 

71 

58 

55 

70 

68 

59 

61 

63 

67 

52 

54 

S4 

65 
57 

63 

86 
70 

85 
66 

30 
5 1 

62.0 
63  .9 

S ILOBn 

MAX 

88 

70 

86 
68 

86 

67 

81 
56 

70 
61 

64 

59 

72 
52 

79 
63 

79 
65 

86 

67 

88 

66 

89 

67 

90 
66 

87 

57 

82 
54 

83 
53 

86 

67 

84 
64 

85 
60 

85 
60 

88 

65 

78 
64 

74 
49 

66 

50 

60 
49 

68 

56 

76 
61 

66 

70 

85 

71 

79 
45 

80.3 

62  .0 

EBSI  CENTRBL 

06 

BPPLING   1  NW 

MBX 
M  I  N 

87 
69 

i.1 
68 

88 
68 

87 
59 

82 
60 

66 
60 

65 
63 

72 
64 

79 
64 

83 
62 

85 
63 

89 
65 

89 
66 

91 
66 

90 
66 

86 
66 

84 

69 

85 
67 

83 
57 

85 
58 

87 
61 

89 
68 

70 
48 

75 
50 

66 

50 

61 
56 

69 

57 

79 
63 

87 
69 

86 
47 

61  .6 

fiUGUSTfl  MSO  BP 

MAX 

92 
72 

91 
70 

90 
59 

81 
62 

69 
62 

68 
62 

76 
66 

82 
66 

85 
66 

86 
64 

90 
67 

90 
68 

91 
68 

90 
69 

87 
66 

87 
70 

86 
71 

84 
64 

87 
60 

88 
51 

91 
66 

74 

56 

77 
52 

70 
52 

62 
54 

72 
57 

80 
64 

90 
68 

89 
64 

79 
50 

63.5 

BROOKLET   1  M 

MAX 

92 
70 

92 
68 

90 

70 

86 

65 

74 

66 

75 
62 

83 

69 

81 

66 

85 
66 

85 
66 

87 
64 

89 
68 

89 
68 

91 
69 

89 
66 

88 

67 

90 
70 

80 
68 

85 
64 

86 

67 

91 
66 

85 
64 

75 
55 

71 
55 

70 
54 

70 
58 

80 
65 

89 

71 

88 
58 

85 
55 

84  .0 
54  .7 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 

90 
72 

91 
68 

90 
69 

83 
50 

82 
64 

69 
60 

77 
62 

81 
64 

83 

65 

89 
66 

88 
64 

89 
66 

90 
67 

92 
69 

88 

67 

87 

73 

88 

68 

87 
68 

85 
60 

87 
63 

91 
65 

87 
68 

75 
51 

74 
54 

67 
52 

69 
55 

80 
62 

87 
59 

87 
73 

86 

50 

53  .8 

METIER 

MAX 

MIDVILLE  EXP  STB 

MBX 

91 
70 

84 

61 

83 
64 

77 
60 

83 
64 

86 
66 

89 
65 

90 
67 

90 
67 

91 

64 

89 
69 

88 
68 

86 
60 

89 
63 

90 

64 

79 
51 

75 
52 

53 

80 
63 

67 
63 

63 
50 

62  .  I 

MILLEN  4  N 

MBX 
MIN 

NEHINCTON  2  NE 

MBX 
MIN 

90 
72 

90 
72 

89 
71 

89 
69 

85 
68 

75 
64 

83 
71 

84 

68 

86 
69 

86 
69 

88 
68 

89 

72 

89 
71 

90 
72 

91 
70 

89 

71 

88 
70 

88 
69 

89 
72 

90 
74 

90 
74 

89 

73 

78 
58 

73 
55 

68 
54 

65 
55 

79 
60 

B9 
65 

68 
74 

81 
55 

67.5 

ShBINSBORO 

MBX 
MIN 

98 

67 

93 
67 

89 
63 

90 
63 

71 
60 

71 
65 

79 
63 

79 
63 

84 

66 

87 
63 

89 

67 

91 
61 

90 
67 

91 
63 

91 
65 

86 
66 

86 
68 

84 

68 

87 
64 

90 
68 

92 

56 

80 
62 

74 

53 

66 

53 

78 
52 

70 
57 

81 
55 

87 
67 

88 

70 

78 
53 

64  .  1 

62.8 

HBRRENTON 

MBX 
MIN 

92 
69 

90 
69 

9 1 
69 

88 
59 

58 

59 

63 

63 

63 

64 

65 

67 

68 

69 

65 

66 

58 

67 

61 

61 

86 
62 

66 

51 

50 

55 
51 

50 
52 

58 
56 

72 
62 

87 
61 

81 
5 1 

81  .6 
61  .8 

HBTNESBORO  2  NE 

MBX 
MIN 

89 

69 

91 
70 

93 

71 

90 
64 

82 

65 

69 
63 

72 
62 

76 
62 

82 

67 

82 

62 

86 
62 

90 
66 

90 
67 

90 
70 

90 
66 

91 
66 

84 

7  1 

88 

71 

84 

58 

86 
58 

88 

66 

92 
66 

73 
53 

75 
53 

72 
54 

62 

55 

72 
SB 

80 
65 

90 

72 

89 
54 

S3.3 
63-5 

SOUTMHEST 

07 

ALBBNT  3  SE 

MBX 
MIN 

89 

71 

87 

70 

89 
69 

86 
64 

79 
65 

81 
67 

78 
65 

79 
65 

80 
65 

80 
67 

83 
68 

82 
68 

85 
69 

90 

70 

85 
68 

86 
69 

84 

69 

89 
68 

90 
68 

88 
68 

89 
58 

91 
58 

85 
60 

78 
52 

71 
51 

70 
58 

70 
59 

74 

59 

83 

50 

89 

55 

83  .0 
54  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOMING  STBTION  INDEX 

B 


DniLY  TEMPERniURES 


CEORCIR 

SEPIEnBER  197« 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 

£ 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HMER1CUS  4  ENE 

MBX 

68 

88 

87 

83 

78 

66 

75 

79 

78 

87 

87 

89 

90 

87 

66 

67 

88 

65 

85 

86 

90 

66 

78 

66 

64 

76 

87 

84 

84 

62 

9 

niN 

68 

67 

67 

67 

66 

61 

63 

68 

69 

66 

66 

66 

65 

70 

67 

65 

68 

63 

67 

66 

64 

67 

54 

54 

54 

56 

82 

70 

74 

49 

64 

3 

BniNBRIOCE 

MBX 

93 

92 

85 

83 

80 

74 

85 

89 

86 

75 

81 

88 

89 

90 

87 

MIN 

69 

67 

69 

67 

69 

69 

67 

70 

70 

58 

63 

69 

72 

74 

54 

BLHKELr 

MBX 

94 

92 

92 

8 1 

8 1 

73 

70 

62 

68 

86 

90 

91 

91 

93 

94 

90 

86 

90 

90 

89 

80 

73 

74 

74 

86 

89 

88 

85 

4 

niN 

70 

69 

69 

65 

65 

67 

65 

65 

69 

67 

67 

69 

69 

71 

70 

68 

68 

66 

66 

69 

60 

59 

59 

61 

69 

72 

52 

66 

1 

NflX 

91 

93 

88 

82 

83 

72 

85 

68 

78 

88 

89 

90 

90 

93 

90 

90 

91 

88 

88 

89 

90 

86 

83 

75 

71 

74 

86 

89 

89 

85 

86 

■  B 

MIN 

70 

69 

69 

66 

70 

67 

65 

70 

70 

68 

69 

68 

70 

65 

70 

70 

71 

67 

71 

69 

68 

72 

60 

60 

60 

61 

68 

60 

74 

53 

67 

0 

COLOUITI  2  E 

MBX 

91 

92 

93 

84 

83 

74 

76 

83 

88 

84 

90 

90 

90 

69 

91 

93 

90 

92 

88 

88 

91 

89 

87 

86 

73 

73 

78 

89 

91 

87 

66 

.4 

MIN 

69 

70 

67 

64 

65 

67 

66 

67 

65 

69 

68 

66 

69 

68 

69 

66 

69 

66 

68 

69 

70 

68 

60 

59 

59 

61 

63 

61 

64 

51 

65 

.6 

CUTH8ERI 

MAX 

93 

93 

88 

83 

81 

69 

79 

85 

85 

90 

91 

90 

91 

92 

90 

69 

91 

69 

68 

90 

92 

89 

82 

76 

70 

69 

62 

87 

66 

62 

85 

.4 

MIN 

68 

67 

64 

63 

61 

62 

67 

68 

65 

67 

67 

69 

69 

68 

66 

68 

64 

67 

66 

66 

64 

55 

57 

55 

57 

62 

69 

73 

49 

64 

2 

FORI  CfilNES 

MBX 

90 

90 

88 

80 

77 

70 

78 

63 

62 

88 

89 

66 

90 

90 

86 

87 

89 

87 

66 

89 

91 

89 

80 

77 

70 

80 

81 

87 

85 

79 

84 

.2 

MIN 

68 

72 

67 

63 

65 

63 

64 

66 

69 

66 

71 

69 

70 

71 

68 

67 

69 

65 

70 

70 

67 

76 

60 

62 

68 

60 

64 

71 

74 

52 

66 

.6 

LUMPKIN  2  SE 

MBX 

92 

91 

85 

82 

79 

69 

80 

61 

64 

91 

91 

90 

93 

92 

87 

88 

90 

89 

87 

90 

93 

85 

79 

76 

68 

65 

80 

87 

88 

83 

84 

•  5 

niN 

62 

64 

62 

60 

61 

59 

60 

66 

66 

60 

61 

61 

64 

66 

62 

61 

62 

57 

60 

62 

59 

65 

55 

56 

S3 

55 

61 

63 

66 

46 

60 

•  5 

nORCRN   1  H 

MBX 

90 

91 

83 

81 

72 

81 

66 

65 

90 

90 

92 

90 

90 

69 

87 

89 

go 

88 

71 

74 

90 

90 

85 

85 

8 

niN 

70 

65 

70 

64 

65 

70 

70 

67 

70 

70 

72 

69 

69 

66 

70 

65 

70 

68 

67 

70 

61 

60 

67 

60 

65 

73 

75 

52 

67 

.2 

PLSINS  SM  CB  EXP  STfl 

MBX 

67 

89 

89 

86 

81 

68 

67 

78 

79 

79 

88 

89 

69 

90 

91 

86 

68 

89 

65 

66 

87 

91 

83 

75 

66 

64 

67 

79 

87 

64 

62 

.4 

MIN 

69 

69 

68 

63 

63 

62 

62 

62 

65 

67 

66 

66 

68 

68 

69 

66 

67 

62 

63 

65 

64 

67 

55 

56 

55 

55 

58 

67 

71 

49 

63 

6 

IHOMBSVILLE  4  SE 

MBX 

94 

90 

87 

75 

90 

92 

92 

92 

92 

95 

91 

90 

67 

68 

79 

78 

75 

81 

89 

89 

■          ■  ■ 

MIN 

68 

68 

68 

69 

69 

68 

67 

66 

69 

67 

70 

67 

69 

68 

63 

61 

60 

63 

69 

57 

SOUTH  CENTRBL  08 

flLBPflMfi  EXP  SIBIION 

MBX 

93 

93 

90 

85 

85 

72 

66 

86 

85 

89 

69 

91 

93 

90 

66 

92 

89 

90 

91 

90 

92 

90 

67 

77 

72 

76 

87 

90 

90 

66 

87 

.  1 

MIN 

69 

67 

66 

66 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

67 

70 

69 

70 

66 

70 

67 

66 

67 

65 

66 

67 

62 

60 

67 

61 

67 

70 

70 

54 

66 

.2 

BSHBURN  3  ENE 

MAX 

91 

91 

90 

87 

62 

72 

62 

62 

8  1 

80 

87 

68 

88 

89 

91 

86 

89 

90 

64 

85 

86 

89 

88 

80 

75 

67 

68 

79 

87 

88 

84 

.  1 

MIN 

69 

68 

67 

64 

65 

65 

63 

66 

68 

68 

67 

68 

68 

70 

69 

68 

68 

66 

66 

65 

67 

70 

68 

58 

57 

57 

61 

59 

73 

52 

65 

.4 

COROELE 

MBX 

93 

94 

89 

85 

81 

69 

80 

79 

60 

89 

89 

90 

91 

95 

91 

90 

91 

89 

92 

90 

91 

77 

68 

69 

77 

68 

88 

85 

85 

.4 

MIN 

66 

62 

67 

62 

60 

62 

63 

67 

67 

66 

66 

65 

67 

64 

69 

65 

71 

65 

65 

66 

64 

55 

53 

56 

61 

69 

73 

50 

63 

6 

OOUCLBS  2  ESE 

MBX 

94 

93 

94 

91 

86 

73 

72 

65 

68 

84 

90 

66 

90 

92 

94 

92 

89 

92 

64 

88 

90 

92 

90 

88 

72 

73 

75 

66 

90 

91 

66 

.9 

MIN 

68 

67 

68 

65 

65 

65 

65 

66 

67 

68 

66 

66 

66 

69 

66 

67 

68 

67 

67 

67 

65 

66 

61 

56 

57 

56 

60 

68 

70 

54 

65 

■  0 

F 1 TZCERBLD 

MBX 

93 

93 

91 

84 

83 

73 

82 

62 

61 

68 

88 

69 

90 

92 

91 

89 

90 

86 

67 

87 

90 

69 

83 

77 

69 

70 

64 

68 

89 

86 

65 

.5 

MIN 

73 

70 

72 

64 

70 

65 

65 

69 

69 

69 

70 

69 

70 

73 

70 

70 

71 

67 

68 

68 

70 

73 

58 

56 

57 

59 

66 

72 

73 

53 

67 

.4 

HOMERVILLE  3  HSH 

MBX 

93 

92 

90 

BS 

85 

79 

88 

68 

65 

69 

89 

90 

90 

93 

91 

91 

90 

86 

69 

89 

91 

90 

81 

77 

73 

79 

88 

69 

92 

88 

67 

.  3 

MIN 

69 

68 

66 

66 

69 

69 

69 

69 

68 

70 

68 

69 

72 

70 

69 

68 

70 

70 

69 

69 

67 

67 

62 

61 

59 

63 

69 

70 

72 

56 

67 

.5 

LUMBER  CITY 

MBX 

94 

93 

94 

91 

85 

72 

74 

86 

83 

84 

65 

90 

92 

92 

94 

92 

92 

89 

91 

92 

89 

80 

73 

70 

73 

87 

90 

91 

86 

.4 

MIN 

69 

69 

66 

66 

65 

60 

65 

69 

68 

69 

66 

66 

66 

70 

68 

68 

66 

66 

66 

67 

60 

56 

58 

57 

60 

68 

68 

S3 

65 

.3 

MOULTRIE  2  ESE 

MBX 

94 

92 

90 

84 

82 

74 

66 

89 

88 

66 

69 

90 

90 

94 

91 

92 

92 

89 

92 

93 

89 

69 

82 

76 

79 

76 

86 

90 

91 

82 

87 

.4 

MIN 

68 

69 

69 

66 

69 

68 

66 

69 

68 

67 

67 

67 

70 

69 

69 

67 

66 

67 

66 

69 

68 

69 

64 

58 

58 

60 

67 

72 

72 

52 

66 

.7 

NBSMVILLE  S  SSE 

MAX 

93 

92 

89 

90 

85 

73 

66 

66 

86 

88 

69 

89 

91 

93 

90 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

89 

88 

77 

73 

78 

90 

90 

90 

67 

67 

.4 

MIN 

68 

67 

68 

65 

68 

67 

67 

66 

67 

67 

65 

67 

69 

68 

69 

67 

67 

67 

68 

66 

66 

67 

62 

59 

58 

59 

67 

71 

72 

S7 

66 

.2 

OUI  TtiBN   2  NH 

MBX 

90 

89 

91 

91 

86 

89 

91 

90 

89 

91 

89 

88 

69 

90 

88 

87 

87 

87 

84 

86 

82 

84 

85 

66 

.0 

MIN 

72 

70 

73 

72 

69 

70 

71 

71 

70 

71 

68 

70 

72 

68 

70 

67 

68 

66 

66 

67 

68 

67 

67 

66 

65 

64 

62 

62 

61 

61 

67 

.9 

TIFTON  EXP  STBTION 

MBX 

91 

91 

91 

88 

84 

71 

73 

85 

87 

84 

89 

69 

69 

91 

92 

90 

87 

90 

88 

87 

88 

90 

67 

78 

71 

71 

71 

85 

89 

88 

85 

.2 

niN 

72 

69 

70 

64 

65 

66 

65 

66 

68 

68 

66 

66 

70 

7  1 

70 

68 

70 

66 

67 

69 

67 

69 

60 

59 

57 

56 

60 

68 

69 

52 

65 

.9 

VBLDOSTB  3  E 

MBX 

93 

92 

64 

86 

86 

73 

87 

88 

66 

87 

89 

88 

68 

93 

90 

89 

90 

69 

89 

89 

91 

90 

84 

76 

76 

81 

89 

88 

91 

84 

86 

.9 

MIN 

67 

69 

67 

67 

67 

68 

68 

69 

66 

68 

66 

65 

68 

69 

69 

66 

69 

67 

68 

67 

67 

67 

62 

66 

59 

58 

68 

69 

70 

56 

66 

.2 

50UTHEBST  09 

BLMB  FBfl  BP 

MBX 

93 

92 

90 

86 

79 

75 

89 

64 

85 

89 

91 

90 

92 

93 

88 

89 

87 

80 

87 

90 

91 

90 

78 

72 

72 

75 

63 

87 

89 

79 

85 

■  5 

MIN 

71 

70 

7j 

68 

70 

67 

69 

69 

71 

70 

66 

69 

72 

70 

70 

68 

72 

70 

69 

71 

69 

69 

62 

61 

58 

62 

69 

70 

74 

56 

68 

.2 

BLBCKBEBRD  ISLBNQ 

MBX 

86 

85 

69 

87 

89 

85 

87 

89 

91 

91 

64 

87 

80 

76 

70 

74 

76 

87 

90 

91 

MIN 

71 

73 

66 

73 

73 

72 

73 

71 

75 

73 

74 

71 

62 

66 

61 

59 

64 

72 

69 

61 

BRUNSH 1 CK 

MAX 

95 

93 

95 

94 

89 

84 

88 

69 

67 

87 

87 

84 

87 

93 

90 

90 

93 

85 

88 

90 

92 

79 

68 

92 

94 

93 

69 

.5 

MIN 

74 

73 

72 

70 

71 

69 

70 

74 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

70 

70 

72 

71 

70 

73 

61 

65 

59 

63 

72 

72 

72 

59 

69 

.7 

BRUNShICK  fbb  bp 

MAX 

90 

89 

89 

88 

77 

83 

85 

87 

63 

82 

87 

86 

86 

89 

67 

89 

90 

85 

84 

87 

88 

88 

74 

73 

72 

78 

86 

89 

92 

74 

84 

.6 

MIN 

74 

74 

74 

7  I 

72 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

74 

74 

74 

72 

72 

74 

75 

72 

72 

75 

63 

62 

67 

61 

65 

74 

74 

74 

60 

71 

.0 

F  LEM 1 NC 

MBX 

93 

91 

92 

88 

86 

80 

86 

86 

85 

63 

67 

87 

87 

92 

90 

91 

90 

82 

86 

88 

88 

90 

77 

73 

73 

76 

83 

87 

89 

86 

65 

.9 

MIN 

70 

67 

69 

68 

68 

67 

69 

71 

67 

69 

68 

70 

69 

68 

69 

69 

72 

69 

68 

70 

68 

68 

60 

58 

57 

62 

67 

71 

72 

58 

67 

.3 

FOLBSTON  9  SH 

MAX 

94 

94 

95 

91 

90 

91 

90 

90 

90 

93 

94 

92 

92 

95 

90 

86 

92 

69 

74 

90 

93 

93 

89 

90 

.0 

MIN 

70 

66 

70 

67 

67 

68 

68 

67 

69 

70 

69 

67 

67 

68 

69 

69 

66 

60 

59 

62 

70 

70 

69 

66 

.9 

FORT  STEMBRT 

MAX 

96 

92 

92 

63 

79 

80 

90 

84 

88 

90 

90 

83 

66 

92 

92 

87 

88 

86 

79 

89 

88 

87 

78 

77 

74 

69 

81 

88 

90 

82 

86 

.  3 

MIN 

70 

70 

7  1 

69 

63 

67 

69 

70 

67 

69 

6B 

72 

72 

70 

69 

69 

73 

68 

68 

70 

70 

69 

59 

58 

57 

65 

68 

71 

72 

58 

67 

.7 

CLENNVILLE 

MAX 

93 

91 

91 

87 

85 

85 

89 

62 

86 

67 

86 

91 

91 

92 

89 

90 

87 

79 

90 

89 

93 

63 

73 

71 

84 

89 

91 

92 

87 

.  1 

MIN 

7  ] 

7  1 

68 

68 

65 

70 

70 

73 

69 

68 

68 

66 

66 

70 

73 

70 

70 

68 

64 

70 

60 

59 

56 

60 

66 

72 

57 

67 

.3 

JESUP  8  S 

MAX 

94 

93 

93 

88 

87 

83 

89 

83 

82 

87 

89 

89 

87 

94 

90 

90 

90 

82 

87 

89 

89 

91 

77 

76 

73 

76 

88 

88 

90 

87 

86 

.7 

MIN 

70 

68 

69 

68 

68 

67 

69 

71 

67 

69 

68 

70 

71 

69 

68 

68 

72 

69 

68 

70 

69 

67 

62 

60 

57 

61 

67 

69 

72 

66 

67 

.3 

NBHUNTB 

MAX 

90 

92 

90 

86 

85 

84 

88 

87 

89 

85 

87 

87 

87 

89 

91 

87 

86 

83 

86 

88 

87 

90 

89 

79 

71 

77 

87 

89 

90 

90 

86 

.6 

MIN 

70 

70 

71 

68 

70 

68 

69 

68 

70 

70 

69 

71 

71 

70 

69 

68 

72 

72 

70 

71 

70 

69 

62 

62 

68 

63 

68 

72 

73 

68 

68 

.4 

SBPELO  ISLBNO 

MAX 

88 

87 

88 

64 

83 

82 

85 

67 

83 

83 

64 

86 

65 

87 

8B 

87 

69 

86 

as 

87 

86 

87 

80 

72 

75 

76 

88 

89 

91 

82 

84 

.7 

niN 

72 

71 

75 

69 

66 

68 

68 

73 

68 

70 

71 

72 

72 

70 

71 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

61 

63 

69 

60 

71 

71 

71 

60 

69 

.3 

SnvBNNnh  USDR  PL  ORON 

MAX 

91 

92 

90 

88 

88 

80 

86 

81 

67 

86 

68 

89 

90 

94 

92 

92 

90 

86 

89 

90 

90 

91 

61 

76 

72 

78 

83 

89 

91 

82 

86 

.7 

MIN 

70 

69 

70 

65 

67 

67 

69 

71 

68 

67 

67 

73 

72 

71 

72 

72 

70 

72 

69 

70 

71 

64 

64 

56 

69 

63 

66 

73 

73 

62 

66 

.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNO  STATION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


GEORCin 

SEPTEMBER  1974 


STATION 
snvnNNRH  uso  hp 

SnvflNNflH  BEflCH 
SURRENCr  2  HNH 
HBYCROSS  4  NE 


MIN 


MIN 


nqx 
niN 


MAX 
MIN 


DAY   OF  MONTH 


90  90  91 
72     72  72 


87  72  81 
69     68  68 


85  85 
64  66 


87     80  85 


10    11  12 


86  88  89 
69     68  70 


89  90  90 
66     65  67 


13    14  15 


89  91  91 
7]     71  70 


93  95 
69  69 


16    17  18 


89  89  81 
71     74  71 


87  87  88 
70     70  69 


88  78  73 
61     60  58 


69  75  82 
57     62  67 


75  84 
58  65 


28    29    30  31 


88     88  76 

72     70  57 


87  .9 
85. 9 


SEE  REfERENCE  NOTES 


fOLLOHING  STOT ION  INDEX 
10 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

SEPIEHBER  1974 


X 

DAT  OF  MONTH 

o 

STHI ION 

a. 
o 
(INI 

x: 

- 

1 

2 

3 

5 

e 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

IS 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

oe 

CALHOUN  EXP  STBIION 

A 

HAX 

niN 

60 
77 

BO 

77 

7B 
76 

76 
71 

72 
70 

70 
70 

71 
70 

72 
71 

75 
71 

76 
73 

78 
73 

79 
74 

78 
75 

77 
75 

75 
73 

76 
72 

76 
71 

79 
76 

76 

70 

77 
71 

74 

71 

76 

72 

74 

69 

74 

68 

69 
67 

67 
66 

7  1 
66 

68 
68 

73 
68 

73 
67 

74  .7 
71  .3 

EXPERlnENT 

2 

RAX 

n  1 N 

92 
78 

83 
75 

87 

75 

84 

71 

89 
70 

75 
68 

72 
69 

77 
70 

77 
73 

79 
71 

90 
71 

92 
73 

88 
74 

93 
76 

90 
73 

84 

72 

90 
72 

91 
72 

94 

72 

95 
77 

91 
84 

93 
74 

92 
67 

91 
67 

81 
67 

67 
67 

6S 
66 

74 

67 

88 
74 

86 
63 

85.1 
71  .6 

4 

MAX 
MIN 

88 

77 

82 
76 

84 

75 

81 

71 

86 

71 

74 

70 

72 
70 

75 
70 

76 
72 

78 

72 

86 

71 

8B 

73 

67 
74 

90 
75 

88 

76 

83 

76 

86 

71 

68 

73 

92 
73 

92 
73 

86 
74 

90 
74 

88 

69 

87 
GB 

78 
68 

68 

67 

67 
67 

73 
57 

84 

73 

84 

64 

82.8 

71  .7 

niN 

84 

78 

80 
78 

82 

77 

60 
75 

81 
74 

74 

72 

72 
72 

73 
72 

74 

72 

75 
73 

81 

73 

83 
75 

63 

76 

84 

77 

83 
76 

81 
76 

82 
74 

84 

75 

64 

75 

85 
72 

82 

75 

63 

75 

83 
73 

82 
72 

76 
72 

72 
71 

71 
70 

71 
68 

60 
71 

79 
69 

79  .5 
73.6 

HRHK I NSV 1 LLE 

4 

MAX 

niN 

SB 
81 

69 
81 

90 
81 

66 
80 

66 
80 

62 
74 

62 
74 

60 
74 

84 

75 

80 

75 

84 

75 

66 

76 

86 
76 

- 

- 

89 
79 

65 
79 

87 
79 

64 

78 

64 

76 

86 

79 

86 
79 

84 

75 

62 
75 

78 
72 

75 
71 

75 
72 

81 
76 

84 
74 

83.6 
76.6 

HOnERVILLE  3  HSH 

niN 

93 
80 

- 

93 
80 

90 
79 

88 

79 

79 
78 

81 

77 

67 

77 

BS 

77 

65 
76 

91 
77 

91 
78 

93 

79 

92 
80 

94 

80 

91 
79 

92 
78 

91 
79 

92 
79 

90 
79 

93 
80 

92 
60 

92 
77 

89 
74 

78 

72 

61 

71 

79 
72 

- 

88 
74 

92 
74 

86  6 
77.3 

nlOVILLE  EXP.  STATION 

n  IN 

86 
84 

97 

77 

90 
78 

90 
89 

90 
83 

89 
80 

87 
81 

90 
79 

91 
78 

60 

70 

84 

72 

77 
72 

73 
72 

76 
68 

_ 

83 
76 

PLAINS  SH  CA  EXP  STB 

4 

MAX 
MIN 

8S 
77 

89 

77 

91 

77 

84 

74 

85 
72 

74 

71 

71 
70 

77 
69 

77 
72 

79 
73 

87 
73 

86 

75 

go 

74 

93 
76 

93 
78 

95 
78 

91 
78 

93 
77 

94 

77 

93 
77 

92 
77 

95 
75 

84 

69 

77 
66 

70 
65 

69 
64 

57 
65 

75 
67 

8 1 
73 

6 1 
55 

84  .0 

72.7 

TIfTON  EXP  STATION 

2 

HAX 

niN 

99 
7B 

99 
60 

95 
76 

91 
76 

90 
75 

79 
73 

73 
73 

87 
73 

85 

7S 

87 

75 

90 
75 

90 
75 

92 
76 

92 
78 

92 
87 

93 
76 

86 
76 

91 
75 

94 

75 

94 

76 

96 
76 

96 
79 

97 
76 

95 
74 

82 

71 

63 
71 

75 
70 

82 
72 

86 
73 

66 
66 

89. 2 
75.2 

4 

MAX 

niN 

97 
82 

97 
83 

93 
82 

90 
80 

89 
80 

60 
75 

75 
75 

84 

75 

84 

77 

86 
78 

66 

77 

90 
60 

90 
81 

90 
81 

90 
80 

91 
80 

65 
79 

89 
60 

91 
80 

91 
80 

93 
80 

93 
81 

93 
60 

92 
78 

82 

76 

62 

75 

76 
74 

82 
76 

85 
76 

85 

73 

67.7 
78.5 

B 

MAX 

MIN 

93 
83 

94 

63 

91 
81 

18 
80 

87 
80 

80 

75 

76 
74 

81 
76 

61 
77 

62 
78 

85 
77 

86 
79 

87 
60 

86 
80 

67 
79 

86 
80 

83 

79 

67 
60 

88 
80 

86 
79 

90 
80 

89 
80 

89 
80 

69 
76 

81 
75 

60 
74 

76 
75 

80 
74 

61 
75 

82 
74 

85  2 
76  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


OEQRGIB 

SEPTEMBER  1974 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

S  K  ci 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     •  ■ 

NORTHHEST 

01 

BLLflTOONfl  OHM  2 

EVAP 
HIND 

.15 

.  1 1 

.13 

.09 

7 

.12 
21 

.11 

66 

.04 

12 

.17 
40 

.09 

39 

.00 
19 

.27 
4 

.17 
6 

.17 
3 

.13 
2 

.06 
3 

.10 
1 

.11 

2 

.10 

0 

.13 

0 

.14 

2 

.06 
4 

.08 

5 

.19 
4 

.14 

5 

.13 

50 

.00 
2 

.10 
20 

.03 

37 

.11 

4 

.24 

n 

3.49 
4418 

CBLHOUN  EXP  StntlON 

EVAP 
HINO 
MAX 

.17 
1  3 
90 
74 

.16 

31 
68 
71 

.09 
19 
86 
70 

.15 
47 

73 
60 

.13 
39 
74 
61 

.01 

39 
71 
63 

.08 
17 
77 
67 

.16 
34 

82 
66 

.12 
43 
82 
69 

.15 
19 
66 

70 

.15 
9 
86 
70 

.  1  7 
16 
90 
72 

.10 
1  1 
90 
71 

.15 
27 
91 
72 

.16 
30 
90 
65 

.17 
17 
82 
63 

.14 
1  1 

61 
69 

.16 
21 
60 
61 

.17 
17 
81 
63 

.  1  4 

15 
82 
65 

.21 
34 
84 

69 

.24 

69 
61 
60 

.12 
49 

76 
50 

.24 
34 

73 
55 

.09 
24 

67 
56 

.08 
13 
69 
58 

.05 
47 

71 
66 

.10 
31 
77 
67 

.19 
43 

78 
59 

.22 
48 
78 
53 

4  .29 
869 
80.7 
64.9 

NORTH  CENTRAL 

U  OF  BH  PLT  SCIENCE 

FM 

EVAP 
HINO 
MAX 

.29 

92 
73 

.14 

90 
7C 

.15 

88 
7C 

.17 

90 
5£ 

.18 

90 
62 

.03 
141 
74 

59 

.02 
92 
74 
C3 

.09 
87 
78 

63 

.15 
95 
83 
67 

.09 
23 
92 
66 

.20 
19 
97 
70 

.22 
22 
94 

70 

.16 

39 
95 
68 

.14 
24 

93 
7C 

.19 
49 

93 
65 

.21 
36 
86 
68 

.22 
34 

88 

70 

.18 

73 
86 
66 

.21 
51 
87 
62 

.21 

37 
88 
62 

.26 

37 
69 
69 

.21 
87 

79 
66 

.15 

72 
79 
5 1 

.24 

122 
79 
50 

.07 
69 
63 
50 

.04 

30 
70 
57 

.03 
61 
70 
6  3 

.13 
55 
88 
66 

.24 

84 

85 

7 1 

.20 
66 
79 
4C 

4  .62 
16056 
64.6 
63.8 

■      ■  • 

HEST  CENTRAL 

EXPERIMENT 

EVAP 

MAX 
MIN 

.28 

91 
70 

.08 

65 
68 

.19 

84 

68 

.17 
67 
62 
61 

.20 
5C 
88 
50 

.IC 
35 
75 
60 

.08 

64 

60 

.07 

72 
64 

.10 

74 

67 

.05 
30 
77 
67 

.17 

91 
68 

.22 
1 5 
94 

72 

.18 
25 
91 
71 

.19 

91 
71 

.  1  1 

87 
68 

.27 
25 
84 

65 

.15 

22 
86 
66 

.23 

88 
64 

.20 
27 
86 
64 

.23 

88 
64 

.27 

84 

66 

.23 
5C 
88 
65 

.24 

25 
83 
57 

.25 
35 
79 
55 

.21 

55 
7C 
53 

.06 
1  5 
61 

52 

3C 
61 
56 

4(; 
71 
61 

.26 
1  1 C 
89 
71 

.24 

2C 
85 
53 

5  .03 
1055 
81  .7 
63.6 

CENTRAL 

05 

HILET 

EVAP 

.17 

.19 
1 2 

.  IC 

.06 

1  Q 

.03 
7 

.08 

.08 
1 0 

.13 

Q 

.15 

.21 

.09 

.  1  1 

7 

.17 
7 

.15 

.08 

.29 

.15 

.22 
2 1 

7 

25 

.0; 

.07 
c 

.14 

25 

.28 
1  7 

3  .898 
284 

SOUTH  CENTRAL 

oe 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.22 

30 
99 
72 

.24 
24 

99 
72 

.17 
33 
97 
72 

.14 

35 
91 
68 

.14 

27 
92 
67 

.00 
82 
72 
66 

.00 
49 

71 
66 

.  1  1 
54 

90 
67 

.  1  3 

53 
89 
69 

.13 
29 
90 
69 

.16 

1  3 
95 
71 

.21 

25 
95 
71 

.20 
26 
96 
71 

.16 
14 
96 

73 

.22 
20 
99 

71 

.17 
23 
95 
70 

.07 
17 
87 
70 

.21 
29 
97 
68 

.20 
31 
95 
67 

.18 
32 
92 
69 

.18 
20 
93 
69 

.17 
1  3 
94 
70 

.25 
65 
92 
61 

.25 
68 
82 
57 

.  1  4 

62 
70 
56 

.  1  1 
45 

73 
56 

.04 

57 
71 
61 

.07 
35 
85 
67 

.14 

56 

.23 
66 
90 
56 

4  .64 
1  133 
89.3 
67.0 

SOUTHEAST 

09 

SAVANNAH  HSO  AP 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.26 
50 
93 

70 

.31 

SS 
93 
70 

.15 

62 
92 

71 

.2C 
47 
90 
68 

.  1  3 

99 
86 
66 

90 
77 
64 

.19 

56 
90 
70 

.14 

BE 
90 
69 

.15 

78 
86 
66 

.16 
39 
PR 
70 

.14 
44 

89 
69 

.25 
68 
89 
69 

.26 
61 
90 
69 

.10 
24 
85 

70 

.20 
40 
68 
69 

.21 
44 

92 

70 

.24 
48 

91 
71 

.06 
54 
62 
68 

.19 
74 
89 
65 

.17 

60 
69 
67 

.19 
46 
91 
58 

.  1  4 

50 
89 
67 

.27 
1  38 
78 
57 

.20 
144 

68 
53 

.16 

107 
69 
53 

.05 
54 

73 
58 

.03 
77 
80 
65 

.10 

65 
88 

70 

.19 
80 
89 
71 

.23 

79 
83 

57 

5.24B 

2029 
85.8 
66.3 
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STATION  INDEX 


GEORGIfi 

SEPTEMBER  1974 


STnilON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
(X 

z 

(Z 

o 

LfiTITUOE 

LONGITUDE 

ELFVfiTICN 

OBSERVHT ION 
TIME  fiND 
TRBLES 

OBSERVER 

TEHP- 

— 

UJ 

a. 

> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ABBE  V  I LLE 

00  1 0 

08 

1  1  I  1  r*  r>  V 

W 1 LLUX 

9 

32 

00 

83 

1 8 

240 

8R 

c 

MDC        MQDV     C        PQMDDITI  1 

nKb  .    nHKT   t-  LHnrDtLL 

RDfl I RSV  I  LLE 

004  1 

0  1 

BARTOW 

1  2 

34 

22 

84 

56 

7  1  0 

70 

c 

fiOEL  2  S 

D053 

08 

COOKE 

1  6 

3  1 

07 

83 

25 

240 

SP 

LUUni     LU-    rUKtblKT  UNll 

fllLEY 

0090 

05 

HUN  1 uUnh  K  Y 

1 0 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HHTWUUU   t.  dUYU 

RLflPflHR  EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

3 1 

2  1 

83 

1  3 

290 

5P 

SP 

H 

ROY  E  .  HOLLRND 

fiLBRNY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERTY 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7A 

7A 

H 

TOMMIE  BRANTLEY 

RLLRTOONfl  DRM  2 

0181 

01 

dHK I uW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

8A 

8A 

BR 

c 

H 

LUKrO    Ur  cNljlNtuKo 

RLMR  FAR  RP 

02  1  1 

09 

D  n  p  n  M 
dHL  UN 

1  3 

3 1 

32 

82 

3  1 

1  98 

7P 

7P 

H 

rtU-    HviHIlUiN  HULNLT 

RLPHRRETTR  5  SSW 

02 1  9 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

1 8 

1  040 

7A 

7A 

H 

bLUI  1    L.  LMHrlDLtt 

RLPHRRETTfl  2  NNW 

022  1 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

1 8 

1  1  0 

ItUUT    K.    HHLr\tKi  bK. 

RMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUM  1 1  K 

6 

32 

06 

84 

1  0 

476 

5P 

7A 

H 

DLHNLnt    b>  KnirJt, 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

C  1  1  M  T  C  D 

bun 1 t  R 

6 

32 

06 

84 

1  6 

450 

c 

II     nc     OQ     CVD     CTQ  MDCV 
U-Ur     uH.tXr.blH.  INKoi. 

RPPLING  1  NW 

0311 

06 

COLUMB I 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8A 

8R 

H 

KUY    U-  IHnJrxtKbLuT 

RSHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

1 6 

3 1 

43 

83 

37 

435 

8A 

8R 

H 

□ILLY    J.  WiLLiHnb 

RTHENS  WSO  RP 

0435 

02 

CLRRKE 

10 

33 

57 

83 

1  9 

802 

M  I  D 

M  1 0 

c 

HJ 

NflTL  WEATHER  SERVICE 

RTK INSON 

044  1 

09 

BRRNTLEY 

13 

31 

1  4 

81 

49 

70 

7A 

ARVIN  TANNER 

RTLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7A 

ruQOl    IC     U     UCCl  IMP 

RTLRNTR  WSO  RP 

R 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  D 

M  I  D 

; 

H  J 

MQTI       llCDTUCD     CCD  V/  IPC 

NHIL    WtHlntK  bcKVlLt 

RUGUSTR  WSO  RP 

R 

0495 

06 

K  1  L  HnUNU 

1  4 

33 

22 

8  1 

58 

1  48 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

MOTI      UCOTMCD     CCD  \/  IPC 

BR  I NBR I DGE 

0581 

07 

n  c    n  T  1 1 D 
Ut L  H 1  UK 

6 

30 

55 

84 

34 

1  20 

7P 

7A 

c 

H 

MDC        MODV     C         i-i  MIIIICM 

nno*    nHKT    t»    n.  nULLtiN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  1  00 

7A 

MDC         CCTCl 1    C  PDOPQW 

nKb*    tbItLLt  UKULiHN 

BERVERDRLE 

0746 

0  1 

WHITFIELD 

1  2 

34 

55 

84 

5  1 

724 

8R 

MDC         U        C  I.iODMQPL^ 

"Kb  •    n  .    t  •  WHKnHLrV 

BELLV I LLE 

0787 

09 

EVANS 

1  1 

32 

09 

8  1 

58 

185 

c 

MDC     PDQPC     C  UCODkl 

nKb    bKHL  t    r    ML  HKiNI 

BLACKBEARD  ISLAND 

0946 

09 

MC   I NTOSH 

2 

31 

29 

8  1 

1  3 

1  0 

7A 

7R 

H 

H     C        CTCU     *     IJiniC  Ci/P 

U*b-    rlbn    4    WLULr-  oVL- 

BLAIRSVILLE  EXP  STR 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

5  1 

83 

56 

1917 

8P 

8A 

H 

GEORGIA  liTN.   EXP.  STA. 

BLAKELY 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

7A 

7R 

H 

LOWREY  S.  STONE 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

84 

19 

1760 

7P 

7P 

H 

D        Q  PQODllTU 

r  .    B  •    LHKKU  t  n 

BOWMAN 

1  1  32 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

1  2 

83 

02 

785 

7  A 

uHKNti 1     n.  dHKIUN 

BROOKLET   1  W 

1  266 

C6 

BULLOCH 

1  1 

32 

23 

8 1 

4  1 

1 90 

6P 

6P 

H 

n        P         PDflMICV  ID 

«■    L  •    LKUnLtl  JK. 

BRUNSW  I  CK 

1  340 

09 

GL  YNN 

2 

3 1 

1  0 

8 1 

30 

1  3 

5P 

5P 

c 

H 

PTTY     nc  DDllKlCUlPk 
LI  1  T    Ur  oKUNoWlLiA 

BRUNSWICK  FRR  RP 

1  345 

09 

GL  YNN 

2 

3 1 

09 

8  1 

23 

20 

M  I  D 

MID 

H 

CCn       Q\/tQTfnM  qpcmpy 
rtU»     HViHflUtM  HUCNL' 

BUENR  VISTA 

I  372 

04 

MARION 

6 

32 

1  9 

84 

3 1 

660 

5P 

5P 

c 

H 

PITY   nc   qmcmq  wtctd 

LI  IT     Ur     DUtNH  ViolH 

BURTON  DAM 

14  13 

03 

RABUN 

1  4 

34 

47 

83 

33 

1  770 

c 

pcnopiQ  pnucD  pn 
UtUKLlH    "UWtK  LU- 

BUTLER 

1  425 

04 

T  H Y  L  OR 

6 

32 

33 

84 

1  4 

525 

7fi 

InUnHO    r  •  nHlrltWO 

CALHOUN  EXP  STRTION 

1  474 

0  1 

GORDON 

12 

34 

29 

84 

58 

655 

6P 

6P 

6P 

NW  GA.   EXP.  STRTION 

CRM  I  LLR 

1  500 

07 

MI TCHELL 

6 

31 

1  4 

84 

13 

175 

6P 

7R 

H 

CHARLES  L.  KELLY 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKtt 

5 

34 

14 

84 

3D 

870 

8R 

c 

JUniN     1  •  nULt3KUUr\ 

CRRNESVILLE   3  N 

1619 

03 

FRANKL  I  N 

1  4 

34 

26 

83 

1  4 

9 1 0 

7R 

c 

MDC      IQKI1PC     C  unYICC 
nKO    JHINILt    C-  VUTLtO 

CARROLLTON 

1640 

04 

CARROLL 

1  7 

33 

36 

85 

05 

985 

6P 

6P 

c 

H 

PITY   nc   pQDDni  1  Tnw 
LI  IT    Ur  LHKKULLIUN 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

36 

84 

42 

695 

8R 

Diiciic   D      nnMQi  ncnM 
KUr Uo    r.  UUNHLUOUN 

CARTERSVILLE 

1665 

01 

D      D  T      I  1 

BAR  T  GW 

1 2 

34 

1  0 

84 

48 

752 

SP 

SP 

H 

DoriTn  CTQTinw  ukdu 

KHUlU    OIHilUiN  nrvnrt 

CRRTERSVILLE  3  SW 

1670 

01 

BRRTOW 

5 

34 

09 

84 

51 

700 

7A 

PDQ  M\/Cl       P  TDTlIM 

UKHnlVtL    r  .     1  H  1  Un 

CflVE  SPGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

800 

c 

MDC         PDDnv  nCMPCCY 

nKO*    L;KHUi  UtnrotT 

CEDARTOWN 

1  732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

1  5 

785 

6P 

BR 

H 

DQl    D  U     LI  QYCDC 

KHLrM    n.  HTtKb 

CHATSWORTH 

1856 

01 

MURRRY 

12 

34 

46 

84 

47 

765 

7R 

c 

MRS.   LOIS  J.  COLE 

CHICKAMAUGA  PARK 

1 906 

01 

WALKER 

18 

34 

55 

85 

17 

760 

7R 

TVfl-566 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

1  2 

34 

58 

84 

39 

980 

c 

PUODI    IC     1          CM  V/CD 

LnHKLlt    L-  blLVtK 

CLAYTON   1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

1  4 

34 

52 

83 

24 

1  880 

5P 

5P 

H 

P  QD  D  n 1  1      1  c  c 
L  HKKUL  L    L  1 1 

CLERMONT   3  WSW 

1998 

02 

HALL 

3 

34 

27 

83 

49 

I  346 

c 

MDC        CQMMTC     M        n  I^CIiCY 

DKO'    rHNNlt    n.    U  ntLLtT 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

3 

34 

36 

83 

46 

1  570 

8R 

Mice     MQDV     I  nil  CllTTnM 
nioo    nHKT    LUU    oU 1  1  UN 

COLQUITT  2  E 

2153 

07 

M I LLER 

6 

31 

1  0 

84 

46 

1  53 

BR 

BR 

H 

PCnO^TD     CnDCCTDY  PnMM 

UtUKulH   rUKtblKT  LUnn 

COLUMBUS  WSO  RP 

R 

2166 

04 

MUSCOGEE 

3 

32 

31 

84 

56 

385 

M 1 0 

M  I  0 

c 

HJ 

MQTl       LICOTUCD     CCD  \/  IPC 
INH  1  L    WtHlntK  btKVlLt 

COMMERCE  4  NNW 

2180 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

1  5 

83 

29 

750 

7R 

7R 

H 

1  n  C     M  C  I  C  1  CD 
JUt  NtioLtK 

CONCORD 

2198 

04 

P  I  KE 

6 

33 

06 

84 

26 

830 

BR 

PCnDPC     n  LH-l!TtWP 

COOL IDGE 

2238 

07 

THOMAS 

8 

31 

01 

83 

52 

250 

c 

C.   H.   ELLINGTON.  JR. 

CORDELE 

2266 

08 

CRISP 

5 

32 

00 

83 

47 

308 

5P 

5P 

H 

CRISP  CO.   POWER  COMM. 

CORNEL Ifl 

2283 

03 

HRBERSHRM 

1  4 

34 

J  1 

0  J 

1  **  /  U 

Or 

7R 

mdc      pnoDTC    p  cncTco 
nKo.    DUDOlt    L.  rUoltK 

COV INGTON 

2318 

05 

NEWTON 

9 

33 

35 

83 

52 

770 

6P 

BR 

H 

CUMMING  2  NNE 

2408 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

08 

1300 

8A 

nlLc*?    n.  WULrt 

CURRYVILLE  2  W 

2429 

01 

FLOYD 

1  2 

34 

27 

85 

07 

650 

8R 

MDC        □7lCC     Q  nOV/IC 

PlKb  .    H£Ltt    O-  UHVlb 

CUTHBERT 

2450 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

84 

47 

461 

5P 

H 

PITY     nc  PllTunCDT 
L  I  1  1    Ur    L U  1  r1t3t K  1 

DRHLONECA 

2475 

02 

LUMPK I N 

3 

34 

32 

83 

59 

1430 

7A 

7A 

H 

MDC      mc   u  LinnnuQDn 
nnD.    JUu    W.  WUUUWHKU 

DRHLONEGR  3  NNW 

2479 

02 

LUMPK I N 

1  2 

34 

35 

84 

00 

1  390 

c 

jMnco   t.  runincn 

DflLLRS  7  NE 

2485 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1  100 

7R 

7A 

c 

H 

L  DOUGLfiS  GRIFFITH 

DRL  TON 

2493 

01 

WHI TEF lELD 

12 

34 

46 

84 

57 

720 

8fl 

8R 

H 

MRS  RNNR  G  ANDREWS 

DANVILLE 

2532 

05 

T  u  r  r.rm 

1  ri  I  kjKjO 

1  C 

32 

36 

83 

IS 

450 

SP 

ERRL   T.  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

DRWSONV ILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7fi 

c 

MRS  .    THELMR  F .  COX 

DOCTORTOWN   1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C  THOMPSON 

SEE  REFERENCE  NOTES  KOLLOMING  STRTION  INOEX 
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STATION  INDEX 


STflTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAT  ION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 

PRECIP. 

SPECIfiL 

ISEE  NOTES  1 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

3  1 

42 

83 

53 

256 

C 

MRS  .  SRRR  L  .  HILL 

DONRLSONV I LLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

5 

3  1 

0 1 

84 

53 

1  35 

8A 

ROBERT  P  .  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

1  3 

3  1 

30 

82 

49 

2 1  2 

7  A 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLflSV I LLE 

279  1 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONR  B.    1  HOMPSON 

DOVER 

2799 

05 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

8  1 

4  3 

1  03 

8A 

WRRREN  W.  WYRNT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8R 

8A 

H 

WILIFORD  P .  NRLLEY 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

82 

54 

190 

c 

LIIY   Ur  DUBLIN 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

1  2 

83 

1  2 

400 

8fl 

8A 

H 

OH.    FORlSiRY  comm. 

ED  I  SON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

3  1 

34 

84 

44 

305 

C 

JESSE  L  ■  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7  A 

A  .   D  .   MC  CL A  I N 

ELL IJAY 

3115 

02 

GI  LMER 

1  2 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7  A 

A L FORD   G.  UOVER 

EMBRY 

3147 

0  1 

PAULD I NG 

1  7 

33 

52 

84 

59 

1200 

8A 

MISS  JANET  ALLGOOD 

EXPERIMENT 

327  1 

04 

SPHLD I NG 

6 

33 

1  6 

84 

1  7 

925 

1  OR 

1  OA 

1  OR 

GH 

U.    Or    GH .    tXP.  bIHilUN 

FA  I  RMOUNT 

3295 

0  I 

o  r»  n     r»  Ik  1 

GORDON 

1  2 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS   ONEUH   r  .  VlNLtNi 

FARGO 

331  2 

08 

CL  INCH 

1  6 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

C 

ST  .  REGI S  PAPER  CO . 

F  I  TZGERRLD 

3386 

08 

BEN  HILL 

1  6 

31 

43 

83 

1  5 

37  1 

5P 

5P 

H 

CITY  FIRE  DEPT  . 

FLEMING 

3409 

09 

1    r  j~)  (~  o  T  ■w' 

LIBERTY 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

C  H 

MRS   MlLURtU   C  SELKINGER 

FOLKSTON  3  SW 

3450 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

C 

LOTT   W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSi  THIS 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

0  1 

83 

57 

650 

6P 

6P 

H 

LIIY    OF    r  OKbY I H 

FORT  GAINES 

35  1  6 

07 

CLAY 

3 

3  1 

36 

85 

03 

340 

6P 

6P 

H 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

L  I  BERTY 

1  1 

31 

52 

8  1 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT   VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

MRS  JEANER  M  DAVIS 

FRANKL  I  N  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

1  6 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

362  1 

02 

HALL 

3 

34 

I  8 

83 

5  1 

1  1  70 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS.   SUSAN  G.  BRADDY 

GLENNV 1 LLE 

3754 

09 

TATTNALL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  p.  COBB 

GODFREY  3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

1  0 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H  .  BROWN 

GREENV 1 LLE   2  NNW 

39  1  5 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAM  I  LTON  4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

C 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWE  T A 

5 

33 

1  4 

84 

34 

840 

C 

MRS  .   RUTH  T .  GABLE 

HARTWELL 

4  133 

03 

HART 

1  4 

34 

2  1 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D  .  SCOTT 

HAWK  I NSV  I  LLE 

4  1  70 

05 

PULRSK  I 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

8fl 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HRZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  OAV  I  S 

1 

3  1 

52 

82 

36 

250 

C 

K .   BYRON  SANDERS 

HELEN    1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L  .   VANDI VER 

HOMERVILLE   3  WSW 

4429 

08 

CL I NCH 

16 

31 

02 

82 

48 

1  87 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

I  RW  I  N  TON  4  WNW 

4594 

05 

W  1  LK  I  NSON 

10 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

5  1 

430 

C 

GR  .   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

P  I  CKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1  465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L  .   D  I  LBECK 

JASPER 

465  1 

02 

P  I  CKENS 

5 

34 

28 

84 

25 

1512 

C 

AMICALOLR  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

467  1 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

8  1 

53 

1  DO 

C 

C 11  ■  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

1 

3  1 

29 

8  1 

53 

1  DO 

5P 

5P 

H 

BRUNS  .   PUl  P  S  PRPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

I  5 

1310 

C 

MRS.  lRVERN  c.  KINCRID 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

3  I 

84 

2  1 

930 

8A 

CICERO  W .   SW I  NT 

JULIETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

0  I 

WALKER 

1  8 

34 

47 

85 

'c2 

850 

7A 

TVR-722 

K  I  NGSTON 

4854 

01 

BARTOW 

34 

I  4 

84 

56 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  0.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

0  1 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

8R 

8A 

C  H 

CHARLES  M  .  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

5P 

7A 

C  H 

RAY   J  .    REL  I  HAN 

LEXINGTON   1  NW 

5  1  65 

03 

OGLE  THORPE 

1  4 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

C 

JOSEPH  A.  CAREY 

L I NCOLNTDN 

5204 

03 

LINCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

510 

8A 

JAMES  C  .  BLRCKWELL 

LOU  I  SV  I  LLE   3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

C  H 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

4  1 

1  20 

7fl 

7A 

H 

MRS.   NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

6P 

C  H 

PERRY  T  .  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLVILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MAYSV  I  LLE 

5633 

02 

JACKSON 

1  0 

34 

1  5 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METTER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

180 

8R 

SPENCER  R.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GR .   BRRNCH  EXP.  STA. 

M  I  LLEDGEV I LLE 

5874 

05 

BRLDW I N 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7fi 

H 

MRS  WILLETTE  B  HQRNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK  I  NS 

1 1 

32 

52 

81 

58 

195 

5P 

6P 

H 

KERMIT   J.  CHANCE 

M  I LLHAVEN-WADE  2  SE 

5896 

06 

SCRE  VEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

BR 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WAL  TON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7R 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

1  7 

84 

01 

327 

8R 

GEORGE  FOWLER 

nUNI  ILtLLU 

5988 

05 

1  n  C  D  C  D 
J  H  or t  K 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7A 

7R 

H 

one  T  MMC  T  CTD 

rub  i  MHb  '  EK 

MORGAN    1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7R 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

6087 

08 

COLQUI  TT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

6P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
14 


STATION  INDEX 


GEORCin 

SEPTEMBER  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINRGE  t 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OeSERVflT ION 
TIME  RNO 
TfiBLcS 

OBSERVER 

5 

0. 

iu 

0. 

> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

6 1  26 

05 

UUC  C 1  CD 

1 0 

32 

1  2 

82 

38 

1 55 

7R 

L/HKLHNU    L.  UlLLlb 

KfQ  HI  IN  T  Q 
IN  n  n  u  IN  1  n 

62 1  9 

09 

R  PQ W  T 1  FY 
□  r\  n  IN  1  L  C  ' 

1  3 

3  1 

1  1 

8  I 

56 

7  1 

5P 

5P 

H 

rrnopTQ   poppctpv  pqmm 

KiQCHUll  1  F  S9F 
l"*nOnviLLL.     O  OOL. 

6237 

08 

P  F  RP  I  F  M 

1 6 

3  1 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

PQ        CnPPCTDY  PQMM 

L/H.    rUKtolKT  LUnn. 

WFU'WnTnM    9  WF 
IN  L  H  i  IN  l_J  1  U  IN     ^     IN  L 

6323 

06 

Q  r  R  F  U  F  W 
O  L  K  t  V  C.  N 

1  4 

32 

37 

8 1 

28 

1  45 

6P 

6P 

H 

mdc    mqpv    q      pni  w 

NEWNflN 

6335 

04 

COWETfi 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7R 

H 

JAMES  0.   HRRDIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

940 

7fl 

MRS  MILDRED  H  OEMPSEY 

PQ  T  T  FR^nW 
r  n  1  1  L  r\  o  U  IN 

6838 

09 

p  r  F  R  r  F 
r  1  L  r\  L  c 

13 

31 

23 

82 

08 

105 

8R 

PQ       FnPFQTRY  POMM 

PF  Q  D  c nM 
r  c  n  n  o  u  IN 

6879 

08 

n  1  n  1  (N  O  U  IN 

1  3 

3 1 

1 8 

82 

5 1 

205 

C 

L  UUN  1  T    Hut  In  1 

7087 

07 

c  1  IM  T  F  R 

0  U  1  1  1  L.f\ 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8fl 

Bfi 

GH 

CU     PQ     RPQMPl-J     FVP  QTQ 

PRF  c:  Tnw 
r  r\  L.  O  '  u  IN 

720  1 

07 

UF  R    T  F  P 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7H 

MPC     F(  PPFUPF     P  PllPUl 

ni  1  r  TMQN    9  MU 
U  U  1  1  1  1 M  IN     ^     IN  n 

7276 

08 

u  fMJ  Ur\  o 

1  6 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8R 

8fl 

H 

U  T 1  1   1  QM    n    1  F  Y 

r\  c  o  M  i_ " 

74  30 

0  1 

LjU "  U U IN 

1  2 

34 

34 

84 

57 

650 

8R 

inQFPw  ij     1-1  m  1  Qun 

7489 

0 1 

r  Q  T  no  c n 
L  H 1  UU  on 

I  8 

34 

55 

85 

07 

820 

8R 

T  w  Q    "79  1 
1  V  H  -  1  c  I 

pn  MF 

r\  U  1  1 C 

7600 

0 1 

F  1  n  Y  n 
r  L  U  1  U 

4 

34 

1  5 

85 

09 

620 

6P 

8R 

H 

iriMU  u  Monnnv  ip 
juniN   w   riHuuuA  jr\ 

ROME  8  SW 

7605 

0  1 

FLOYD 

4 

34 

1 0 

85 

1  6 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  flP  R 

7610 

01 

FLOYD 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

M  I  0 

M  I  D 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

OnlNULnoV  ILLC 

7777 

05 

rlHOn  1  INu  1  UIN 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RQn  I  n    QTQTinw  ij<^wt 
f^MUlU    OinllUIN  HolNl 

c^QpFi  n  ic;i  Qwn 

7808 

09 

MF  TMTnQW 

ri  L    1  pj  1  u  o  n 

2 

3 1 

24 

8 1 

1  7 

1  0 

5P 

5P 

H 

II       PQ       MQR  T  MF    Rlfl       1  QR 
U*     L;H.     IIMIaIINC    0  I  \J  •  LHD* 

OnVMlNlNnn    UOUM    rL  ljr\UIN 

7842 

09 

r  W  Q  T  1-1 Q  M 

L  n  n  1  n  n  n 

2 

32 

00 

8 1 

1  6 

22 

4P 

4P 

H 

IIQnQ    PI  QKIT  IWTPnnilPT 

OHVrllNlNnn    MOU    Mr  n 

7847 

09 

F  M  Q  T  W  Q  M 

L  n  H  1  n  H 11 

2 

32 

08 

8 1 

1  2 

46 

M  I  D 

M  I  0 

6P 

c 

H  J 

WQTl      UFQTMFP  t^FPV/IPF 
iNnIL     WL.riinL.r\  OLfxVlLc. 

OnVnlNlNrin  uCnLn 

7860 

09 

F  W  Q  T  W  Q  M 

L  n  n  1  n  M  n 

2 

32 

00 

80 

5 1 

1  0 

5P 

5P 

H 

PITY     PF     QQUQKIKIQI-I  RFQPt-l 
LI  IT     Ur     onVnfNrNrin  DCHLn 

c  t 1  nQM 
O 1 L  UHn 

8064 

05 

P  R  F  F  MF 
UK  C  L  N t 

1  0 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7R 

H 

MPQ        MQRFI      P  PRllMPTHKI 

nno*   nnouL   L-  ununriuiN 

Ornr\ln    j  INW 

8223 

05 

i-i  Q  M  F  n  r  w 

n  H  IN  U  U  L  n 

I  1 

33 

I  9 

83 

0 1 

530 

8R 

c 

MR       HPLlQRn    P  PQRPFTT 

C  T  T  1   1   M  nPF 

835  1 

06 

P  M  O  M 1  i  F  1 
t  n  H  inUl  L 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7R 

IFQQF    U  PQllTPKI 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

0 1 

CHPTTOOOR 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

EVRN  D.  BOWMRN 

SUNNrSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

17 

930 

6P 

8R 

H 

HORRCE  0.  WESTBROOKS 

CiIODCKIPV     O  IIMII 

DUKKtNLT  WNW 

8476 

09 

□  P  D  1    T  M  r* 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

IIMTHM     RQP     POMP  PQPPP 

UNIUN    DHL;    Lnnr  rHrtK 

oWH  1  inodUKU 

8496 

06 

P  M  □  Ml  1  C  1 

t  nHNUt  L 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

PQniQ     QTQTIQM     U  IQT 
KHUlU    olHllUN  WJHI 

C  1  1  C  C  T     f  11  M 

8504 

32 

(T  ri  M  M  I  M 

r  HN N 1 N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1800 

c 

T  U  Q     1  9  Q 

1  V  H  -  1  ^:  y 

oTLVHinIH 

85  1  7 

06 

Q  r  p  r  \/  r  M 
oL  KL  V  t  In 

1  4 

32 

45 

8  1 

39 

254 

c 

liriYn     M  RQ7FMPPF 
LLU'U    n.  tjHttnUitL 

1  HLDU  I    i  UN      1  INt 

8535 

04 

TQl   R  n  T 
1  HL  Ij U  1 

6 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

6P 

8R 

H 

1  QUPFMPF     P  MIMPP 
LHrirTLINLL    n  nllNU" 

TQl 1  QDnncQ    O  M 
IHLLHrUUoH    d  N 

8547 

04 

U  Q  P  Q  1   c  n  M 

nHKHLoUlN 

1  7 

33 

46 

85 

1  8 

980 

6P 

6P 

H 

IQPk  PPPPKFP 

1 HiLUKoV 1 LLt 

8600 

0  1 

R  Q  P  T  n  LI 
□HK 1 UW 

5 

34 

05 

84 

59 

7  1  0 

7R 

THPMQP    F  Pnil^^TlsjC; 
inuilno    r  •  LUUolINo 

1  n  t    K  UL  Ia 

8657 

02 

1 1  p  c  n  M 
Ur  o  U  IN 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

PFPTl  HQRRIQ 

THOMflSTON  2  S 

866 1 

04 

UPSON 

6 

32 

52 

84 

1  9 

665 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMflSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

210 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TICTflKI     CVD  CTQTinM 

llrtUN    tXr  oIHIIUIn 

8703 

06 

TIFT 
1  1  r  1 

16 

31 

29 

83 

32 

371 

8R 

8R 

8R 

GH 

PQ    pt^Tl      PI  QIW    FYP  QTQ 
un»LOIL»rLHliN    CAPt  OIn. 

1  UL  L  UH 

8740 

03 

QTCPUrMQ 
O  1  t  r  ML  IN  O 

1  4 

34 

35 

83 

1  9 

1019 

6P 

7R 

H 

mfwpy  n     MpnnwQi  n 

mlInTaI     U»  liLUUlNMLU 

IKHT  nUUNIHlN 

8806 

03 

T  n  U  M  Q 
1  U  WIN  O 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

c 

T  w  Q  _  1  CA 

II    nc            Di  T    cptcmpc  cm 
U   Ur    IjH   rLI    oLltNLt  rM 

8950 

02 

n  r  n  M  P  c" 
ULUNt  L 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

IIWIU    riF    PQ    PPl      PF    QPO  I 
UNiV    Ur     OH    LUL    Ur  HUnl 

vHLUUb 1 H    J  t 

8972 

08 

1  n  u  M  n  F  c: 
L U WNU L  O 

16 

30 

51 

83 

14 

250 

5P 

5P 

RDflin    QTQTinw    LI  IFM 
nnUlU    oInllUiN  n<jL.II 

r"!  f\  c  T  ci     A  hill 

VRLUUb 1 H   4  NW 

8974 

08 

1  n  1 1 M  n  p  c 
L  UWNU c  o 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

c 

PQnTfl    ^^TQTinw  UPQF 
"HUIU    OinllUIN  HUnr 

WflL  E  SKR 

9077 

02 

LnLKUntc 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7R 

nPYIF    R  QMTTM 
UU  T  LC.    u  •     on  I  1  n 

WHKK t  N ' UN 

9141 

06 

1  1  Q  P  P  P  M 

WH  KK  t  In 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7R 

7R 

H 

MFMPY     P        UMFFl  FP  iP 

PiL-iNiAi    L»   wnLLLCrA*  jrr. 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

S30 

7R 

7R 

H 

WILLIRM  T.  THORNTON 

WflTKlNSVlLLE  flRS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

c 

RGR .  RESERRCH  SVC . 

WHTLKUbb   4  Nt 

9186 

09 

r 1 L  KL  t 

1  3 

31 

15 

82 

19 

145 

7R 

7R 

H 

FRMF<^T    1  <^UFQT 
CrlNLOl     L'  oMLMI 

WflYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

1  4 

33 

07 

81 

59 

270 

6fl 

6R 

H 

MISS  DORIS  E  LEWIS 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32 

52 

85 

1  1 

575 

8fl 

8fl 

H 

CRM  B.  LRNIER.  JR. 

WINDER   I  SSE 

9466 

02 

BORROW 

10 

33 

59 

83 

43 

960 

5P 

7R 

c 

H 

CECIL  H.  ORIDER 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32 

59 

84 

35 

800 

8R 

ALLEN  C  LONGINO 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

07 

84 

31 

1055 

8R 

WILLIRM  G  BOOTH 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table     "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

ttATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 ■   feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,   cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tha-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,   4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Fi'iez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  XO  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data,) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE;      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3 -CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17- TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^  

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NCAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

director,  Nat lonal  f limatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHKVILLE,   N.C. 11/05/74-950 
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Effective  January  1,  1975  there  will  be  a  price  increase  for 
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0 

0 

8 

0 

1  .46 

-   3. IS 

1  .23 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

CORNEL lA 

72.9 

39.4 

56 

2 

-  3.5 

81 

7 

24 

22 

270 

0 

0 

7 

0 

1  .37 

-  2.01 

1  .35 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

EL8ERT0N  2  N 

76.2 

38.0 

57 

1 

83 

15. 

21 

23 

249 

0 

0 

9 

0 

.38 

.20 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

HRRTHELL 

75.9 

47.9 

61 

9 

-  I  .5 

84 

27. 

32 

23 

I  37 

0 

0 

1 

0 

.  70 

-   2  .08 

.70 

1 6 

.  0 

0 

I 

1 

TOCCOA 

76  .5 

44.9 

60 

7 

-  I  .6 

85 

26 

29 

23 

154 

0 

0 

4 

0 

I  .18 

-  2  .29 

1  .  IS 

16 

.0 

0 

1 

I 

1 

HRSHINGTON 

■'5.2 

42  .  I 

SB 

7 

-4.1 

83 

27. 

27 

23. 

202 

0 

0 

4 

0 

.37 

■  2.44 

.35 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

58 

3 

-  2.9 

.91 

-  2  .42 

.0 

... 

WEST  CENTRAL 

04 

BUENA  VISTA 

CRRROLLTON 

77. 6M 

43. 2M 

60 

4M 

-1.1 

31 

5 

154 

0 

0 

1 

0 

1  .35 

-1.19 

1  .30 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

COLUMBUS  HSO  AP 

R 

77  .0 

48.2 

62 

6 

-  2.6 

84 

IS. 

37 

24 

1  1  3 

0 

0 

0 

0 

.55 

-  1.42 

.  48 

I  6 

.  D 

0 

EXPERIMENT 

75  .  1 

46.6 

60 

9 

-  2.4 

83 

8 

34 

24. 

158 

0 

0 

0 

0 

.85 

-   1  .68 

.83 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

GREENVILLE  2  NNH 

76  .9 

4  1.0 

69 

0 

83 

16 

30 

4 

191 

0 

0 

6 

0 

.61 

.81 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

LA  GRANGE 

77.3 

40  .2 

58 

8 

-  4.4 

66 

1  2 

30 

22. 

1  97 

0 

0 

6 

0 

1  . 20 

-  1.33 

1  .20 

1  6 

.  0 

0 

I 

1 

1 

MARSHALLVILLE 

78.6 

45.7 

62 

2 

85 

15 

35 

22. 

1  17 

0 

0 

0 

0 

.75 

.75 

16 

.0 

0 

I 

1 

0 

NEHNAN 

76.3 

44  .5 

60 

4 

-  3.1 

84 

15 

33 

23. 

162 

0 

0 

0 

0 

1  .17 

-    1  .54 

1 .  n 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

SUNNYSlOE 

76.9 

46.0 

61 

5 

85 

7 

34 

23. 

137 

0 

0 

0 

0 

.89 

.89 

16 

.0 

0 

1 

1 

D 

TALBOTTON   1  NE 

76.9 

41  .9 

59 

4 

-5.3 

85 

15 

30 

24. 

176 

0 

0 

6 

0 

.75 

-   1  .61 

.75 

16 

.0 

0 

1 

I 

0 

TfiLLRPOOSA  2  N 

THOMASTON  2  S 

61.1 

45.8 

63 

5 

88 

7 

33 

24. 

83 

0 

0 

0 

0 

.58 

.58 

16 

.0 

0 

1 

I 

0 

HEST  POINT 

76  .2 

42.2 

59 

2 

-  4.5 

83 

1  3 

34 

25. 

183 

0 

0 

0 

0 

1  .20 

-  I  .27 

1  .20 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

DIVISION 

60 

7 

3  .2 

.92 

-   I  .49 

.0 

. 

CENTRAL 

OS 

RILEY 

79. BM 

48. 6M 

64 

2M 

86 

15 

83 

0 

0 

0 

24 

.24 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

CDV INGTON 

76.2 

46.0 

61 

1 

-   1  .8 

85 

IS 

32 

23 

150 

0 

0 

1 

0 

.70 

-  2.16 

.70 

16 

.0 

0 

1 

0 

DUBLIN  3  S 

79  .9 

43.2 

61 

6 

-  4.1 

90 

16 

32 

24 

1  36 

I 

0 

1 

0 

.  34 

-  2.17 

.34 

1  7 

.  0 

0 

1 

0 

0 

EASTMAN   1  U 

78  .7 

46.2 

62 

.5 

-  4.3 

86 

16 

35 

20. 

113 

0 

0 

0 

0 

.30 

-   1  .99 

.24 

17 

.0 

0 

0 

0 

FORSYTH  1  S 

77.4 

45.6 

61 

.5 

83 

27. 

31 

22 

125 

0 

0 

1 

0 

.63 

.63 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

HRHKINSVILLE 

80. 2M 

43. 8M 

62 

.DM 

-   4  .6 

88 

16 

32 

25. 

128 

0 

0 

2 

G 

.55 

-  1  .53 

.55 

17 

.0 

0 

] 

1 

0 

IRHINTON  4  NNH 

76. IM 

43. 9M 

60 

.OM 

83 

30. 

31 

23. 

149 

0 

0 

2 

0 

.47 

.47 

16 

.0 

0 

0 

0 

MACON  HSO  AP 

R 

79.  1 

47.4 

63 

.3 

-  2.4 

86 

15 

35 

24 

95 

0 

0 

0 

0 

.43 

-   1  .88 

.43 

16 

.0 

0 

[ 

0 

0 

niLLEDCEVILLE 

76.3 

42.7 

59 

.5 

-  4.1 

85 

16 

28 

23. 

17S 

0 

0 

4 

0 

.49 

-    1  .77 

.48 

17 

.0 

0 

0 

0 

nONTICELLO 

SANDERSVILLE 

76  .3 

46.0 

61 

.2 

84 

IS 

29 

22 

139 

0 

0 

2 

0 

.20 

.20 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SILDAM 

76.3 

46.7 

61 

.5 

-  2.8 

85 

IS 

29 

22 

142 

0 

0 

1 

0 

.57 

-  2.21 

.45 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

61 

.7 

-  3.3 

.45 

-   1  .96 

.0 

... 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  I  NH 

76.9 

41  .6 

59 

.3 

85 

16 

26 

22 

189 

0 

0 

6 

D 

.17 

.16 

17 

0 

0 

I 

0 

0 

AUGUSTA  USD  AP 

R 

77.8 

43.2 

60 

.5 

-  3.6 

87 

15 

27 

22 

152 

0 

0 

.09 

-  2.08 

■  08 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKLET   1  H 

76.8 

47.5 

62 

.2 

-  4  .9 

85 

15 

33 

24 

119 

0 

0 

0 

0 

.18 

-  2.22 

.13 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOIES  fOLLONlHO  SIBIION  INDEX 
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MONTHLY   SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  «orci« 

OCTOBER  1974 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO 

OF 

onrs 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

onrs 

STBTION 

a 

'C 

MAX  . 

MIN. 

a 

o 

° 

g 

%  1 

= 

%  1 

0.  z 

o  o 

o 

o 

S 

i 

g 

i  ' 

IC 

f! 

*  s 

'i 

S  I 

a 

p 

g 

o 

o 

u  ° 

s 

a 

o 

S  I 

a 

° 

° 

° 

a 

5 

LOUISVILLE  3  S 

78 

.8 

48 

.2 

62 

5 

-3.1 

86 

15 

29 

22 

1  16 

0 

0 

3 

0 

.26 

-  2.40 

.26 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

HETTER 

MIDVILLE  EXP  STfl 

M 

n 

M 

86 

1  6» 

28 

22 

0 

0 

3 

0 

.04 

.04 

1  4 

.0 

0 

0 

0 

0 

niLLEN  4  N 

79 

.5 

42 

•  IM 

60 

8M 

-  5.4 

87 

15 

25 

23 

165 

0 

0 

6 

0 

.07 

-  2.67 

.07 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEUINCTON  2  NE 

77 

.5 

50 

.2 

63 

9 

65 

27. 

34 

24. 

1  1  1 

0 

0 

0 

0 

.20 

.20 

16 

.0 

0 

I 

0 

0 

SUniNSBORO 

78 

.9 

45 

.4M 

62 

2M 

89 

10 

121 

0 

0 

2 

0 

26 

.26 

16 

■  0 

0 

1 

0 

0 

HRRRENTON 

75 

.2M 

43 

.7 

59 

5M 

-  4.7 

87 

1 

31 

22 

182 

0 

0 

1 

0 

.22 

-  2  .67 

.22 

1  7 

.0 

0 

1 

0 

0 

HRYNESBORO  2  NE 

77 

.5 

43 

.4 

60 

5 

66 

28» 

32 

26. 

1  59 

0 

0 

6 

0 

.91 

.70 

1  5 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

61 

3 

-4.3 

.24 

-  2.36 

.0 

SOUTHWEST  07 

HLBflNT  3  SE 

78 

.5 

47 

.3 

62 

9 

-5.1 

86 

1 

38 

26. 

lOS 

0 

0 

0 

0 

.76 

-    1  .45 

.45 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

finERICUS  4  ENE 

BRINBRIDGE 

80 

.5 

48 

.5 

64 

S 

-  4  .2 

66 

1  5« 

36 

24. 

74 

0 

0 

0 

0 

1  .02 

-    1  .46 

1  .02 

1  6 

.0 

0 

1 

1 

1 

SLfiKELY 

7S 

.7M 

48 

.6M 

63 

8M 

-  3.9 

86 

IS* 

4  1 

2  1  . 

82 

0 

0 

0 

0 

.67 

-    1  .  45 

.59 

1  6 

.0 

0 

1 

1 

0 

CBMILLfl 

77 

.3 

48 

.7 

63 

0 

-  6.1 

85 

15 

37 

20 

1  03 

0 

0 

0 

0 

.49 

-   1  .50 

.33 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLQUITT  2  E 

77 

.9 

46 

.2 

63 

1 

87 

16 

37 

24 

102 

0 

0 

0 

0 

1  .37 

1  .37 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

CUTHBERT 

79 

.  1 

46 

.  IM 

63 

6M 

89 

31 

38 

4 

89 

0 

0 

0 

0 

.61 

.61 

1  6 

.0 

0 

1 

1 

0 

FORT  GfllNES 

76 

.3 

49 

•  8 

63 

I 

-4.1 

84 

15 

39 

3 

97 

0 

0 

0 

0 

1.16 

-  .95 

1.16 

16 

.0 

0 

1 

1 

1 

LUMPKIN  2  SE 

78 

.5 

43 

•  5 

61 

0 

66 

15 

37 

4 

1  34 

0 

0 

0 

0 

.60 

.60 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

nORGRN   1  U 

77 

.8M 

49 

.6 

63 

7M 

84 

15 

37 

24 

I  10 

0 

0 

0 

0 

.50 

.50 

1  6 

.0 

0 

1 

1 

0 

PLAINS  SW  Cfl  EXP  STfl 

76 

.2 

47 

.  1 

61 

7 

84 

16 

37 

24 

I  26 

0 

0 

0 

0 

.62 

.62 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

THOMflSVIl  LE  4  SE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63 

0 

-  4  .9 

.76 

-   1  .40 

.0 

SOUTH  CENTRAL  08 

flLflPflHfl  EXP  STATION 

79 

.0 

49 

•  5 

64 

3 

-  2.7 

88 

1  5 

38 

25. 

94 

0 

0 

0 

0 

1  ■  36 

■  99 

1.13 

1  0 

.0 

0 

2 

1 

1 

flSHBURN  3  ENE 

76 

.3M 

49 

.4M 

62 

9M 

83 

16. 

38 

4 

100 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORDELE 

80 

•  2M 

47 

.2M 

63 

7M 

-  3.2 

88 

15 

35 

4 

82 

0 

0 

0 

0 

.48 

-    1  .76 

.48 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOUOLflS  2  ESE 

78 

.5 

45 

•  6 

62 

1 

-  4.9 

88 

1  6. 

35 

26. 

1  18 

Q 

0 

0 

Q 

.  24 

-  2  .26 

.24 

1  7 

■  0 

0 

1 

0 

0 

F 1 TZGERALO 

78 

.8 

SI 

•  1 

65 

0 

-  2.9 

86 

15. 

39 

4 

74 

0 

0 

0 

0 

.52 

-   1  .62 

.62 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

HOHERVILLE  3  WSW 

78 

.9 

SO 

.5 

64 

7 

87 

IS 

38 

24 

69 

0 

0 

0 

0 

1  .09 

1  .04 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

LUMBER  CITT 

MOULTRIE  2  ESE 

79 

.5 

50 

•  0 

64 

8 

-   3  .6 

86 

28* 

38 

4 

68 

Q 

0 

0 

Q 

.67 

-    1  .70 

.62 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

NASHVILLE  S  SSE 

79 

.3 

46 

.4 

63 

9 

88 

IS 

37 

24 

85 

Q 

Q 

0 

0 

.  19 

.  1  3 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

QUITMAN  2  NM 

77 

.2 

48 

.8 

63 

0 

-  5.7 

86 

30 

40 

4 

75 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIFTON  EXP  STATION 

77 

.6 

46 

•  5 

63 

2 

-  4.3 

86 

16. 

37 

2  1 

1  00 

0 

0 

0 

0 

■  64 

-  1.44 

.52 

I  7 

.  0 

0 

2 

1 

0 

VALOOSTA  3  E 

79 

.6 

51 

■  8 

65 

7 

87 

IS 

4  1 

2  1  . 

59 

Q 

Q 

0 

0 

.04 

.04 

1  6 

■  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63 

9 

-  3.6 

.46 

-   1  .86 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 

77 

•  8 

50 

.  9 

64 

4 

-  2.7 

86 

1  5 

38 

24 

77 

0 

Q 

Q 

Q 

.  1  3 

-  2  . 37 

■  1  3 

1  6 

.  0 

0 

I 

0 

0 

BLACKBEARO  ISLAND 

77 

.5M 

55 

.OM 

66 

3M 

83 

28. 

43 

24 

49 

0 

Q 

Q 

.21 

.21 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRUNSWICK 

79 

.  3M 

54 

.5 

65 

9M 

-  3.9 

85 

27. 

40 

22 

43 

0 

Q 

0 

.00 

-  4.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRUNSWICK  FAA  AP 

75 

.5 

57 

.6 

66 

6 

as 

1  6 

46 

24 

45 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

16. 

.0 

Q 

0 

0 

0 

FLEMING 

78 

.  1 

49 

.  1 

63 

6 

85 

1  5 

35 

24 

89 

0 

0 

0 

0 

.  1  3 

.  1  3 

1  6 

.  0 

Q 

1 

0 

0 

FOLKSTON  9  SH 

80 

.6 

52 

.4 

66 

5 

89 

16. 

42 

22 

46 

0 

0 

0 

0 

.33 

■  33 

I  7 

.  0 

0 

I 

0 

0 

FORT  STEWART 

78 

.5 

51 

•  5 

65 

0 

-  2.9 

85 

16 

38 

24 

68 

0 

0 

0 

0 

.42 

-2.19 

.42 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNV I LLE 

79 

.5 

50 

.6 

65 

1 

-  2.7 

86 

IS 

38 

24 

63 

0 

0 

0 

0 

.00 

-   2  .79 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESUP  8  S 

79 

.  1 

49 

•  6 

64 

4 

86 

16. 

36 

22 

74 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

NHHUNTfl 

78 

.S 

52 

.3 

65 

4 

65 

IS 

40 

24 

54 

0 

0 

0 

0 

.06 

.06 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

SAPELO  ISLAND 

75 

.7 

55 

•  9 

65 

8 

83 

17 

43 

23 

51 

0 

0 

0 

0 

.62 

.46 

1  7 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAVANNAH  USDS  PL  GRON 

78 

.7 

50 

.7 

64 

7 

-  1.4 

85 

14. 

34 

24 

71 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  2.54 

.24 

29 

■  0 

0 

2 

0 

0 

SAVANNAH  WSO  AP  R 

77 

.9 

51 

.3 

64 

6 

-  2  .5 

85 

15. 

37 

4 

79 

0 

0 

0 

0 

.10 

-2.71 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAVANNAH  BEACH 

75 

.8M 

57 

.4M 

66 

6M 

62 

1  3. 

43 

20 

40 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  2.63 

.20 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

SURRENCr  2  WNH 

79 

.6 

46 

.  1 

62 

9 

87 

16 

32 

24 

101 

n 

0 

1 

0 

.03 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

WAYCROSS  4  NE 

80 

.3 

46 

•  3 

64 

3 

-  3.9 

90 

16 

37 

26. 

66 

1 

0 

0 

0 

.  1 1 

-  2.80 

.08 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

65 

2 

-3.1 

.20 

-  3.00 

.0 

SEE   REFEReilCE   NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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PniLY  PRECIPTTflTinM 


STflT  ION 


AOfllRSVILLE 

BEAVEfiOALt 
CftLMOUN  EXP  STflTIOh 
CftRTEBS 

CAOTERsviLLC 
CflRTCRSVILLE  3  SM 

CHICiCAmuOA 

CUBdrviLLC  J  u 
OAILAS  7  MC 
DAL  TON 

FAXfirOUHT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  rAYtTTC 
RES AC A 
RINGGOLD 

ROrC  WSO  AP 
SUf»CRvILLE   1  ssu 
TAYLORSVILLE 


N0R1 

ALPMAHETTft  5 
ATHENS  USO  AP 
ATLANTA  60L TON 
ATLANTA  uSO  AP 
BALL  QROUNO 

bLAIHSviLLC  EXP  ! 
SLUE  RIOOE 
CANTON 
CLEVCLANO 
COr»«RCE 


CU^niHG  i 
D AN L ONEGA 
OAWSONWtLI 
ELLIJAY 
GAINESVILI 


HELEN 

JASPER    1  NNU 
MAYSVlLLE 
rONROE 

NORCROSS  3  NU 


U  or  GA  PL 
UALESKA 
WINDER  1 
bDODSTOCi 


NORTHEAST 

eet«WN 

CAHNESvitLE  3 

ClATTON    I  ' 
CORNEL lA 
EL6ERT0N  2 

HARTKLL 
LEXINGTON 
L INCOLNTON 
TOCCOA 
uasnington 


1*5  T  CENTRAL 

euCNA  VISTA 
eUTLCR 
CARROLL  TON 
COL  ur«us  WSO  AP 
CONCORD 

OOOGLASviLLE 
EXPERIfCNT 

FRANKL  IN  3 

GREENVILLE 

HAMILTON  4 


J0NCS60R0 
LA  GRANGE 
^RSHAt  L  - 
f^NTCZom 
NL  ^AH 


SoNNrsiDC 

TALBOTTON  J  I 
TALLAPOOSA  a  I 
THOmSTON  2  S 
kCST  POINT 

u?ooeuRr 


COVINGTON 

DANVILLE 
OUfiL  IN  3  S 
CASTrfM  1  M 

rwWrTM  1  5 
roQT  vAtLtr 
CODrOCY  3  NC 


JUL  lETTE 
MACON   MSO  AP 

"ILLEOCC 


rfJVNT  vCRNON  3 


sec  KCrCACNCE  NQICS  rOLLOHiNO  5IRI10N  tNOC 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


SPARTA  3  NU 


EAST  CENT9AL 

ftPPLIMO  1  HU 
AUGUSTA  WSO  AP 
BRDOKLtT  1  U 
09VER 
GieS9N 

LOUISVILLE  3  S 

rCTTER 

mOviLLE 

MIOvrLLE  EXP  STA 
MILLEM  ^  N 

MILLHAVEN-WAOE  2 
NEUINGTON  2  NE 
STILUMQOE 
SUAINSeORO 
MARBEflTON 

WAYME563H0  2  riE 


SOUTHWEST 

ALBAMY  3  SE 
AMERICUS  4  EME 
dAinCtRIOGE 
BLAKELY 
CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBERT 

DAWSON 

DONALSONVlLLE  1 
rORT  GAINES 


2  SE 


LUt*>H  II 
nORGAN    1  u 
MORGAN  S  NW 
PLAINS  5U  GA  EXP  STA 
PRESTON 

TMOMASvlLLE   4  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
ABEL  2  S 
ALAPAHA  EXP  STAT 
ASHBURN  3  ENE 
COHOELE 

DOUGLAS   2  ESE 
FITZGERALD 
hOMERvIllE  3  WSW 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 


SOUTHEAST  0' 

ALMA  TAA  AP 
ATK  INS0P1 

BLACKBEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  TAA  AP 

DOCTORTOWH  1  WSW 
FLEMING 
FQLKSTON  3  SW 
FOLKSTON  9  SW 
FORT  STEUART 

GLEHNVILLE 
JESUP  6  S 
NAHUNTA 

patterson 
sapelo  island 

savannah  usoa  pl  grdn 
savannah  wso  ap 
savannah  beach 
SUHRENCY  2  i*iw 
WAYCBOSS  4  NE 


DRY  OF  MONTH 


10 


12 


1  3 


1  4 


15 


I  5 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLONJHO 


SinrtON  INOE-I 


OniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

ORr   OF  MONTH 

u 

fZ 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

■            a  ■ 

NORTHWEST 

01 

sllbtoonh  obm  z 

MBX 
MIN 

74 
46 

74 
44 

63 
33 

63 
34 

66 
36 

73 
38 

78 
44 

79 
44 

73 
43 

75 
43 

77 
44 

78 
47 

81 
56 

81 
55 

80 
56 

60 
4  3 

69 
42 

74 
43 

65 
34 

65 
34 

57 
34 

61 
30 

68 
30 

67 
39 

76 

44 

79 
47 

79 
48 

77 
56 

79 
55 

72.1 
43.0 

CPLHOUN  EXP  STBTION 

MBX 
MIN 

73 
4  I 

70 
45 

64 

32 

69 
26 

76 
31 

80 

32 

80 
35 

74 
49 

76 
36 

79 
37 

82 
38 

83 
48 

83 
49 

82 
51 

80 
59 

75 
59 

72 
42 

76 
39 

74 
45 

67 
31 

65 
32 

66 
26 

76 
26 

74 

33 

76 
37 

80 
4  1 

81 
44 

80 
42 

80 
47 

83 
57 

83 
48 

76.1 
40  .6 

CBRTERSVILLE 

MBX 
MIN 

75 
37 

71 
44 

63 
29 

67 
38 

74 
34 

81 

37 

80 
38 

79 
43 

76 
36 

79 
35 

80 
39 

80 
SO 

82 
54 

81 

51 

81 
63 

75 
55 

70 
38 

77 
36 

76 
40 

65 
30 

64 

30 

64 

31 

69 
25 

69 
30 

77 
35 

79 
4  1 

76 
45 

76 
43 

78 

55 

79 
62 

80 

54 

74  .9 
41.3 

CEOBRTOHN 

MBX 
MIN 

74 
4  I 

72 

4  1 

65 
30 

70 
30 

75 
33 

80 
35 

80 
39 

76 
46 

77 
37 

79 
39 

83 
4  1 

82 
49 

83 
53 

82 
5 1 

79 
58 

75 
54 

71 
37 

77 
40 

71 
34 

69 
31 

63 
29 

67 
30 

70 
29 

78 
3 1 

80 

37 

83 
40 

82 
44 

81 
44 

81 
45 

BS 
SB 

84 

47 

76.6 
40.4 

DBLLBS  7  NE 

MAX 
MIN 

75 

74 

63 
30 

64 

28 

67 
30 

72 
32 

76 
38 

80 
45 

79 
39 

75 
40 

78 
40 

82 
44 

80 
S3 

80 
52 

81 
54 

81 
57 

59 
4  1 

70 
4  I 

75 
43 

61 
33 

65 
31 

59 
31 

64 

31 

69 
3 1 

71 
40 

76 
46 

60 
45 

79 
4  1 

78 
5 1 

78 

60 

81 

52 

73.4 
4  1.3 

DBLTON 

MAX 
MIN 

75 
44 

72 
43 

62 

35 

61 
30 

70 
30 

74 

38 

78 
42 

78 
45 

74 

39 

75 
39 

78 
39 

82 
42 

80 
50 

82 

51 

80 

57 

73 
56 

S9 
43 

69 
41 

73 
41 

63 
34 

66 
32 

60 
31 

66 
28 

68 
28 

73 
41 

75 
40 

78 
39 

78 
38 

78 
43 

77 
S6 

83 
54 

72.9 
40.9 

LB  FBTETTt 

MBX 

niN 

72 
42 

72 
39 

64 
40 

63 
30 

63 
29 

73 
29 

75 
32 

80 
39 

80 
44 

75 
3S 

75 
36 

79 
38 

82 
41 

81 
4S 

83 
54 

81 
56 

60 
47 

70 
35 

72 
35 

63 
30 

62 
28 

82 
27 

66 
27 

71 
29 

75 
36 

74 
40 

81 
41 

80 
43 

80 
43 

80 
47 

82 
48 

73.4 

36. 2 

ROME 

MAX 
MIN 

75 
3B 

72 
41 

67 
28 

69 
26 

76 
30 

BO 
32 

82 
37 

75 
44 

76 
34 

81 
35 

82 
37 

82 
47 

84 

50 

82 
47 

80 
54 

75 
50 

72 
36 

79 
37 

70 
39 

71 
27 

64 

27 

65 
25 

73 
23 

73 
29 

79 
39 

83 

37 

81 
42 

81 
40 

79 
44 

82 

56 

83 
45 

76.5 
37.9 

ROME  HSO  BP 

■                 B  ■ 

MAX 
MIN 

74 
45 

64 

42 

65 
31 

70 
30 

78 
34 

82 
36 

80 
40 

75 
46 

75 
37 

79 
40 

82 
4  1 

82 
52 

82 
54 

81 

53 

78 
6 1 

62 
46 

73 
44 

77 
42 

63 
40 

68 

35 

63 
34 

68 

33 

79 
49 

83 
4  3 

80 
47 

79 
47 

79 
48 

83 
SB 

82 
50 

75  .4 
43.4 

NORTH  CENTRBL 

02 

BLPHBRETTB  5  SSH 

MBX 
MIN 

ATHENS  WSO  BP 

MBX 

MIN 

76 
45 

70 
44 

64 

38 

66 

37 

74 

39 

79 
48 

83 

51 

71 
53 

75 
46 

77 
49 

80 
49 

81 

5 1 

81 
55 

81 

55 

80 
6 1 

75 
52 

75 
47 

79 
45 

68 
44 

68 

36 

59 
36 

65 
32 

74 

32 

77 
37 

79 
47 

83 
49 

81 
54 

80 
54 

80 
54 

79 

61 

81 

56 

75.5 
47.0 

BTLBNTB  HSO  BP 

MBX 
MIN 

75 
46 

65 
45 

64 
4  1 

66 
39 

73 
40 

78 
46 

81 
52 

74 

50 

75 
45 

78 
47 

81 
5 1 

81 
53 

80 
6 1 

80 
55 

82 
63 

65 
50 

72 
46 

77 
49 

65 
45 

67 
37 

60 
38 

64 

35 

70 
36 

74 
44 

77 
47 

81 

52 

81 
55 

79 
52 

79 
55 

79 
52 

81 

59 

74  .3 
48  . 3 

BLfllRSVILLE  EXP  SIB 

MBX 
MIN 

69 
31 

70 
3 1 

59 
23 

60 
23 

66 
25 

72 
29 

78 
33 

76 
35 

70 
30 

72 
3 1 

74 

33 

77 
34 

75 
43 

78 
42 

74 
48 

71 
57 

59 
39 

66 
34 

72 
34 

56 
26 

57 
23 

57 
23 

65 
20 

r9 
20 

72 
29 

72 
34 

74 

36 

74 

36 

73 
40 

72 
4  1 

77 
42 

69.5 
33 . 1 

BLUE  RIOCE 

MBX 
MIN 

COMMERCE  4  NNH 

MBX 
MIN 

SO 
36 

77 
3 1 

69 
3] 

64 

31 

66 
32 

72 
39 

78 
45 

74 

38 

69 
39 

74 
4  1 

78 
43 

80 
47 

80 
38 

81 
44 

80 
S3 

80 
58 

75 
30 

74 
4  1 

80 
31 

65 
31 

68 

27 

54 

27 

65 
33 

74 

35 

74 
42 

79 
44 

74 
44 

81 
46 

79 
50 

78 
49 

81 
SI 

74  .3 

39  -6 

OBHlONECB 

MBX 
MIN 

72 
42 

73 
44 

61 
30 

62 
31 

61 
32 

68 
32 

75 
40 

77 
45 

69 
40 

70 
39 

73 
43 

76 
43 

75 
50 

76 
5 1 

74 

52 

73 
SB 

67 
43 

70 
44 

74 
48 

S9 
33 

62 
3 1 

55 
29 

60 
30 

70 
32 

71 
39 

73 
44 

78 
47 

77 
45 

76 
44 

74 

SO 

75 
S3 

70. 2 
41  .4 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

75 
40 

73 
44 

64 

33 

64 

36 

63 
37 

69 
40 

76 
4  1 

79 
49 

70 
44 

71 
46 

74 
46 

76 
49 

76 
53 

77 
54 

76 
56 

76 
58 

68 
43 

70 
44 

76 
4  4 

62 
35 

65 
35 

56 
31 

62 
31 

72 
36 

71 
44 

75 
46 

76 
47 

79 
SO 

76 
SO 

75 
54 

77 
S3 

71  .6 
44  .2 

HELEN  1  ESE 

MAX 
MIN 

73 
36 

68 
44 

64 

28 

63 
29 

70 
30 

77 
34 

80 
33 

75 
44 

71 
35 

75 
39 

79 
39 

75 
44 

78 
46 

75 
49 

76 
50 

68 

57 

71 
40 

77 
39 

71 
45 

62 
30 

58 
26 

63 
24 

74 
24 

73 
33 

77 
39 

80 
41 

81 
43 

77 
40 

73 
43 

77 
57 

77 
46 

72.8 
38  .9 

JBSPER  1  NNH 

MAX 
M  1  N 

74 
40 

68 
42 

63 
26 

64 

39 

71 
40 

81 
40 

79 
42 

72 
48 

75 
38 

77 
38 

79 
45 

79 
49 

80 
50 

77 

ss 

71 
55 

66 
54 

69 
38 

7t 
46 

70 
38 

64 

32 

58 
30 

63 
32 

72 
28 

70 
40 

76 
41 

79 
46 

77 
48 

77 
50 

72 
48 

78 
54 

77 
52 

72.7 
42.7 

U  Of  OB  PLI  SCIENCE 

FM 

MAX 
MIN 

77 
43 

76 
45 

68 

33 

66 
34 

73 
35 

80 
43 

83 
46 

63 
49 

76 
43 

78 
46 

80 
47 

81 
48 

81 
52 

80 
54 

81 
60 

77 
59 

73 
45 

79 
45 

79 
45 

57 
33 

59 
32 

52 
28 

73 
33 

75 
39 

79 
44 

82 
49 

81 

51 

79 
50 

79 
49 

79 
60 

80 
S3 

76.0 
44  9 

HINDER   1  SSE 
. 

MBX 
MIN 

76 

75 
4  3 

es 

33 

64 
34 

75 
42 

77 
36 

82 
46 

60 
48 

75 
42 

76 
44 

79 
45 

81 
46 

80 
48 

79 
52 

82 
58 

78 
56 

72 
43 

78 
43 

75 
43 

66 
3 1 

63 
33 

61 
28 

73 
33 

74 
40 

77 
43 

79 
45 

82 
46 

78 
45 

78 
48 

78 

59 

80 
52 

75. 4 
43.5 

NORTHEAST 

03 

C^BYTON    1  SSH 

MBX 
MIN 

73 

70 

62 
27 

64 

28 

70 
28 

78 
32 

78 
39 

77 
46 

70 
36 

77 
39 

80 
4  1 

79 
42 

80 

78 
46 

73 
46 

70 
59 

72 
42 

75 
35 

75 
40 

58 
29 

56 
24 

65 
1 9 

74 
24 

76 
33 

76 
39 

79 

40 

80 
37 

77 
42 

73 
4  1 

75 
SS 

75 

73.1 
37.7 

CORNELIA 

MBX 
MIN 

75 

70 

63 

62 
28 

70 
29 

74 

37 

81 
39 

76 

71 
36 

75 
40 

78 
4  1 

77 
44 

78 
47 

76 
49 

78 
59 

72 
56 

73 
39 

77 
39 

74 

39 

62 
29 

55 
27 

61 
24 

72 
26 

72 
35 

7S 
40 

80 
43 

79 
43 

76 
4  1 

73 

78 
57 

78 
48 

72.9 
39  .4 

ElBERTON  2  N 

MBX 
MIN 

76 
37 

71 
3B 

6S 
30 

67 
27 

73 
26 

78 
33 

83 

37 

78 
41 

75 
35 

79 
38 

82 
41 

81 
41 

82 
46 

81 
49 

83 

53 

76 
61 

75 
4  1 

79 
38 

77 
42 

68 
28 

61 
30 

64 

22 

73 
21 

76 
28 

79 
30 

81 
37 

80 
41 

79 
41 

79 

43 

80 
57 

80 
45 

76.2 
38.0 

MBRTHELL 

MAX 
MIN 

BP 
45 

75 
47 

67 
40 

65 
36 

62 

37 

75 
40 

80 
46 

80 

55 

73 
45 

78 
48 

83 
51 

BO 
53 

84 

65 

84 

55 

82 
SB 

76 
62 

74 
49 

80 
SB 

72 
4B 

65 
35 

64 

37 

64 

33 

72 
32 

75 
42 

80 
48 

80 
48 

84 

so 

80 

so 

78 

SS 

82 

62 

80 
54 

75.9 
47.9 

TOCCOB 

MAX 
MIN 

77 
43 

7S 
49 

65 
30 

64 

31 

72 
37 

79 
36 

84 
49 

60 
47 

74 
42 

78 
45 

ei 

46 

BO 
46 

83 

52 

83 
54 

82 

53 

76 
60 

76 
46 

80 
47 

76 
46 

67 
33 

59 
33 

64 

30 

76 
29 

77 
44 

79 
42 

85 

53 

80 

SO 

81 

SO 

78 

SO 

80 

61 

79 
56 

75.5 
44.9 

MBSHINCTON 

■            ■  ■ 

MAX 
MIN 

79 

76 

74 

61 
32 

65 
33 

72 
35 

77 

4  I 

81 
47 

70 
42 

75 
40 

78 
45 

81 
49 

81 
46 

81 
52 

82 
56 

83 
SB 

74 
47 

70 
45 

77 
45 

67 
33 

67 
36 

58 

27 

64 

27 

79 
31 

76 
33 

79 
40 

83 
48 

82 
49 

80 
47 

80 
46 

80 

52 

75.2 
42.1 

HESI  CENTRAL 

04 

BUENB  VISTB 

nnx 

MIN 

CBRROLLTON 

MAX 
MIN 

44 

67 
36 

68 
42 

74 

31 

82 
43 

37 

43 

87 
52 

81 
47 

81 
45 

82 
45 

81 
43 

79 
S6 

83 

S7 

78 
41 

77 
44 

74 
46 

68 
34 

67 
33 

77 
36 

80 
42 

78 
44 

80 
39 

79 
47 

79 
43 

79 
42 

S3 

81 
46 

77.6 
4  3.2 

COLUMBUS  HSO  BP 

MAX 
MIN 

77 
47 

72 
SO 

68 
43 

70 
40 

74 
41 

79 
45 

84 

SI 

80 
53 

80 
53 

80 
S3 

62 
54 

82 

53 

82 

53 

83 

56 

84 

61 

71 
53 

73 
43 

80 
46 

71 
48 

71 
39 

65 
4S 

68 
41 

72 
40 

75 
37 

76 
40 

80 
44 

80 
46 

80 
47 

82 
54 

83 

60 

83 

56 

77.0 
48.2 

EXPERIMENT 

MAX 
MIN 

76 
44 

76 
46 

68 

36 

65 
36 

67 
37 

73 
42 

79 
48 

83 

50 

76 
46 

78 
49 

80 

51 

81 

51 

80 

S6 

80 
59 

61 

63 

81 
60 

65 
43 

74 
48 

79 
46 

66 
37 

69 
36 

60 
34 

65 
34 

71 
34 

73 
42 

78 
47 

81 

SI 

82 

52 

82 

56 

SO 

56 

80 

56 

75.1 
46.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 


7 


DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

OflY  OF  MONTH 

o 
tr 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

GREENVILLE  2  NNM 

MAX 

niN 

78 
40 

78 
40 

66 
34 

67 
30 

66 
31 

79 
40 

82 
41 

82 
40 

79 
42 

79 
41 

80 
45 

81 
46 

82 
49 

81 

50 

83 
58 

80 
56 

73 
39 

79 
43 

80 
40 

68 
32 

65 
36 

68 
32 

73 
31 

74 

31 

77 
35 

81 
40 

80 
46 

79 
45 

79 
46 

82 
45 

82 
48 

76  .9 

Lfi  GRRNOE 

MAX 
MIN 

76 
41 

76 
43 

65 
35 

69 
31 

73 
30 

79 
35 

81 
36 

81 
45 

78 
42 

79 
41 

81 
44 

86 
42 

82 
47 

83 
48 

83 
47 

77 
54 

72 
34 

78 
40 

78 
42 

76 
31 

66 
34 

67 
30 

76 
31 

72 
31 

75 
33 

79 
39 

80 
44 

80 
43 

82 
43 

84 

55 

83 
54 

77.3 

flBRSHfllLVlLLE 

MAX 
MIN 

79 
44 

77 
44 

73 
38 

68 
35 

74 

36 

79 
44 

84 

SO 

83 

50 

80 
50 

82 
52 

83 
50 

82 
49 

83 

50 

84 

51 

85 
58 

83 
60 

7S 
42 

80 
45 

79 
45 

70 
37 

67 
40 

68 
35 

73 
36 

75 
36 

78 
39 

82 
44 

83 

50 

81 
45 

81 
53 

83 

55 

82 
54 

78.6 
45-7 

NEUNRN 

MAX 
MIN 

77 
43 

73 
43 

66 
34 

69 
34 

74 
34 

79 
4  1 

81 
47 

77 
49 

77 
43 

80 
44 

82 
47 

81 

51 

82 

53 

82 
S3 

84 

59 

77 
57 

72 
40 

78 
45 

73 
45 

67 
35 

63 
36 

67 
33 

71 
33 

71 
35 

78 
4  1 

80 
45 

81 
46 

79 
48 

81 

52 

82 
58 

82 

52 

76.3 
4  4.5 

SUNNTSIDE 

MAX 
MIN 

78 
45 

72 
45 

66 
37 

68 
37 

74 

39 

79 
45 

85 
51 

76 
50 

79 
41 

81 
45 

83 

51 

82 
SO 

82 
53 

81 
S3 

82 
61 

82 
61 

74 
45 

79 
48 

67 
46 

69 
36 

65 
36 

66 
34 

73 
34 

75 
35 

79 
42 

82 
46 

81 
45 

81 

50 

80 
52 

81 
56 

82 

55 

76.9 
46  .0 

TBLBOTTON  1  NE 

MAX 
MIN 

78 
43 

71 
46 

66 
32 

70 
30 

74 

31 

78 
34 

84 
44 

82 
50 

80 
46 

80 
45 

81 
47 

82 
46 

83 
49 

82 
47 

85 
SO 

74 

52 

75 
43 

72 
49 

70 
43 

69 
39 

70 
34 

69 
31 

73 
32 

73 
30 

78 
33 

78 
39 

81 
45 

80 
43 

81 
42 

83 
55 

82 
49 

76.9 

TfiLLHPOOSfl  2  N 

MAX 
MIN 

THOMBSTON  2  S 

MAX 
MIN 

81 
47 

76 
5 1 

70 
39 

72 
34 

78 

36 

85 
42 

88 
48 

83 

52 

84 

49 

81 
50 

82 

50 

84 
48 

84 

5 1 

82 

52 

85 

57 

78 
SB 

77 
49 

83 
4  4 

84 
45 

81 
43 

76 
39 

72 
33 

76 
34 

82 

33 

81 
38 

81 
43 

86 
48 

83 

87 
54 

87 
54 

86 

52 

31  .1 
45.8 

HEST  POINT 

■           a  ■ 

MBX 
MIN 

80 
45 

79 
45 

70 
38 

70 
35 

68 
35 

73 
35 

78 
42 

82 
42 

80 
42 

80 
45 

82 
47 

81 
47 

83 
53 

80 

50 

80 

50 

80 
60 

60 
40 

76 
40 

81 
42 

75 
35 

70 
39 

63 
34 

70 
35 

73 
3S 

70 
34 

78 
35 

78 
38 

80 
45 

80 
45 

80 
50 

82 

SO 

76.2 
42  .2 

CENTRAL 

OS 

fllLEY 

MAX 
MIN 

80 

75 
49 

68 
41 

70 
38 

77 
42 

81 
53 

84 

59 

82 

50 

81 
52 

82 
48 

82 

52 

83 
50 

83 
55 

86 
62 

75 
66 

74 

80 

42 

71 
39 

79 
37 

83 
37 

84 

37 

84 

37 

83 

SS 

83 
58 

84 

S8 

79  .8 

COV INGTON 

MAX 
MIN 

75 
44 

67 
44 

64 

37 

67 
37 

72 
39 

78 
46 

81 
47 

73 
52 

77 
45 

79 
47 

82 
47 

82 
50 

83 
51 

83 

55 

85 
61 

77 
61 

73 
46 

79 
44 

69 
45 

66 
34 

60 
36 

67 
33 

73 
32 

78 
35 

80 
4  1 

82 
45 

81 
51 

83 
49 

83 
54 

80 

61 

84 

56 

76. 2 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

80 
46 

81 
45 

77 
37 

69 
33 

70 
34 

77 
37 

80 
47 

86 
48 

87 
49 

85 
48 

84 
45 

85 
47 

87 
46 

85 
48 

88 
52 

90 
64 

77 
46 

72 
42 

80 
44 

72 
38 

70 
40 

65 
34 

70 
33 

77 
32 

79 
33 

80 
37 

83 
40 

85 
44 

86 
45 

85 
53 

86 

52 

79.9 
4  3.2 

EflSTnnN  1  H 

MAX 
MIN 

76 
49 

79 
47 

75 
39 

67 
3S 

78 
38 

81 
46 

80 
55 

84 

51 

83 
50 

80 
51 

82 
48 

84 

49 

82 
50 

83 

52 

85 
55 

86 
61 

74 
46 

75 
46 

72 
39 

75 
35 

80 
36 

65 
36 

70 
36 

73 
38 

77 
38 

80 
43 

82 
52 

83 
46 

82 
54 

82 
54 

83 

56 

78.7 
46.2 

FORSYTH  1  S 

MAX 
MIN 

77 
48 

74 
49 

67 
39 

67 
34 

73 
38 

74 
40 

83 
51 

83 
49 

78 
51 

80 
48 

80 
49 

81 
48 

82 
47 

83 
51 

83 

52 

80 
61 

74 
46 

76 
49 

82 
48 

73 
45 

65 
38 

67 
31 

72 
34 

78 
35 

78 
37 

82 
35 

83 

53 

81 
47 

81 

51 

80 
55 

81 
55 

77  .4 
45  -6 

HBHKINSVILLE 

MAX 
MIN 

81 
45 

83 
44 

78 
39 

70 
33 

82 
44 

86 
49 

85 
52 

84 

47 

86 
47 

87 
48 

85 
59 

88 
59 

74 
44 

78 
43 

83 
36 

74 
41 

65 
37 

72 
35 

32 

79 
32 

75 
38 

80 
42 

83 
48 

85 
51 

86 

51 

80.2 
43  .8 

IRHINTON  4  HNH 

MAX 
MIN 

77 
47 

76 
47 

73 
37 

66 
37 

71 
38 

74 
42 

78 
44 

78 
47 

79 
50 

81 
47 

83 
46 

78 
51 

76 
48 

74 

SO 

80 
SO 

76 
43 

77 
49 

79 
45 

76 
4  1 

67 
34 

69 
31 

70 
31 

72 
34 

74 
40 

80 
4S 

82 
48 

77 
47 

81 
48 

83 

51 

78 
49 

76  .  1 
4  3.9 

nncoN  Hso  rp 

MAX 
MIN 

79 
47 

76 
47 

67 
45 

70 
36 

77 
37 

81 
45 

85 
49 

78 
53 

81 

50 

82 
52 

82 

51 

83 
51 

84 

51 

84 

S3 

88 

63 

77 
57 

76 
47 

82 
47 

74 
46 

72 
43 

65 
43 

71 
40 

74 

36 

79 
3S 

81 
39 

84 
44 

84 
49 

83 
48 

84 
54 

85 

sa 

85 
S4 

79  .  1 
47  .4 

(11LLE0GEVILLE 

MAX 
MIN 

78 
47 

77 
46 

71 
40 

64 
34 

66 
33 

73 
37 

77 
46 

81 
48 

74 
46 

78 
46 

80 
47 

80 
46 

80 
47 

82 
50 

81 
52 

85 
57 

76 
45 

74 
43 

78 
43 

69 
38 

69 
38 

61 
28 

67 
28 

74 

31 

78 
32 

81 
37 

83 
41 

83 
46 

82 
46 

82 
53 

81 
54 

76.3 
42.7 

nONTlCELLO 

MAX 
MIN 

SBNOERSVILLE 

MBX 
MIN 

76 
49 

71 
48 

67 
40 

66 
34 

73 
35 

77 
45 

81 
53 

75 
52 

76 
47 

79 
49 

80 
47 

79 
48 

80 
49 

83 
5  1 

84 

59 

79 
64 

73 
48 

78 
46 

72 
49 

68 
36 

64 

39 

67 
29 

72 
31 

76 
34 

80 
39 

82 
44 

82 
51 

82 
47 

80 
51 

82 

57 

81 

55 

76.3 
46  .0 

siLonn 

- 

MBX 
MIN 

76 
46 

71 
45 

64 

37 

68 
34 

74 
34 

79 
4S 

83 
S2 

70 
S2 

77 
47 

79 
51 

81 
51 

82 
SO 

84 

55 

78 
56 

85 
60 

75 
56 

74 
44 

79 
44 

67 
47 

68 
37 

61 
37 

67 
29 

75 
3S 

76 
40 

81 
43 

82 
48 

83 
51 

81 
51 

80 
54 

82 
59 

82 
59 

76  .3 
46.7 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING   1  NH 

MAX 
MIN 

78 
45 

77 
44 

71 
39 

63 
30 

67 
29 

75 
34 

79 
42 

83 
SO 

72 
41 

78 
42 

80 
42 

81 
45 

81 
44 

82 
51 

82 
51 

85 
60 

7S 
45 

75 
42 

80 
47 

69 
32 

69 
36 

62 
26 

68 
28 

75 
28 

79 
34 

81 
39 

84 
48 

83 
47 

84 
46 

81 
51 

84 

51 

76  .9 
4  1.6 

AUGUSTA  HSO  flP 

MBX 
MIN 

79 
47 

73 
44 

65 
37 

69 
34 

78 
35 

62 
43 

85 
52 

77 
SO 

78 
45 

80 
45 

82 
47 

81 
47 

82 
SO 

82 
50 

87 
58 

75 
52 

76 
47 

80 
45 

69 
39 

69 
33 

62 
32 

67 
27 

74 

28 

79 
30 

79 
38 

84 
40 

84 
46 

84 
45 

84 
48 

83 
54 

83 
52 

77  .8 
43.2 

BkOOKLET   1  H 

MBX 
MIN 

79 
46 

75 
49 

62 
41 

66 
37 

68 
42 

77 
53 

82 
61 

79 
S3 

77 
51 

77 
49 

79 
45 

78 
48 

81 
48 

81 
59 

85 
58 

79 
65 

71 
49 

78 
47 

76 
48 

77 
39 

62 
39 

70 
3S 

73 
36 

77 
33 

78 
39 

82 
45 

84 
45 

83 
47 

80 
53 

83 
58 

81 

S6 

76  .» 
47  .5 

LOUISVILLE  3  S 

MBX 
MIN 

80 
48 

78 
48 

70 
38 

68 
33 

76 
36 

80 
46 

83 
54 

80 
52 

78 
47 

80 
46 

82 

50 

82 
48 

83 
49 

84 

S3 

86 

60 

84 
64 

74 
47 

79 
45 

79 
49 

71 
47 

69 
39 

69 
29 

74 

30 

78 

30 

80 
39 

83 
41 

84 

51 

83 
47 

83 
SI 

80 
59 

83 

SS 

78.8 
46  .2 

METIER 

MBX 
MIN 

niDVILLE  EXP  STB 

MBX 
MIN 

79 
46 

84 
42 

83 
51 

79 
47 

80 
45 

82 
46 

84 
47 

80 
52 

86 
68 

86 
59 

79 
46 

81 
44 

80 
48 

79 
38 

67 
39 

70 
28 

74 

30 

78 
30 

81 

37 

84 
45 

85 
S3 

MILLEN  t  N 

MAX 
MIN 

81 
41 

73 
42 

70 
40 

69 
27 

78 
40 

81 

50 

85 

57 

82 
45 

80 
4S 

81 
41 

83 
41 

82 
42 

85 
43 

es 

SO 

87 
55 

84 

66 

71 
43 

82 
42 

71 
43 

70 
30 

65 
40 

71 
27 

75 
25 

80 
26 

82 
32 

86 
36 

86 
42 

85 

85 
50 

85 

50 

85 

52 

79.5 
42  - 1 

NENINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

72 
47 

79 
45 

72 
40 

65 
35 

72 
40 

80 

57 

85 
65 

81 
66 

B2 

67 

78 
52 

80 
51 

82 
52 

83 
54 

84 

58 

85 
63 

80 
68 

73 
49 

80 
50 

68 
SS 

70 
42 

52 
37 

64 
34 

74 
34 

77 
34 

79 
44 

83 
52 

85 
56 

83 
55 

81 

55 

84 

61 

81 
58 

77.5 
50  .2 

SHAINSBORO 

MAX 
MIN 

79 
48 

73 
45 

63 
38 

68 
33 

76 
36 

82 

52 

86 
60 

84 

56 

84 

52 

89 
41 

86 
48 

87 
46 

83 
50 

79 
54 

86 
58 

87 
54 

82 
45 

80 
SO 

72 
41 

es 

40 

69 
34 

71 

71 
32 

70 
33 

79 
40 

82 
35 

83 
45 

82 
46 

83 
46 

82 
52 

84 

51 

78.9 
45.4 

HBRRENTON 

MAX 
MIN 

87 
49 

78 
48 

38 

64 

35 

67 
35 

74 

36 

78 
37 

83 
52 

71 
4  1 

75 
42 

79 
48 

79 
49 

78 
50 

79 
46 

79 
47 

82 
61 

74 
47 

73 
46 

77 
45 

67 
37 

66 
38 

69 
31 

64 

33 

71 
33 

75 
38 

77 
43 

80 
4S 

79 
46 

80 
52 

80 
53 

80 

55 

75. 2 
43.7 

NnrNESBORO  2  NE 

«          ■  ■ 

MAX 
MIN 

79 
50 

79 
49 

73 
43 

64 

32 

62 
32 

67 
39 

80 
46 

85 
SO 

82 
46 

78 
44 

80 
44 

82 
45 

81 
47 

84 
48 

84 

56 

86 

59 

76 
48 

76 
45 

80 
45 

69 
35 

69 
3S 

62 
35 

68 

32 

75 
32 

78 
32 

81 
38 

86 
43 

86 
45 

84 

45 

84 

52 

84 

54 

77.5 
43.4 

SOUTHMEST 

07 

ALBBNT  3  SE 

MBX 
MIN 

86 
S3 

79 
48 

78 
46 

74 
40 

70 
39 

79 
44 

79 
SI 

83 
48 

85 
50 

83 
56 

82 

52 

83 

51 

60 

50 

82 
52 

as 

56 

86 
60 

70 
48 

72 
46 

80 
48 

74 
40 

73 
39 

65 
41 

70 
43 

74 
38 

76 
38 

76 
40 

79 
40 

82 
46 

82 
SO 

83 
56 

84 

56 

78.5 
47.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERniURES 


STFIT  ION 

DAY  OF  MONTH 

u 
1 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BUERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

BnlNSRIOCE 

MAX 
MIN 

80 

49 

78 
47 

76 
44 

72 
38 

77 
42 

81 
60 

63 
63 

86 
47 

86 
62 

84 

62 

83 
52 

85 
48 

83 

52 

88 
64 

88 

60 

80 
63 

76 
49 

80 
45 

77 
48 

74 

38 

70 
41 

75 
45 

75 
42 

78 
38 

78 
40 

82 
41 

83 
45 

63 

61 

84 

65 

85 

55 

86 

69 

80 -S 
48 -S 

BLBKEir 

nnx 

MIN 

79 
S2 

78 

SI 

76 

42 

72 
42 

76 
44 

80 

50 

83 

53 

83 
55 

83 

SS 

82 
S4 

83 

52 

84 

52 

82 
52 

86 

57 

86 
60 

64 
45 

75 
45 

79 
49 

7S 
41 

72 
41 

68 
44 

72 
44 

74 
44 

76 
44 

77 
44 

62 
45 

82 
45 

82 
48 

84 

57 

85 
58 

78. 7 
48-8 

cnniLLR 

MAX 
MIN 

78 
46 

75 
46 

74 
43 

74 

38 

76 
41 

80 
47 

S3 
SI 

84 
47 

83 

55 

81 
62 

80 

53 

82 

50 

81 
51 

83 
56 

85 
60 

78 
62 

72 
48 

73 
48 

73 
48 

69 
}■> 

68 
43 

70 
45 

72 
43 

73 
38 

75 
43 

75 
41 

77 
44 

79 
SO 

80 
S8 

81 
58 

81 

57 

77.3 
48  .7 

COLQUIIT  2  £ 

MAX 
MIN 

78 

S2 

78 
49 

77 
44 

68 

39 

70 
41 

73 
41 

80 
4S 

84 

54 

85 
SS 

85 
58 

82 

52 

82 

51 

81 

52 

83 

50 

85 
60 

87 

60 

66 
46 

76 
45 

77 
44 

75 
46 

70 
47 

67 
44 

72 
43 

75 
37 

75 
41 

77 
42 

79 
44 

82 
47 

80 
53 

83 
54 

83 

59 

77  .9 
48  .2 

C0TM8ERT 

MAX 
MIN 

79 
SO 

79 
49 

74 
41 

72 
38 

75 
40 

80 
48 

84 

51 

83 
54 

82 
54 

81 
57 

82 
52 

83 
51 

81 
52 

84 
54 

85 
60 

62 

72 
44 

80 
47 

79 
SO 

71 
40 

70 
42 

70 
40 

73 
42 

76 
40 

77 
43 

80 
45 

82 
46 

81 
44 

82 

55 

84 

57 

89 

56 

79.1 
48  . 1 

FORT  CHINES 

MAX 
MIN 

76 
S2 

75 
49 

73 
39 

70 
41 

76 
41 

79 
49 

81 
50 

79 
56 

78 
55 

80 
56 

80 
SS 

81 

SS 

78 
57 

Bl 
56 

84 

60 

81 
56 

73 
47 

77 
SO 

73 
SO 

71 
40 

66 
41 

69 
41 

69 
44 

71 
45 

73 
44 

74 
47 

78 
47 

78 
48 

80 
58 

80 

57 

80 
58 

76.3 
49  .8 

LUnPKIN  2  SE 

MAX 
MIN 

79 
40 

71 
39 

69 
38 

70 
37 

76 
38 

77 
40 

84 
41 

82 
45 

82 
44 

80 
46 

83 
45 

82 
42 

82 
43 

84 
48 

86 

53 

80 
54 

73 
39 

80 
38 

79 
47 

71 
45 

70 
43 

70 
40 

72 
41 

77 
38 

79 
39 

81 
38 

82 
44 

82 
46 

83 
52 

84 
54 

83 
48 

78. 5 
43.5 

nORCRN  1  H 

MAX 
MIN 

52 

SO 

44 

40 

42 

51 

57 

SS 

55 

60 

54 

59 

8 1 
52 

55 

84 

63 

60 

45 

80 
47 

SO 

80 
40 

44 

42 

43 

37 

43 

40 

40 

47 

55 

57 

59 

77.8 
49.6 

PLAINS  SH  on  Exp  stb 

MAX 
MIN 

78 

77 

74 

66 

68 

73 
45 

78 

50 

83 
52 

82 

53 

79 
54 

79 
5 ) 

81 
49 

81 

50 

81 
50 

83 
54 

84 

6 1 

67 

72 

79 
48 

71 
38 

69 
42 

63 
40 

68 
40 

72 

74 

76 

81 

81 

80 

81 

82 

76. 2 
47.1 

THOMBSVILLE   4  SE 

m            m  m 

MAX 
MIN 

83 

S2 

83 
49 

79 
48 

74 
38 

87 
45 

58 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

BO 
51 

77 
52 

74 
45 

74 

39 

76 
38 

80 
54 

83 
59 

84 

58 

84 

60 

80 
56 

82 

55 

82 

50 

61 
50 

85 
54 

88 
56 

84 
64 

74 
49 

76 
48 

77 
46 

74 
44 

72 
39 

66 
41 

72 
40 

75 
43 

75 
38 

82 

39 

83 
44 

82 
49 

64 

55 

82 

57 

82 

60 

79.0 
49  .5 

nSHeuRN  3  ENE 

MAX 
MIN 

60 

52 

78 
52 

73 
43 

69 
38 

69 
41 

75 
SO 

78 
56 

81 
SB 

83 
54 

80 

57 

80 

52 

80 

S2 

80 
51 

79 
S2 

80 
56 

83 

57 

79 
45 

72 
S2 

70 
41 

69 
43 

63 
42 

69 
41 

70 
40 

74 
41 

7S 
46 

80 
50 

80 
49 

79 
58 

80 
56 

80 

57 

76.3 
49  .4 

CORDELE 

MAX 
MIN 

80 
46 

79 
46 

75 
42 

70 
35 

75 

37 

78 
46 

84 
47 

84 

S3 

81 
55 

81 
50 

82 
48 

82 
49 

85 
52 

88 

59 

86 
61 

73 
45 

79 
43 

79 
46 

75 
38 

78 
37 

81 
38 

82 
44 

82 

44 

83 

55 

82 

SS 

82 
55 

80  2 
47.2 

DOUGLAS  2  ESE 

MAX 
MIN 

80 
50 

82 
SO 

88 
44 

66 
37 

69 
37 

75 
39 

80 
45 

84 

SI 

83 
51 

82 
SS 

80 
47 

80 
47 

82 
48 

81 
SO 

65 
54 

86 
62 

73 
S3 

74 
46 

79 
46 

72 
37 

70 
37 

66 
38 

72 
38 

77 
36 

75 
35 

80 
35 

82 
42 

83 
47 

82 
47 

83 
54 

82 

55 

78. 5 
45  .6 

F IIZCERALD 

MAX 

MIN 

86 

53 

77 

52 

74 

43 

69 

39 

75 
43 

79 
S3 

82 
56 

85 

55 

81 

53 

81 

59 

82 

53 

82 
54 

82 
54 

84 

59 

86 

55 

84 

63 

72 
SO 

82 

51 

76 
53 

70 
42 

68 
43 

70 
40 

72 
43 

74 
43 

78 
44 

82 
43 

82 
51 

82 
52 

82 

59 

83 
57 

82 
59 

78. 8 
51.1 

MOnERVILLE  3  HSU 

MAX 
MIN 

81 
49 

79 
51 

76 
46 

71 
41 

76 
45 

79 
57 

82 
62 

83 
SI 

82 
57 

79 
61 

80 

50 

82 
52 

80 
51 

83 

57 

87 
61 

84 

65 

75 
56 

80 
46 

78 
46 

72 
42 

69 
42 

73 
41 

74 
44 

75 
38 

78 
39 

80 
45 

82 
45 

80 
SO 

S3 
56 

81 

57 

82 
60 

78. 9 
SO  .5 

LUMBER  CITT 

MAX 
MIN 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

78 

52 

77 
52 

73 
42 

71 
38 

76 
42 

79 
54 

83 
59 

86 

55 

64 

56 

81 
60 

80 
SI 

82 

50 

82 
50 

86 

55 

85 
61 

81 
62 

77 
48 

79 
49 

7S 
S3 

75 
40 

65 
42 

74 
43 

76 
44 

76 
40 

77 
43 

84 
45 

85 
45 

85 
48 

85 
56 

85 

57 

83 

57 

79.5 
50  .0 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

80 
49 

79 
51 

76 
44 

71 
38 

76 
42 

80 
52 

es 

59 

84 
49 

84 
49 

80 
61 

81 
49 

82 
49 

82 
48 

84 

55 

88 
60 

86 
64 

73 
50 

80 
46 

78 
46 

72 
38 

70 
40 

73 
41 

74 
42 

75 
37 

77 
38 

81 
44 

82 
44 

80 
47 

82 
55 

82 

55 

83 

57 

79.3 
48  .4 

OUITHAN  2  NH 

MAX 
MIN 

51 

48 

44 

40 

42 

58 

60 

55 

55 

55 

54 

S3 

56 

52 

57 

50 

51 

49 

48 

46 

41 

42 

46 

42 

43 

43 

44 

4S 

46 

48 

49 

77.2 
48  8 

TIFTON  EXP   STAT  ION 

MAX 
MIN 

78 
5 1 

79 
50 

76 

64 

70 

86 

80 

83 

65 

61 

81 

81 

82 

81 

85 

86 

71 

72 

78 

73 

72 

65 

72 

73 

75 

76 

80 

81 

81 

82 

83 

77.8 
48.5 

VALOOSIA  3  E 
■ 

MAX 
MIN 

79 
47 

79 
SO 

76 
46 

71 
41 

74 
45 

79 
61 

82 

60 

84 
49 

84 
54 

83 
68 

82 
61 

83 

55 

83 

SS 

84 

SB 

87 
59 

84 

68 

76 
54 

82 

SO 

81 
48 

72 
43 

68 
41 

74 
45 

72 
46 

76 
43 

76 
45 

82 
45 

82 
46 

83 
49 

82 
58 

84 

56 

84 

59 

79.6 
51  .8 

SOUTHEAST  09 

HLHB  FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
49 

77 
52 

66 
45 

69 
42 

76 
46 

80 

55 

83 
63 

82 
SS 

80 
58 

79 
54 

81 
49 

81 
56 

ei 

50 

83 
58 

86 

60 

73 
65 

76 
57 

79 
49 

72 
48 

68 
44 

65 
44 

72 
40 

74 
44 

75 
38 

82 
40 

82 
45 

83 
45 

79 
48 

82 

60 

82 

59 

82 

61 

77.8 
SO .  9 

8LACKBEAR0  ISLAND 

MAX 
MIN 

77 
54 

e? 

54 

81 

50 

67 
47 

68 
50 

80 
59 

83 

57 

77 
61 

78 
S3 

80 
S2 

81 
59 

Bl 
61 

83 
65 

82 
65 

82 
56 

72 
56 

80 
56 

72 
53 

69 
SO 

63 
49 

72 
52 

72 
43 

75 
45 

82 
49 

82 

52 

83 
S8 

82 
64 

81 
61 

80 
65 

77.5 
55 . 0 

BRUNSWICK 

MAX 
MIN 

81 
53 

81 

56 

76 
48 

68 
48 

72 
SO 

77 
61 

82 
Ii4 

84 

55 

83 
59 

78 
56 

80 
54 

82 
51 

82 

57 

83 
60 

83 
62 

85 
65 

84 

53 

83 
54 

77 
57 

70 
48 

69 
49 

69 
40 

42 

76 
46 

79 
47 

84 

46 

85 
49 

82 

59 

82 
62 

81 
64 

80 
64 

79.3 
54  . 5 

BRUNSMICK  FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 
56 

78 
58 

65 
52 

69 
SO 

70 
54 

75 
64 

82 
66 

73 
57 

75 
61 

75 
SB 

76 
56 

79 
63 

79 
60 

81 
69 

81 

65 

8S 
65 

73 
59 

77 
56 

73 
52 

69 
52 

62 
50 

67 
51 

7) 
SO 

73 
46 

77 
SO 

81 

55 

81 

59 

80 
61 

79 
62 

77 
64 

77 
65 

75.5 
57  .6 

FLEMING 

MAX 
MIN 

80 
58 

78 
52 

74 
44 

67 
38 

78 
45 

84 

S6 

63 
64 

82 

50 

78 
52 

77 
SO 

79 
46 

79 
SO 

81 

S3 

83 

57 

85 
58 

81 
64 

77 
49 

79 
49 

77 
49 

70 
41 

62 
42 

68 

37 

74 

38 

75 
35 

79 
4  1 

82 
45 

82 
45 

82 
49 

80 

S3 

82 

57 

82 

S6 

78.  1 

FOLKSTON  9  SM 

MAX 
MIN 

83 

50 

83 
54 

81 
48 

70 
44 

75 
50 

76 
57 

83 
64 

83 
53 

83 
55 

80 
58 

83 
48 

84 

S7 

83 
54 

83 
62 

89 
59 

89 

67 

87 
56 

80 
48 

79 
50 

73 
44 

66 
43 

72 
42 

76 
4S 

77 
43 

81 
44 

83 
48 

84 

51 

83 
S4 

85 

55 

83 

60 

82 

61 

80.6 
52.4 

FORT  STCHflRT 

MAX 
MIN 

82 
SO 

81 
56 

73 
42 

66 
39 

75 
46 

79 
57 

83 
61 

82 

55 

77 
55 

78 
54 

80 
50 

81 
S3 

Bl 

S3 

84 

60 

8S 

61 

84 

67 

75 
52 

80 

50 

77 
54 

70 
44 

68 
43 

70 
41 

74 
42 

76 
38 

78 
44 

83 
49 

84 

50 

82 
54 

81 

57 

82 
59 

82 
59 

78.5 
5 1  .5 

GLENNVILLE 

MAX 
niN 

82 
50 

78 
S3 

72 
44 

69 
39 

78 
42 

80 
56 

85 
64 

82 
56 

78 
54 

79 
53 

82 
SO 

82 
54 

82 
54 

81 
56 

86 

61 

84 

63 

80 
49 

81 

50 

79 
53 

71 
44 

71 
43 

72 
40 

75 

42 

77 
38 

SO 
43 

83 

SO 

83 
48 

84 

S2 

81 
49 

84 

59 

83 

59 

79.5 

JESUP  8  S 

MAX 
MIN 

81 
49 

81 
S3 

77 
43 

69 
40 

76 
4S 

78 

57 

82 
64 

83 

50 

81 
54 

78 

53 

80 
47 

82 

50 

82 

52 

82 

57 

86 

57 

86 

65 

76 
57 

79 
47 

79 
51 

71 
42 

70 
42 

71 
36 

74 
41 

77 
37 

79 
38 

82 
45 

82 
45 

83 
49 

83 
54 

81 
56 

81 
60 

79.  1 

NAHUNTA 

MAX 
MIN 

80 

SO 

BO 
5S 

80 

52 

78 
44 

74 
48 

77 
59 

79 
60 

81 
54 

80 

57 

78 

S7 

79 
49 

80 

55 

80 

55 

82 
61 

85 
59 

82 
68 

74 
SB 

78 
48 

78 

51 

70 
44 

70 
44 

71 
41 

73 
44 

76 
40 

78 
42 

81 
48 

82 
47 

82 

52 

81 
S9 

84 

60 

81 
61 

78.5 
62.3 

sapelo  island 

MAX 
MIN 

79 
53 

78 

57 

73 
49 

67 
60 

72 
53 

77 
56 

82 
64 

78 

57 

74 

69 

74 

68 

76 
54 

78 

61 

80 
SB 

79 
60 

80 
64 

82 
68 

83 

57 

77 
56 

75 
55 

66 
50 

64 
49 

67 
48 

65 
43 

66 

51 

74 

57 

80 

57 

82 

55 

81 

57 

82 

SS 

78 
62 

77 
62 

75.7 
56. R 

SAVANNAH  USOA  PL  GRON 

MAX 
MIN 

81 
47 

80 
49 

72 
45 

74 
4  1 

77 
49 

80 

58 

84 

68 

82 
49 

78 
S3 

78 
49 

80 
46 

83 

55 

85 

56 

85 

60 

84 

63 

81 
66 

80 
49 

79 
48 

76 
48 

72 
45 

69 

47 

69 

40 

72 
38 

76 
34 

78 
42 

82 
47 

81 
48 

82 

51 

77 
67 

81 

57 

SI 

57 

78.7 
S0.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


KORCIS 
OCTOBER 


STATION 

SnvRNNOH  HSO  RP 
SnvRNNRH  BEflCH 
SURRENCr  2  HNH 
HPYCR055  4  NE 


MRX 


MAX 
MIN 


nflx 

hIN 


tiflx 


DAY  OF  MONTH 


BO  79  66 
52     53  44 


81  79  77 
56     61  60 


82  82  75 
45     48  40 


73  84 

53  53 


68  75  80 
37     45  57 


65  69 
53  60 


70  70  77 
45     48  48 


95  81  77 
61     56  56 


81  81  72 
61     61  61 


84  83  82 
58     49  53 


78  84 
57  47 


10    11  12 


78  80 
52  51 


73  76  82 
63     66  53 


79  81 
49  45 


81  82  82 
54     47  47 


82  84  85 
S3     SB  63 


82  77  77 
55     60  68 


82  82  86 
47     54  54 


83  86  85 
52     52  55 


16    17  18 


75  80 
53  SO 


79  77 
69  66 


76  80 
52  45 


90  81 
56  56 


19    20  21 


68  70  64 
51     42  43 


70  80 
56  43 


80  72  72 
46     38  40 


82     75  74 


22   23  24 


72  73 
42  40 


69  68 
47  63 


72  74 
34     38  32 


67  77 
45  43 


25   26  27 


79  83 
44     S2  SS 


78  79 
52  66 


79     82  83 


78  84 

37  37 


28   29    30  31 


83     81  84 

55     SS     61  57 


79  79  77 
65     67  65 


81  82  82  82 
45     52     55  56 


85  86  88  85 
50     SO     56  S6 


75.8 
57.4 


79  .6 
46  .  1 


80  .3 
48.3 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHINC  STATION  INDEX 

10 


DAILY  SOIL  TEMPERflTURES 


OCORGIR 

OCIOBER  1974 


X 

ORT  OF  MONTH 

u 

SIBT ION 

a. 
o 
{  INJ 

Tin! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

UJ 
(X 

CBLHOUN  EXP  STBtlON 

4 

MAX 

n  IN 

65 

64 

62 

60 

59 

60 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

64 

64 

66 

66 

61 

59 

59 

60 
58 

69 
56 

57 
55 

58 
54 

56 
53 

61 
53 

57 
55 

59 
57 

61 
59 

62 
69 

62 
59 

63 
62 

63. 2 
60.0 

EXPERlnENI 

2 

nnx 

MIN 

87 
61 

87 
57 

83 

57 

80 
59 

86 
61 

88 
61 

84 

61 

88 
62 

87 
63 

88 
63 

86 
66 

85 
66 

84 

65 

85 
64 

70 
57 

78 

57 

79 
57 

78 
54 

78 
57 

77 
51 

77 
52 

78 
52 

72 
54 

80 
54 

83 
SS 

79 
57 

83 
63 

81 
63 

80 
63 

81  .8 
59.0 

4 

USX 
niN 

84 

62 

■ 

84 

58 

79 
58 

76 
59 

82 
62 

84 

62 

81 
62 

83 

63 

83 
64 

83 
64 

82 
66 

80 
66 

81 
66 

82 
66 

68 
58 

74 

58 

77 
56 

75 
56 

74 

56 

71 
53 

73 
S3 

74 
54 

69 
56 

77 
56 

78 

57 

76 
58 

78 
62 

77 
64 

75 
63 

77.9 
60  .0 

e 

MIN 

78 
66 

78 
64 

73 
63 

73 
63 

75 
67 

76 
65 

75 
67 

77 
67 

76 
67 

76 
67 

75 
67 

77 
68 

75 
68 

78 
68 

68 
64 

70 
63 

72 
62 

70 
59 

70 
61 

68 
59 

68 
58 

69 
58 

67 
58 

70 
58 

73 
S8 

73 
61 

73 
65 

72 
56 

72 
67 

73.0 
63.3 

HRHKINSVILLE 

4 

nPx 
niN 

81 

71 

79 
71 

77 
69 

75 
67 

76 
67 

76 
69 

80 

70 

78 

70 

79 
70 

85 

71 

84 

73 

79 
71 

78 
68 

75 
67 

76 
64 

71 
83 

69 
62 

70 
63 

71 
61 

67 
62 

71 
60 

74 
64 

71 
64 

74 

66 

75.7 
66.8 

MOnERVILLE  3  MSH 

4 

HBX 
niN 

86 

71 

88 

71 

86 
68 

82 
65 

82 

65 

83 
66 

83 
68 

86 
69 

81 
69 

85 

70 

83 
69 

84 

69 

84 

70 

82 

70 

80 
71 

84 

73 

79 
71 

60 
66 

80 
66 

78 
65 

75 
63 

74 

62 

75 
66 

75 
62 

75 
62 

75 
60 

76 
65 

75 
65 

76 
66 

77 
68 

80  .4 

67  .0 

nlDVlLLE  EXP.  STRIION 

4 

MAX 

83 

72 

81 

81 

80 

81 

80 

80 

78 

72 

76 

70 
65 

74 

62 

71 
6 1 

71 
S8 

71 

57 

71 
58 

74 

59 

75 
62 

76 
66 

79 
66 

PLOINS  SH  on  EXP  STfl 

4 

nflx 
niN 

63 

63 

60 

58 

57 

57 

61 

62 

64 

66 

66 

67 

65 

76 

67 

70 

72 
60 

72 
60 

73 
60 

70 
56 

70 
56 

67 
55 

69 
55 

7  1 
56 

70 
56 

73 
58 

75 
57 

75 
60 

75 
60 

75 
83 

79 
65 

75.7 
61  .3 

TIFTON  EXP  SISTION 

2 

nRx 

PI  IN 

84 

65 

86 
65 

85 
63 

81 
60 

80 
60 

81 
60 

83 
64 

86 

67 

87 
67 

85 

70 

86 

67 

86 

67 

86 
67 

86 
68 

85 
69 

89 

70 

75 
61 

80 
61 

80 
62 

78 
58 

78 
58 

75 
58 

77 
57 

80 
59 

79 
59 

78 
59 

81 
60 

82 
62 

80 
64 

83 

77 

82 
67 

82. 1 
63. 6 

4 

nnx 
n  IN 

83 

71 

83 

71 

83 
69 

80 

67 

79 
67 

80 

67 

81 
69 

84 

72 

84 

72 

82 
74 

84 

73 

83 

72 

84 

72 

84 

73 

82 
73 

85 

75 

77 
67 

78 
68 

77 
67 

76 
64 

75 
64 

74 
64 

75 
64 

77 
65 

76 
65 

77 
66 

79 
66 

78 

67 

77 
68 

85 
71 

80 

71 

80.  1 
68.8 

8 

HRX 

niN 

80 

71 

80 
70 

79 
70 

77 
67 

77 
67 

78 
68 

78 
69 

81 
71 

81 
72 

79 
73 

80 
72 

80 

71 

79 
71 

81 

72 

79 
72 

86 
74 

77 
67 

77 
67 

74 

67 

73 
65 

72 
64 

72 
64 

72 
64 

74 

65 

73 
65 

74 

65 

74 

65 

75 
66 

75 
68 

76 
69 

77 
70 

77.1 
68.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOlLOHINC  STATION  INDEX 
1  1 


EVnPORflTION  AND  WIND 


STPT ION 

DAY  OF  MONTH 

2  a;  o 
Pi  o  * 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

BLLfiTOONH  DBtl  2 

EVAP 

•oe 

.15 

.IE 

.1; 

.14 

.IE 

.OS 

.16 

.oe 

.10 

.11 

.14 

.07 

. 

.07 

.IE 

.06 

.09 

.16 

.03 

•  IE 

.07 

.OE 

.Of 

.04 

.  1 1 

.09 

. 

.  1 1 

.08 

.OE 

3.01 

H 1  N[ 

22 

22 

21 

21 

35 

15 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Buildint;,   Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65' F,     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-ecipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :  Montevallo-shaly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  in  area  -  2  percent  50  square 

 '  ~  '   feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,  unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,   direction  unknown.     Type  of  th«-mo- 

meters  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,   cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-inch  depth  - 

Fnez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,   Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publishfcci  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data'  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT  ' 7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described   in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  CI imatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20f  single  copy;   209  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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fiSHBURN  3  ENE 

69 

.4 

43 

.4 

56 

4 

82 

5 

30 

30. 

273 

0 

0 

5 

0 

1  .28 

.83 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

CORDELE 

0 

0 

8 

0 

0 

6 

1 

1 

DOUGLAS  2  ESE 

70 

.3 

39 

.9 

55 

1 

-2.1 

85 

6 

28 

30. 

311 

0 

0 

9 

0 

1  .47 

-  .40 

.80 

18 

.0 

4 

1 

0 

F I TZGERALD 

71 

2 

46 

.9 

59 

1 

1  .1 

84 

3 

30 

26 

210 

0 

Q 

3 

Q 

.84 

-    1  .46 

.53 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

HOMERVILLE  3  HSU 

71 

.8 

44 

.2 

58 

0 

63 

5. 

27 

28 

232 

0 

0 

6 

0 

1  .24 

.79 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

L UMBER  CITY 

MOULTRIE  2  ESE 

73 

.2 

43 

•  6 

S8 

4 

-  .5 

66 

5 

29 

29 

220 

0 

Q 

5 

Q 

1  .89 

-  .33 

.80 

20 

.0 

5 

2 

0 

NASHVILLE   5  5SE 

72 

.  1 

42 

•  6 

57 

4 

86 

24 

27 

29. 

253 

0 

Q 

7 

0 

1  .70 

.55 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

QUITMAN  2  NH 

64 

19* 

Q 

0 

0 

.  0 

0 

TIFTON  EXP  STRTION 

70 

.  1 

43 

.4 

56 

8 

-  .7 

84 

2 

30 

26 

272 

0 

0 

5 

0 

1  .00 

-  .97 

.59 

21 

.0 

0 

3 

1 

0 

VALDOSTR  3  E 

72 

.  4 

45 

.6 

59 

0 

83 

1 

28 

26 

212 

0 

0 

4 

0 

1.13 

.50 

30 

.0 

0 

2 

I 

0 

DIVISION 

57 

4 

-  .3 

1  .46 

-  .65 

.0 

SOUTHERST  09 

RLMR  FRR  AP 

70 

.  4 

45 

.9 

58 

2 

1  .2 

83 

3- 

30 

29. 

232 

0 

0 

4 

0 

1  .85 

-  .30 

.71 

20 

.0 

4 

2 

0 

BLACKBERRO  ISLAND 

71 

.4M 

46 

.2M 

59 

8M 

82 

19* 

34 

28 

189 

0 

0 

0 

0 

.51 

.32 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRUNSWICK 

0 

Q 

Q 

0 

■  8  I 

-  1.04 

.  4  6 

3  0 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BRUNSWICK  FAR  HP 

69 

.  4 

51 

.0 

60 

2 

82 

5 

37 

29. 

177 

Q 

0 

Q 

Q 

.78 

.39 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

FLEMING 

71 

•  3 

42 

.9 

57 

1 

8S 

5 

26 

28 

260 

0 

0 

8 

0 

1  .00 

.68 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

FOLKSTON  9  SW 

73 

•  1 

45 

.  IM 

59 

IM 

86 

5 

30 

28. 

208 

0 

0 

4 

0 

1  .05 

.67 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  STEWART 

71 

.4 

45 

.0 

58 

2 

-  .3 

85 

5 

31 

29. 

230 

0 

0 

4 

0 

1  .25 

-  .46 

.75 

20 

.0 

0 

3 

1 

0 

GLENNVILLE 

30 

26 

2  1  2 

0 

0 

3 

0 

1  . 92 

.25 

.85 

20 

.  0 

0 

3 

2 

0 

JESUP  8  S 

71 

.9M 

44 

.2M 

58 

IM 

84 

5 

28 

29. 

229 

0 

0 

7 

0 

1  .69 

.66 

n 

.0 

0 

3 

2 

0 

NAHUN  TR 

30 

29  . 

2  1 7 

0 

0 

4 

0 

1  . 09 

.67 

30 

0 

2 

1 

0 

SAPELO  ISLAND 

71 

.  1 

4S 

.9 

60 

s 

83 

18. 

35 

28 

175 

0 

0 

0 

0 

.88 

.42 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

SRVRNNAH  USDR  PL  GRDN 

72 

•  1 

43 

.0 

57 

6 

.9 

83 

5 

26 

26 

249 

0 

0 

7 

0 

.93 

-  1.17 

.55 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAVANNAH  HSO  RP  R 

70 

.6 

44 

.8 

57 

7 

.6 

84 

5* 

30 

29 

243 

0 

0 

2 

0 

.96 

-  .98 

.50 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

SRVRNNAH  BEACH 

SURRENCr  2  WNW 

70 

.6 

40 

.5 

55 

6 

83 

2 

24 

28 

292 

0 

0 

8 

0 

1  .81 

.89 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

WRTCROSS  4  NE 

72 

•  9 

4  1 

.6 

57 

3 

-    1  .6 

87 

4 

28 

29. 

271 

0 

0 

12 

0 

.93 

-    1  .26 

.84 

21 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

58 

6 

.  1 

1.16 

-  .90 

.0 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STRT I  ON 


ADAIRSvlLlE 

ALiATQONA  onn  2 

SEAvtROALt 

CAlHeun  EXP  STATIOl 

CAR  TC  CIS 

CMlTCRSvILLC 
CARTCRSVILLC    3  SW 
CCDART0I41 
CHATtuORTH 
CHlCKAmUGA  PARK 


C  2  I 


CURRTVILL 
DALLAS  y 
OAL  TO»l 

FAIRrfJurti 


ATLORSwILLC 


hORTM  CCNTSAL 


BLAIRSvlLLE   EXP  STA 

BLUE  RIOCC 

CAMTON 

CtEvELANO 

cerrcQCE  4  nnu 

OAHLOnCGA 
DAuSOtiviLLC 

ELL IJ«T 
CAINCSvILLE 

mclen  1  esc 

JASPER    1  r%nu 
nATivlLLE 

nOflCROSS  3  »U 

U  or  GA  PL  T  SC  ItMCE 


HORTMEAST 

BQuriAn 

CAQneSvlLLE  3  I 
CLArTON  1  SSM 
CORNEL  I A 
EL6CRT0N  2  N 


LEXINGTON    I  Nw 
L  INCOLNTON 
TOCCOO 
MASH  INCTOri 

KST  CEHTOAL 

60TLER 
CARROLL  TON 
COLUr«US  WSO  AP 
CONCORD 
DOUCLASvILLC 

exPCRirCHT 
rSANKL IN  2 
GREENvRiE  2  NNU 

MAMIt  TON    4  U 

jOneSfiOSO 


LA  GRANGE 
mRSHAL  L  V 

nONTEZL'no 

SUNN Y5 IOC 


TAieoTTon  t  Nc 

TALLAPOOSA  2  N 
THOmSTOft  2  S 
k<ST  POINT 
MO ODOUR r 


COVINGTON 
DAN.ILLC 
DUBLIN   3  ^ 
CASTrvtN    1  U 

rORSTTM    I  S 
rORT  vALtCT  2  E 

GOorflCT  3  ne 

H(H«INSvlLLC 
IRUINTON    4  ItW 

JUL ICTTt 
rf»CO»»  WSO  AP 
niLLEDGC vlLLE 
rtmTICCLLO 
rOvNT  vERNOH  3  i 

SANDERS*  ILLC 
SILOAM 
SPAA T A  3  NH 


5.« 
3.71 
S.70 


3.M 
4.30 
4.33 


4.03 
4.26 
3.  45 


3.32 
3  .09 
4.S2 


3. SI 

S.57 
4.21 
3.53 
2.53 
3.53 

4.01 


1  .  64 
2.36 
S.52 
4.33 


3.27 
4.57 
2.23 


3.13 
2.20 
2.43 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.13  1.03 
.12  2 . 26 
t  .00 


.26  1.04 

.33  .70 

.10  1.03 


5f€  ttftHlhtl 


NOTES  fOLLOMiNC 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STflT ION 

TOTAL 

DAY  OF  MONTH 

1     2  3 

4     5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

CAST  CENTRAL  06 
APPL ING  1  NU 

AUGUSTA  WSO  AP  ft 
BROOKLCT  1  u 
00  VCR 
GI6S0N 

L0UI5VILUC  3  S 

PCTTtR 

MIOVILLE 

niDvlLLE  EXP  STA 
MltLEM  4  M 

MILLHAVEii-UAOE  2  SE 
NEWINGTON  2  ME 
STILLMORE 
SUAinseORO 
UARRCnTON 

WAYNESBORO  2  NE 

SOUTHtCST  07 

ALBANY  3  SE 
ArCRICUS  4  ENE 

bainbsidge 
Blakcly 

CAMILLA 

COLQUITT  2  E 

CUTHBERT 

DAMSON 

OQNALSONVILLE    1  S 
FORT  GAINES 

LUr«>KIN  2  SE 

MORGAN  1  W 

MORGAft  5  NU 

PLAINS  SW  GA  EXP  STA 

PRESTON 

THOMASVILLE   A  SE 

SOUTH  CENTRAL  Oe 

ABBEVILLE 
ADEL   2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
COROCLE 

DOUGLAS  2  CSC 
FITZGERALD 
HOnCRVILLE  3  USU 
LU^ER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  6  5SE 

QUITMAN    2  NW 
TIFTON    EXP  STATION 
VALDOSTA    3  E 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAA  AP 
ATKINSON 

BLACteEARD  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSHICi   FAA  AP 

DOCTORTOun  1  USU 
FLEMING 
FOLKST0N  3  SW 
FOLRSTON  9  SW 
FORT  STEWART 

GLENNVlLLE 

jEsup  a  S 

NAHUNTA 
PATTERSON 
SAPELO  ISLAND 

SAVANNAH    USOA    PL  GRDN 
SnvANNAH    WSO    AP  R 
SAVANNAH  BEACH 

SURHENCT  2  t*iw 
WAYCR0S5  4  NE 

2.  35 
2.36 
1  .66 
1  .93 
1  .63 

2.21 

1.41 

1  .40 

3.23 
2.37 
I  .SI 
3.30 
2.20 

1 .60 

1  .95 
1.71 
.71 
2. 70 
1  .79 

1  .93 
3.55 
2.87 

1 .27 
3.39 

3.97 

2.  16 
2.76 
2.39 

1  .  15 
1  .70 
1 .66 
1  .26 
2.34 

1  .47 
.64 

I  .24 

1  .89 

I  .70 

1  .00 
1.13 

1  .65 
.53 
.51 
.61 
.  78 

1  .00 
.52 
1  .05 
1  .25 

1  .92 
1  .69 
1  .09 

1  .02 
.86 

.96 

1  .61 

.93 

.  10 

.22 

.50 

.  10 
.22 
.56 

.21 

.22  .03 

.06  .06 

.07 

.52 

.58 
.  41 

.04 

T  .05 

T  .05 
.29 

.09 

.09 

.08 

.  19 

.  10 

.  42 
-  07 
.06  .03 

.01 
.  04 

.21  .16 

.  13 
.06 

T  .09 

.03 
.09 

.06 

.  33 
.09 
.08 
.06 
.06 

06 

T  .10 
.23 

.02  T 

.03 

.01  T 

.03 

.02 

.03 
.  10 

.  12 

T  .02 
T  .02 

.  13 
.  15 

.  10 
.02 

.04 
.01  T 

.09 

.02 

.  12 
.  16 

.04  .16 
.39 
.06 

.24 

.  42 

.33 
.  23 

.  70 

SO 

,  39 
.32 
.44 

.  15 

.  10 
.  14 
.  16 

.03 
.03  .10 
.  10 
.07 

T  .09 
.04 

.01 

.  10 
.03  .04 
.07 
.06 

.28 
.08 
.05 

.03 

,  16 
.  15 

.05 
.08 

.  03 

.  10 
.  16 

.  10 

.05 
.09 
.  12 

.05 

.07 
.  12 

.  02 
.01 

.01 

.03 
.04 

1-46 
T       1  .02 
.42 

1  .05 

.64 
.20  .62 

.42 

.22  .30 

1  .60 
1  .62 
66 

.04  .43 
.40 

T           .  96 
.06 
1  .60 
.52 

.72 
1  .  10 
.56 
.75  .65 

-58 

1  .54 

.03  .72 

.36 

.  15 

.35  .07 

.07 

.40  .20 
60 

T  .02 

.55  .11 
.01 

.54  .29 

.05 
.  10 

.20 
.01  .05 

.03  .21 

.03 

-66 

.30 
.01 

.07 
.  19 

.02  .37 

.03 

.04  .49 

.32 
.53 

.60 

.03  .60 

T           .  75 

.01  .44 
.56 
,  49 

T  ,61 

.53 

.55 
.63  1-06 
.05      .02  .27 

.03  ,59 

.60 

T  .41 
.43 
T  .61 
.69 

-  7e 

1  .  42 

1  .  19 
T  .28 

.63 

1  .03 
.26  .40 
.03  .72 

.  45 

.55 
.33 

.  83 

1  .01 
.53 

.  79 

.80  -01 
.33 

-59 

.46 

.71 

.40 
.  32 

.  30 
T           .  26 

.  64 

.66 

.52 

.  36 
,  75 

.71  .85 
.43 
.  34 

.46 

,  42 

.55  T 
T  .50 

T           .  69 

.  14 

.  12 

.07  .09 

.05 

.05 

,  07 

.07 

.  10 

.02  .01 
.03  .10 

.02 

.40 
.46 

.  15 

.23 

.20 

,  75 
.  32 
-  30 

.04 

.  72 

.85 
1  .65 

.55 
.  39 

.36 

.26 
.26 

.  34 

.50 

.  19 

.46 

.39 

.  17 

.67 
.  16 

.61 
.67 
.  16 
.03  .30 

.22 
.  16 

SE£  REFERENCE  NO'ES  FOLlOmINO  SFflTION  1N0£» 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

DOY  OF  MONTH 

lU 

o 

<E 

a: 
a 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

9 

1 0 

1  J 

1 2 

1  3 

1 5 

1 6 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

kjno  T  UuC  T 

nun  1  riNC.  o  i 

01 

HLLHPUUrtH    UMn  c 

79 

78 

81 

78 

64 

62 

62 

66 

58 

54 

57 

47 

59 

57 

64 

62 

57 

69 

56 

51 

52 

62. S 

niN 

54 

53 

51 

53 

40 

37 

37 

36 

40 

30 

30 

25 

26 

5 1 

54 

39 

32 

32 

27 

28 

27 

3B.2 

CfiLHOUN  EXP  STATION 

82 

84 

84 

83 

71 

64 

60 

65 

69 

70 

60 

SS 

60 

S6 

48 

60 

61 

57 

65 

65 

60 

63 

70 

70 

63 

51 

55 

55 

60 

64  .0 

niN 

49 

49 

49 

46 

59 

42 

40 

46 

30 

31 

46 

40 

27 

37 

23 

23 

42 

49 

53 

56 

40 

27 

26 

30 

4  3 

23 

20 

22 

23 

33 

37.5 

r  OP  Tr  p^u 1 1  1  F 

82 

83 

82 

80 

79 

65 

63 

64 

69 

68 

67 

SS 

58 

58 

47 

55 

60 

57 

67 

64 

64 

64 

67 

70 

68 

S2 

56 

55 

59 

64  .5 

niN 

50 

49 

48 

57 

37 

3 1 

45 

3 1 

37 

49 

40 

26 

39 

23 

2 1 

** 

52 

52 

60 

38 

27 

26 

36 

4  1 

22 

28 

22 

2 1 

39 

37.9 

r c noD  T nuu 

I,  tUHK  1  UHIN 

85 

85 

86 

79 

72 

64 

62 

64 

71 

71 

63 

55 

61 

56 

49 

62 

56 

61 

70 

67 

60 

67 

73 

73 

64 

S3 

SB 

56 

61 

65. 2 

niN 

49 

49 

49 

55 

38 

34 

45 

^* 

32 

49 

40 

27 

38 

24 

22 

42 

50 

53 

56 

40 

28 

28 

30 

'  ' 

^' 

21 

22 

22 

30 

37  .2 

nai  1  1 
UHLLH9    /  nc 

81 

83 

83 

82 

77 

66 

63 

62 

62 

70 

67 

59 

54 

59 

48 

47 

58 

59 

58 

66 

62 

59 

62 

68 

69 

SO 

52 

SS 

54 

63. 1 

niN 

S2 

SO 

52 

51 

56 

40 

^* 

34 

*' 

40 

30 

25 

23 

23 

4  3 

51 

55 

*' 

30 

28 

30 

3S 

24 

26 

2S 

2S 

29 

36.7 

DflL  TON 

80 

81 

83 

83 

78 

55 

61 

58 

65 

69 

68 

54 

55 

59 

46 

45 

57 

60 

58 

64 

64 

59 

60 

69 

68 

SO 

49 

55 

S4 

62.5 

niN 

53 

52 

50 

49 

S3 

39 

38 

38 

36 

34 

48 

39 

28 

29 

25 

24 

29 

42 

48 

54 

43 

30 

28 

32 

40 

26 

27 

26 

26 

27 

37.1 

Lfl  FflYETTE 

«AX 

81 

79 

82 

81 

76 

66 

64 

S9 

70 

70 

SS 

48 

43 

59 

60 

55 

65 

63 

59 

64 

69 

69 

50 

50 

55 

56 

SB 

63.2 

50 

52 

51 

48 

47 

35 

35 

38 

30 

31 

39 

36 

25 

20 

24 

25 

30 

43 

49 

55 

42 

26 

28 

31 

31 

23 

20 

20 

23 

34.5 

ROME 

83 

85 

84 

79 

70 

66 

65 

63 

71 

71 

62 

SS 

61 

SO 

50 

59 

57 

58 

68 

66 

62 

67 

70 

71 

62 

54 

57 

58 

58 

50 

64  .4 

tllN 

45 

45 

45 

43 

46 

34 

32 

41 

29 

28 

42 

35 

23 

32 

20 

19 

38 

44 

47 

51 

37 

23 

23 

26 

37 

20 

18 

21 

18 

27 

33.0 

ROME  HSO  fiP 

83 

84 

83 

78 

71 

65 

60 

64 

70 

70 

54 

54 

59 

48 

48 

60 

62 

S7 

69 

65 

60 

65 

70 

71 

53 

53 

57 

56 

58 

63.2 

niN 

49 

52 

SO 

*'' 

'* 

36 

40 

45 

35 

32 

*^ 

35 

26 

35 

23 

26 

42 

SO 

54 

S 1 

28 

32 

33 

36 

24 

2 1 

24 

23 

37 

37  .0 

NORTH  CENTRAL 

02 

RLPMRRETTR   5  SSH 

78 

80 

82 

82 

78 

66 

63 

64 

64 

67 

67 

64 

55 

58 

48 

47 

57 

63 

56 

66 

63 

58 

62 

65 

69 

50 

52 

52 

54 

56 

62.9 

MIN 

*^ 

46 

46 

46 

4  1 

33 

33 

30 

30 

30 

40 

29 

28 

25 

2 1 

2 1 

38 

49 

52 

40 

35 

27 

27 

30 

25 

23 

22 

2 1 

21 

33.4 

ATHENS   HSO  fR 

81 

85 

84 

80 

71 

68 

65 

63 

68 

69 

69 

58 

59 

63 

53 

59 

68 

57 

63 

70 

60 

70 

68 

71 

S6 

53 

51 

57 

59 

49 

64  .9 

MIN 

52 

5 1 

55 

52 

54 

46 

35 

45 

35 

4  1 

39 

40 

32 

36 

28 

28 

45 

50 

52 

45 

39 

38 

36 

36 

33 

27 

27 

30 

28 

39 

39.8 

OTLfiNTH  HSO  OR 

MAX 

81 

82 

82 

78 

69 

66 

64 

62 

68 

68 

65 

58 

59 

52 

49 

58 

66 

60 

66 

67 

60 

64 

68 

70 

57 

53 

54 

55 

57 

49 

63.6 

MIN 

55 

55 

53 

53 

SO 

*^ 

4  1 

49 

38 

** 

" 

36 

30 

37 

29 

26 

54 

54 

45 

39 

35 

36 

4  I 

35 

30 

29 

28 

32 

42 

41  .  1 

BLfllRSVlLLE  EXR  STfl 

75 

78 

78 

79 

72 

66 

61 

61 

64 

68 

64 

59 

48 

53 

46 

43 

54 

60 

61 

63 

60 

51 

60 

63 

66 

43 

52 

SO 

SO 

55 

60.1 

niN 

4  I 

42 

42 

4  1 

46 

3 1 

30 

34 

26 

26 

4  1 

24 

28 

21 

1 8 

20 

4  1 

43 

*^ 

38 

27 

22 

24 

30 

1 7 

1 9 

23 

1  7 

19 

30.7 

BLUE  RIOCE 

74 

80 

82 

7l 

65 

65 

61 

67 

69 

70 

60 

51 

54 

50 

59 

64 

60 

60 

64 

63 

54 

60 

SS 

68 

58 

56 

S7 

SS 

SI 

48 

61  -B 

MIN 

45 

45 

45 

45 

60 

32 

33 

42 

27 

39 

38 

27 

33 

22 

4  1 

SO 

S 1 

SO 

40 

28 

24 

4  3 

34 

23 

30 

28 

38 

36 

37.5 

COMMERCE  4  NNH 

80 

81 

84 

84 

80 

71 

69 

64 

67 

68 

67 

67 

57 

58 

SO 

S2 

57 

68 

59 

64 

68 

60 

59 

65 

70 

SS 

SO 

SS 

56 

65  . 1 

MIN 

46 

SO 

46 

5 1 

43 

36 

33 

30 

32 

33 

29 

25 

23 

38 

30 

30 

32 

23 

20 

22 

23 

24 

32 

32.5 

DPHLONECA 

76 

77 

80 

81 

75 

68 

56 

63 

62 

64 

65 

61 

S4 

54 

44 

46 

52 

63 

57 

S9 

63 

55 

66 

63 

64 

48 

52 

49 

55 

56 

61  .3 

MIN 

49 

49 

51 

48 

48 

42 

35 

^* 

33 

36 

28 

30 

27 

23 

24 

42 

49 

53 

36 

31 

32 

^* 

24 

24 

25 

26 

27 

35.9 

Gfll NESV ILLE 

MAX 

77 

78 

80 

80 

78 

67 

65 

63 

6S 

66 

67 

64 

53 

56 

48 

49 

56 

63 

56 

64 

63 

59 

64 

67 

67 

SO 

53 

52 

55 

57 

62.7 

MIN 

50 

5 1 

52 

50 

56 

4  1 

35 

42 

37 

37 

40 

43 

32 

38 

26 

26 

30 

4  3 

50 

54 

40 

36 

32 

35 

38 

27 

26 

26 

27 

34 

38.5 

HELEN  t  ESE 

80 

83 

82 

76 

73 

69 

64 

64 

68 

65 

60 

53 

57 

SO 

48 

S3 

65 

57 

57 

65 

53 

66 

63 

64 

S6 

53 

50 

58 

56 

50 

61  .9 

MIN 

43 

45 

46 

42 

55 

41 

29 

41 

29 

28 

32 

40 

26 

28 

27 

21 

34 

46 

47 

50 

39 

37 

27 

28 

40 

19 

18 

24 

22 

33 

34  .6 

jnSPER  1  NNH 

MAX 

78 

81 

80 

74 

67 

60 

62 

63 

68 

65 

57 

49 

56 

45 

46 

SS 

63 

55 

58 

60 

55 

61 

64 

67 

56 

55 

52 

53 

55 

49 

60.3 

52 

48 

54 

52 

53 

39 

37 

43 

35 

39 

26 

35 

25 

25 

41 

49 

52 

48 

32 

30 

36 

41 

40 

24 

31 

32 

30 

38 

38. B 

U  OF  GR  RLT  SCIENCE 

FH 

MAX 

81 

84 

84 

79 

69 

67 

63 

62 

66 

67 

67 

65 

58 

S9 

51 

S7 

67 

60 

61 

66 

58 

65 

66 

69 

57 

52 

51 

55 

57 

55 

64  .0 

MIN 

48 

48 

52 

45 

55 

43 

36 

45 

35 

37 

36 

41 

29 

36 

25 

26 

42 

48 

SO 

54 

37 

36 

34 

35 

47 

26 

24 

28 

26 

38 

38.7 

HINOER   1  SSE 

MAX 

80 

78 

74 

67 

63 

66 

66 

66 

63 

58 

54 

SI 

64 

60 

59 

65 

60 

66 

67 

69 

61 

51 

51 

56 

50 

50 

■          ■  ■ 

MIN 

48 

46 

46 

56 

40 

36 

42 

35 

36 

40 

27 

33 

22 

39 

46 

50 

54 

39 

32 

33 

35 

45 

23 

25 

22 

27 

37 

37.9 

NORTHEAST 

03 

CLRTTON  1  SSH 

MAX 

79 

78 

80 

77 

79 

68 

70 

63 

66 

65 

64 

52 

51 

SO 

49 

54 

64 

61 

S9 

59 

S3 

68 

67 

69 

65 

52 

SO 

S7 

55 

57 

62.7 

MIN 

42 

43 

46 

42 

47 

35 

27 

39 

30 

27 

28 

38 

26 

27 

1 9 

25 

32 

45 

40 

S2 

26 

25 

30 

26 

38 

1  7 

1  7 

22 

22 

29 

32.  1 

CORNEL Ifl 

MAX 

79 

83 

80 

7S 

70 

70 

64 

63 

66 

65 

64 

SS 

S4 

45 

48 

SO 

65 

SS 

S6 

66 

55 

68 

68 

66 

61 

SO 

SO 

57 

52 

51 

61  .7 

MIN 

45 

4 1 

48 

4S 

58 

37 

28 

39 

30 

30 

33 

38 

24 

32 

20 

20 

46 

50 

39 

29 

30 

29 

37 

1 8 

1 9 

20 

22 

31 

34.1 

ELBERTON  2  N 

80 

83 

83 

80 

75 

67 

64 

60 

6S 

67 

68 

65 

57 

54 

50 

55 

66 

62 

59 

69 

59 

63 

63 

63 

63 

SI 

49 

S3 

S7 

52 

63.4 

MIN 

42 

4  1 

44 

41 

53 

38 

28 

40 

27 

26 

27 

39 

25 

26 

25 

18 

32 

47 

45 

54 

35 

29 

27 

27 

40 

18 

16 

18 

17 

38 

32.8 

hRRThELL 

MAX 

82 

80 

82 

85 

76 

70 

70 

63 

67 

68 

64 

65 

60 

58 

S8 

60 

70 

62 

65 

68 

62 

68 

66 

66 

68 

54 

54 

SB 

58 

48 

65. B 

M  1  N 

53 

50 

54 

55 

60 

45 

40 

43 

36 

42 

45 

35 

32 

39 

28 

28 

34 

38 

50 

SO 

40 

3S 

36 

34 

35 

25 

25 

29 

30 

36 

39.4 

TOCCOR 

MAX 

81 

85 

86 

83 

70 

67 

61 

63 

69 

65 

59 

53 

54 

48 

50 

67 

61 

57 

69 

58 

70 

63 

66 

64 

53 

52 

SB 

SB 

48 

53.4 

MIN 

52 

57 

51 

53 

62 

43 

42 

44 

38 

36 

37 

42 

32 

30 

28 

28 

32 

46 

51 

54 

45 

36 

36 

3S 

42 

28 

24 

29 

27 

35 

39  .8 

hhsmincton 

MAX 

80 

82 

84 

85 

81 

66 

63 

64 

61 

67 

68 

68 

59 

66 

S9 

55 

60 

70 

55 

65 

68 

67 

68 

67 

70 

SB 

S2 

S2 

SO 

SB 

. 

MIN 

48 

49 

52 

46 

54 

45 

38 

39 

33 

33 

34 

3S 

31 

32 

29 

2S 

24 

4  I 

48 

48 

4  1 

33 

34 

34 

39 

2S 

23 

24 

23 

23 

36.? 

MESI  CENTRAL 

04 

CARROLL  TON 

MAX 

81 

86 

84 

84 

71 

67 

63 

70 

68 

S9 

58 

67 

71 

64 

69 

68 

60 

66 

64 

70 

59 

S3 

60 

63 

59 

57 

67.0 

MIN 

43 

52 

45 

42 

56 

38 

34 

33 

36 

36 

36 

38 

37 

33 

41 

49 

49 

S3 

32 

34 

36 

37 

39 

32 

32 

39.7 

COLUMBUS   HSO  AP 

MAX 

82 

84 

83 

79 

68 

63 

66 

61 

71 

73 

71 

61 

63 

70 

SS 

63 

68 

70 

78 

70 

66 

70 

72 

72 

58 

55 

58 

61 

SB 

SS 

67. S 

MIN 

54 

52 

51 

52 

SS 

42 

40 

S2 

45 

37 

45 

43 

33 

38 

30 

29 

49 

SS 

54 

50 

41 

36 

35 

40 

39 

32 

29 

29 

28 

40 

4  1  .6 

E«PER1M£NT 

MAX 

81 

81 

83 

84 

78 

66 

64 

65 

65 

70 

69 

68 

58 

59 

63 

52 

S9 

72 

61 

69 

67 

61 

66 

60 

70 

53 

53 

54 

S6 

56 

6S.4 

MIN 

58 

SO 

S8 

64 

44 

38 

46 

38 

39 

43 

41 

31 

43 

26 

2S 

48 

SS 

SO 

53 

39 

36 

34 

43 

48 

26 

28 

28 

28 

41  .S 

GREENVILLE  2  NNH 

MAX 

82 

84 

84 

81 

72 

65 

65 

61 

69 

71 

70 

6S 

60 

67 

57 

59 

73 

72 

69 

70 

64 

67 

70 

70 

71 

56 

58 

56 

58 

67.8 

MIN 

48 

46 

45 

48 

S8 

41 

33 

46 

35 

30 

31 

40 

29 

33 

25 

22 

42 

44 

46 

47 

38 

30 

28 

31 

42 

28 

21 

25 

21 

25 

35.9 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLlOhIND  S'RTION  INDEX 


7 


DniLY  TEMPERniURES 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«r 

LH  GRBNGE 

MBX 
niN 

83 

62 

S3 

76 

74 

66 

63 

62 

70 

70 

65 

61 

64 

61 

50 
25 

66 
22 

74 
42 

69 
57 

68 
48 

71 
60 

62 
39 

55 
32 

73 
28 

74 

3 1 

65 
45 

53 
28 

50 
20 

60 
2 1 

58 
22 

49 

33 

66  .2 
37  .8 

KBRSHHLLVILLE 

Max 
niN 

82 

85 

86 

84 

78 

65 

67 

64 

70 

72 
35 

75 
40 

72 
40 

61 
29 

71 
38 

58 
27 

62 
28 

61 
45 

72 
56 

69 
43 

68 
58 

65 
38 

68 
35 

70 
34 

72 
40 

71 
45 

55 
28 

57 
26 

57 
30 

56 
30 

61 
35 

68.8 
40.6 

NEMNRN 

MAX 

niN 

SUNNTSIOE 

MAX 

niN 

82 

85 

84 

79 

68 

66 

66 
38 

61 
46 

69 
37 

69 
35 

67 
39 

56 

64 

30 

52 
42 

53 
26 

60 
24 

72 
45 

60 
44 

65 
52 

68 
48 

61 
40 

66 
35 

70 
32 

71 
37 

62 
44 

53 
23 

55 
26 

52 
28 

56 
25 

48 

43 

64  .7 

39-7 

T  Ql  on  T  T  IIM     1  WP 

niN 

83 
48 

BS 
46 

84 

79 
52 

80 
47 

68 
40 

65 
35 

57 
44 

71 
39 

73 
29 

74 
36 

72 
40 

63 
30 

72 
36 

67 
25 

63 
20 

67 
44 

73 
58 

72 
56 

69 
55 

68 
44 

72 
28 

73 
34 

74 

31 

64 
47 

65 
32 

58 
19 

60 
24 

55 
21 

52 

37 

69  .6 
37  .8 

TBLLfiPOOSB  2  N 

MAX 

82 
48 

83 
42 

83 
47 

78 
44 

71 
54 

65 
36 

62 
31 

54 
44 

71 
32 

69 
29 

65 
43 

65 
35 

60 
24 

56 
37 

51 
23 

60 
19 

60 
40 

63 
50 

69 
49 

68 
56 

60 
31 

65 
21 

70 
25 

70 
29 

69 
40 

53 
20 

57 
19 

56 
20 

58 
20 

58 
28 

65  .4 
34  .6 

THOMBSTON  2  S 

MBX 

niN 

85 
SO 

88 

51 

81 
48 

81 
48 

75 
59 

62 
47 

69 
39 

59 
48 

69 
45 

73 
42 

70 
35 

65 
43 

62 
28 

69 
32 

58 
27 

65 
26 

66 
45 

70 
58 

65 
50 

69 
55 

65 
40 

71 
32 

74 
33 

74 

30 

67 
46 

59 
28 

60 
24 

64 

29 

61 
26 

52 

68.3 
40  ■  1 

WEST  POINT 
. 

nBX 

MIN 

80 

80 

84 

85 

75 

65 
45 

65 
39 

62 
40 

62 
4  3 

71 
35 

70 
40 

65 
42 

60 
34 

62 
34 

60 
30 

53 
27 

62 
34 

80 
50 

60 
50 

70 
50 

68 
40 

68 

35 

68 
37 

72 
32 

70 
38 

60 
32 

60 
25 

59 
25 

SB 
25 

SB 

25 

67  .  1 
38  .7 

CENTRBL 

05 

flILEr 

riBx 
niN 

84 
49 

85 

50 

81 
63 

69 
S 1 

66 
39 

59 
39 

70 
36 

74 
36 

78 
39 

72 
47 

63 
33 

73 
37 

62 

67 
27 

64 
46 

76 
59 

68 
53 

65 
43 

67 
42 

71 
35 

74 

43 

63 
40 

SS 
27 

60 
30 

30 

65 

69.3 
41  .4 

COVINGTON 

nflx 

MIN 

82 

87 

86 

5 1 

81 
5 1 

68 

59 

65 
47 

64 

36 

61 
4  7 

69 
35 

69 
39 

71 
40 

59 
42 

61 
29 

62 
36 

53 
25 

61 
24 

67 
44 

60 
5 1 

63 
52 

65 
S3 

60 
39 

65 
35 

71 
30 

71 
36 

64 
43 

52 
27 

53 
27 

57 
27 

60 
24 

48 
42 

65  .2 
39  .7 

DUBLIN  3  S 

MAX 
MIN 

85 

87 

88 

89 

83 

79 

65 

70 

65 

72 
33 

75 
33 

77 
34 

63 
33 

65 
33 

73 
32 

60 
25 

57 
27 

60 
SO 

74 
5 1 

72 
53 

68 
42 

62 
39 

72 
3 1 

75 
34 

74 

39 

60 
26 

56 
27 

59 
26 

60 
25 

62 

27 

70  .6 
37.4 

EflSTtlBN   1  M 

MBX 
MIN 

82 

84 

85 

84 

50 

82 
58 

78 
55 

64 

38 

67 

67 
39 

70 
36 

72 
38 

77 
4  5 

62 
33 

62 
33 

72 
33 

67 

66 

67 
50 

75 
52 

70 
53 

68 
43 

65 
38 

70 
33 

72 
40 

73 
49 

SB 

27 

54 

27 

58 

27 

60 
28 

59 

69  .7 
4  1  .6 

FORSTTH  1  S 

MBX 
MIN 

82 

84 

84 

81 

75 

63 
47 

65 
39 

59 
48 

68 

69 
35 

72 
39 

68 
38 

60 
30 

71 
34 

55 
27 

61 

25 

62 
4  7 

64 
49 

61 
4  7 

68 
58 

62 
4  4 

67 
36 

71 
30 

73 
34 

72 
45 

63 
26 

55 
26 

59 
3 1 

5S 
24 

53 
45 

66.7 
39  .9 

HBHKINSVILLE 

MAX 

niN 

86 

87 

86 

83 

78 

64 

71 

78 

66 

65 

73 

62 

69 

63 

76 

75 

71 

68 
36 

30 

73 

75 

60 
28 

56 
26 

72  ,0 
39  .0 

IRHINTON   4  MNH 

MAX 
MIN 

80 

81 

79 

81 

80 

73 

63 

58 

62 

68 

67 

71 

71 

68 

67 

68 

71 

72 

61 

67 

64 

66 

70 

72 

71 

55 

64 

62 

56 

65 
34 

69.1 
39  .  1 

nncoN  HSO  bp 

MAX 
MIN 

84 
49 

85 

85 

83 

74 

62 

64 
45 

69 
39 

61 
5 1 

71 

73 
34 

76 
40 

64 
42 

64 

33 

74 
39 

59 
3 1 

66 
26 

65 
48 

73 
54 

67 
52 

70 
49 

66 
4  3 

70 
39 

72 
33 

74 

38 

60 
42 

57 
3 1 

59 
24 

60 
3 1 

50 
27 

63 
49 

68.9 
41  .4 

MIN 

62 
46 

83 
45 

84 

45 

85 
47 

82 
47 

72 
49 

62 
35 

66 
36 

60 
40 

68 
31 

70 
31 

74 

33 

61 
30 

62 
28 

72 
29 

56 
23 

63 
24 

62 
46 

72 
SO 

70 
50 

65 
41 

63 
36 

69 
30 

70 
33 

73 
33 

57 
28 

53 
26 

56 
24 

57 
25 

25 

67.6 
35.5 

nONTICELLO 

MAX 

SBNDERSVILLE 

MAX 
MIN 

82 
47 

82 
49 

84 
48 

80 
63 

73 
61 

65 
62 

63 
38 

60 
45 

67 
33 

70 
33 

73 
32 

67 
46 

50 
30 

71 
37 

59 
30 

62 
24 

64 

39 

65 
56 

61 
51 

67 
58 

63 
43 

66 
39 

68 
32 

72 
35 

58 
49 

52 
28 

56 
26 

56 
26 

60 
22 

62 
46 

66.3 
40.3 

SILOBM 

MAX 
MIN 

83 
52 

85 
5 1 

85 
56 

80 
54 

73 
6 1 

63 
46 

65 
35 

63 

68 

70 
38 

71 
36 

60 
42 

61 
30 

71 
37 

55 
27 

62 
27 

70 

64 

63 

69 

60 

69 

69 

71 

63 

53 

54 

57 

57 

53 
44 

66  .2 

40  .6 

EBST  CENTRBL 

06 

BPPLING   1  NH 

MAX 
MIN 

82 

84 

86 

86 

82 

72 

63 

64 

62 

68 

71 

74 

61 

61 

71 

56 

63 

70 

55 

67 

69 

62 

67 

68 

71 

58 

55 

55 

57 

58 
24 

67.3 
36.3 

BuOUSTB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

86 

86 

86 

83 

79 

69 

64 

61 

70 

72 

73 

63 

61 

69 

56 

62 

67 

57 

58 

68 

62 

66 

68 

58 

53 

54 

56 

61 

60 
43 

66  .7 
37  .3 

BROOKLET   1  H 

MAX 
MIN 

82 
46 

84 
47 

84 

47 

82 
55 

82 
53 

72 
60 

67 
43 

63 
45 

69 
32 

72 
35 

76 
37 

70 

71 

69 

70 

65 

71 

77 

67 

70 

64 

67 

70 

74 

71 

54 

60 

58 

62 

64 

40 

70  .2 
41  .8 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

84 
46 

86 
46 

86 
49 

83 
55 

78 
6 1 

66 

65 
40 

62 

69 

72 

76 

70 

61 

72 

67 

64 

65 

69 

61 

68 

64 

67 

69 

74 

69 

55 

57 

58 

64 

63 
29 

68  .8 
40.3 

HETTER 

MAX 
MIN 

nIDVlLLE  EXP  STB 

MAX 
MIN 

84 

S6 

86 
52 

83 

78 

67 

65 

62 

68 

73 

78 

72 

67 

73 

69 

70 

69 

66 

70 

69 

65 

59 

61 

71  .3 
40.3 

nILLEN   4  N 

MAX 
MIN 

85 

87 

66 

83 

80 

67 

66 

61 

70 

72 

78 

76 

67 

72 

58 

65 

SB 

72 

62 

69 

65 

69 

71 

74 

73 

61 

59 

59 

62 

62 
48 

69.6 
36.9 

NEHINGTON  2  NE 

MIN 

82 
SI 

83 
63 

84 

53 

83 
59 

84 

65 

60 
60 

64 
40 

60 
40 

68 
32 

70 
35 

75 
35 

65 
45 

65 
35 

71 
40 

65 
42 

66 

27 

65 
42 

68 

50 

65 
55 

63 
54 

65 
45 

65 
36 

70 
37 

65 
40 

S5 
4  1 

54 

39 

60 
28 

55 
26 

64 
24 

68 

58.3 
42  .4 

SHfllNSBORO 

MBX 

83 
48 

84 
45 

85 
48 

83 
45 

74 
51 

70 
57 

66 
46 

61 
44 

70 
32 

74 

37 

78 
37 

67 
47 

64 
34 

61 

37 

59 
33 

70 
27 

64 
34 

69 
51 

72 
50 

68 
60 

66 
41 

68 
36 

69 
34 

71 
41 

67 
34 

62 
30 

60 
25 

59 
24 

59 
24 

61 
29 

68  .8 
39.4 

HBRRENTON 

MBX 

niN 

79 
49 

80 
49 

82 
50 

82 
53 

82 
54 

72 
50 

62 
40 

63 
41 

62 
33 

64 
34 

64 

35 

72 
36 

58 
33 

59 
33 

70 
31 

55 
26 

65 
27 

72 
41 

57 
49 

64 

50 

67 
43 

62 
38 

66 
38 

69 
39 

70 
4  1 

56 
29 

53 
25 

53 
26 

55 
26 

SB 
26 

65  .8 
38.2 

hBTNESBORO  2  NE 

MAX 
MIN 

82 

84 

86 

87 

83 

82 

70 

66 

62 

69 

70 

76 

64 

64 

72 

S8 

65 

68 

65 

65 

68 

63 

68 

72 

72 

62 

S4 

SB 

60 

61 
21 

37.3 

SOUTHWEST 

07 

BLBBNT  3  SE 

MBX 
MIN 

83 
54 

84 

53 

84 

50 

64 

51 

83 
64 

80 
59 

65 
40 

69 
41 

60 
44 

70 
39 

74 
46 

77 
45 

63 
30 

64 

33 

71 
37 

62 
30 

70 
34 

73 
41 

78 
53 

82 

57 

72 
43 

66 
38 

70 
33 

74 

3S 

76 
42 

57 
30 

54 
29 

61 
29 

SB 
29 

S9 
31 

70.8 
41  .0 

BBERICUS  4  ENE 

MBX 
MIN 

84 

52 

85 
53 

85 
51 

82 
54 

77 
62 

70 
52 

67 
40 

60 
50 

71 
45 

73 
36 

76 
45 

72 
43 

62 

33 

72 
39 

66 
30 

56 
30 

61 
46 

75 
58 

78 
53 

73 
61 

6S 
40 

70 
38 

70 
37 

70 
42 

64 
49 

54 

29 

58 
26 

SB 

30 

57 
32 

62 
46 

69.  1 
43.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOWINO  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 

BniNemocE 

MAX 
MIN 

85 
SS 

86 
53 

86 
53 

86 
S2 

86 
66 

79 
58 

72 
3S 

68 
42 

72 
43 

76 
34 

80 
46 

72 
46 

65 
30 

72 
37 

70 
4  1 

71 
28 

78 
46 

80 
63 

85 
SS 

78 
63 

68 
41 

71 
38 

75 
32 

77 
40 

72 
47 

56 
31 

62 
29 

60 
27 

69 
28 

70 
47 

73.9 

BLflKELT 

MAX 
MIN 

84 

57 

85 
55 

85 
52 

84 

S2 

63 
SS 

77 
57 

61 
42 

70 
42 

61 
45 

73 
39 

75 
39 

75 
44 

64 

33 

65 
33 

73 
34 

SB 
33 

60 
33 

70 
49 

77 
56 

83 

56 

71 
38 

68 
38 

70 
38 

73 
38 

76 
43 

59 
28 

59 
28 

60 
32 

60 
33 

57 
33 

70.8 

CBMILLfl 

MAX 
MIN 

80 
56 

81 
54 

80 
SO 

80 

S3 

83 

62 

73 
58 

67 
38 

59 
48 

68 
47 

70 
37 

76 
48 

69 
45 

60 
31 

70 
38 

69 
36 

66 
30 

76 
45 

74 

60 

80 

55 

73 
62 

65 
40 

68 
37 

69 
35 

73 
45 

65 
47 

53 
32 

58 
29 

56 
28 

SB 
31 

67 
46 

69.5 

COLOUITT  Z  E 

MRX 
MIN 

83 
54 

81 
SI 

83 
50 

85 
49 

84 

65 

83 

57 

65 
40 

69 
48 

69 
42 

72 
34 

78 
48 

79 
44 

65 
30 

64 

39 

73 
36 

65 
32 

70 
39 

7S 
47 

80 

56 

83 
62 

73 
42 

69 
37 

71 
34 

75 
41 

77 
48 

59 
27 

55 
30 

64 

31 

67 
3S 

67 
34 

72.8 

CUTMBERT 

MRX 
MIN 

83 
54 

85 
53 

84 

5 1 

81 
52 

79 
62 

66 
51 

68 
39 

66 
49 

71 
45 

73 
37 

74 
46 

72 
42 

63 
30 

72 
35 

79 
30 

65 
31 

75 
47 

74 

57 

81 
54 

77 
60 

66 
38 

69 
38 

73 
37 

74 
4  1 

70 
47 

54 

26 

59 
37 

60 
30 

55 
30 

63 
43 

71  .0 

FORT  GfllNES 

MRX 
MIN 

80 
57 

80 

55 

81 
56 

80 
SB 

76 
63 

65 
56 

66 
41 

60 
SI 

69 
47 

70 
37 

72 
48 

72 
46 

65 
35 

70 
40 

71 
32 

64 

29 

72 
45 

78 

55 

76 
59 

66 

67 
42 

70 
38 

72 
44 

70 
49 

64 

56 
29 

55 
32 

54 

54 

65 
45 

68.7 
45.7 

LUnPKIN  Z  SE 

MAX 
MIN 

84 
45 

85 
46 

64 
42 

83 
44 

74 

58 

64 
48 

68 
36 

67 

44 

71 
40 

81 
39 

73 
44 

69 
44 

64 

32 

73 
35 

59 
31 

69 

32 

65 
39 

74 

SI 

82 
56 

70 
SS 

75 
36 

70 
34 

72 
39 

75 
41 

68 

39 

54 

30 

59 
28 

56 
27 

62 
31 

60 
37 

70.3 

nORCRN  1  H 

MAX 

niN 

PLAINS  SH  CD  EXP  STR 

MRX 
MIN 

82 
53 

82 
S3 

83 
50 

82 

53 

80 
58 

75 
51 

61 
40 

66 
45 

60 
46 

69 
39 

71 
42 

74 
43 

60 
33 

62 
37 

71 
31 

55 
29 

64 

37 

63 
52 

73 
52 

79 
55 

68 
40 

63 
37 

68 
37 

71 
4  I 

73 
45 

57 
29 

52 
28 

58 
28 

SB 
3 1 

56 
34 

67  .9 
41  .6 

THOnOSVlLLE  4  SE 
■ 

MRX 
nIN 

SOUTH  CENTRBL  08 

BLRPHMB  EXP  SfOTlON 

MAX 
MIN 

84 
54 

83 
53 

83 
48 

83 
SS 

83 
59 

71 
59 

68 
41 

67 
42 

68 
40 

75 
36 

78 
43 

72 
47 

70 
33 

72 
34 

69 
32 

70 
30 

75 
48 

80 
63 

79 
57 

75 
62 

66 
42 

69 
35 

77 
33 

75 
41 

70 
46 

55 
32 

62 
34 

60 
29 

62 
29 

66 
49 

72.2 

RSHBURN  3  ENE 

MAX 
MIN 

eo 

53 

81 

52 

80 

52 

81 
56 

82 
59 

78 
58 

67 
42 

65 
43 

60 
45 

67 
38 

70 
45 

76 
46 

65 
36 

60 
39 

70 
36 

62 
32 

65 
40 

72 
54 

76 
55 

80 
56 

70 
46 

70 
42 

66 
36 

69 
36 

72 
SO 

67 
30 

60 
30 

59 
34 

55 
30 

56 
30 

69.4 

CORDELE 

MAX 
MIN 

80 
50 

84 
48 

83 
48 

82 
51 

80 
62 

66 
54 

67 
36 

55 
48 

69 
41 

71 
33 

77 
33 

74 
43 

61 
30 

72 
37 

68 
32 

64 

27 

67 
42 

76 
58 

80 
51 

77 
59 

65 
41 

67 
32 

70 
31 

74 
40 

70 
47 

55 
34 

57 
25 

56 
24 

58 
26 

65 
47 

70  .0 

DOUOLHS  2  ESE 

MRX 
MIN 

81 
52 

83 
50 

82 
52 

e3 

54 

82 
55 

85 
60 

64 
41 

68 
41 

59 
43 

72 
33 

75 
34 

79 
39 

63 
31 

64 

31 

72 
32 

60 
28 

69 
28 

73 
50 

79 
54 

73 
54 

72 
43 

66 
34 

59 
33 

71 
33 

75 
46 

68 
29 

54 

29 

48 

33 

S8 
28 

62 
28 

70.3 

FlIZGERHLD 

MRX 
MIN 

83 
56 

83 
56 

84 
54 

63 
59 

81 

62 

70 
59 

65 
43 

66 

50 

69 
45 

73 
41 

78 
47 

74 

47 

64 

36 

71 
40 

68 

37 

69 
33 

71 
51 

80 
63 

77 
56 

76 
62 

67 
46 

68 
43 

72 
39 

76 
50 

71 
51 

55 
30 

60 
32 

59 
37 

59 
32 

64 

51 

71  .2 
46  .9 

MOMERVILLE  3  HSH 

MAX 
MIN 

82 
55 

83 
54 

82 
45 

■!l 
54 

83 
58 

77 
63 

67 
42 

62 
44 

69 
49 

74 

34 

78 
42 

72 
48 

63 
30 

72 
30 

67 
46 

71 
31 

78 
48 

80 

59 

79 
54 

73 
S7 

66 
42 

66 

36 

73 
33 

75 
46 

71 
48 

56 
32 

59 
38 

61 
27 

64 

29 

67 
52 

71  .8 
4  4.2 

LUMBER  CITr 

MAX 
MIN 

nOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

85 
54 

80 
50 

85 
48 

83 
51 

86 
62 

71 
57 

67 
42 

62 
47 

73 
47 

76 
37 

79 
45 

78 
46 

66 
32 

72 
35 

71 
36 

76 
32 

74 
34 

79 
59 

83 
54 

79 
5S 

66 
42 

71 
40 

78 
34 

78 
44 

68 
48 

61 
31 

SB 

32 

57 
32 

64 

29 

69 
51 

73.2 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

83 
54 

82 
52 

81 
45 

82 
54 

83 
59 

78 

59 

66 
41 

67 
41 

69 
40 

75 
33 

78 
41 

75 

45 

64 

31 

72 
30 

66 
40 

70 
29 

67 
46 

80 
60 

81 

53 

76 
60 

67 
41 

70 
35 

73 
32 

86 
42 

68 
45 

56 
32 

62 
34 

61 
27 

62 
27 

58 
SO 

72.1 
42  •  6 

Qui  THAN   2  NH 

MRX 
MIN 

83 

82 

82 

83 

63 

84 

70 
46 

73 
44 

75 
38 

60 
40 

68 
32 

73 
38 

72 
32 

82 
50 

84 

56 

82 

82 
44 

42 

33 

76 
32 

76 

T IFTON  EXP  STRT ION 

MRX 
MIN 

82 
54 

84 

53 

83 
5 1 

82 
59 

82 
61 

82 
57 

65 
40 

68 
39 

57 
39 

68 
39 

73 
45 

78 
47 

62 
34 

66 
38 

70 
39 

58 
34 

69 
36 

75 
52 

76 
57 

61 

57 

71 
44 

65 
39 

66 

37 

71 

73 
46 

60 
30 

54 

31 

61 
32 

59 
3 1 

59 
32 

70.1 
43.4 

VRLOOSTA  3  E 

■           ■  ■ 

MRX 
MIN 

83 
56 

82 
54 

82 
53 

82 
63 

78 
64 

72 
64 

69 
42 

63 
44 

71 
51 

71 
36 

79 
44 

75 
48 

68 
31 

72 
31 

69 
48 

67 
34 

80 
43 

81 
61 

81 
54 

77 
62 

68 
46 

70 
34 

74 

33 

77 
42 

69 
46 

57 
33 

62 
39 

63 
26 

62 
30 

68 
53 

72.4 
45  .6 

SOUTHEAST  09 

RLMR  FRA  RP 

MRX 
MIN 

83 
54 

62 
55 

83 
48 

82 
SB 

82 
64 

70 
60 

58 
44 

60 
48 

69 
47 

75 
40 

78 
40 

64 

50 

64 
34 

71 
34 

62 
42 

69 
32 

72 
SI 

81 
65 

72 
56 

71 
61 

65 
45 

70 
37 

71 
34 

74 
46 

68 
49 

56 
32 

62 
35 

60 
30 

62 
30 

65 
53 

70.4 
45  .9 

BLnCKBEARQ  ISLANO 

MAX 
MIN 

80 
58 

BO 
58 

BO 

56 

Bl 
60 

82 
65 

82 

51 

76 
48 

71 
50 

64 
46 

67 
47 

74 

52 

73 
56 

67 
40 

64 

38 

72 
39 

74 

61 

82 
59 

74 

57 

67 
37 

65 
40 

66 
40 

70 
44 

72 
S3 

76 
4  1 

55 
40 

60 
34 

60 
36 

65 
44 

71  .4 
48  .2 

BRUNSMICK 

MAX 
MIN 

81 

61 

B2 

57 

84 

56 

82 
60 

88 
64 

83 
66 

70 
46 

68 
52 

75 
46 

75 
49 

77 
46 

71 
55 

65 
38 

71 
38 

67 
49 

68 
43 

82 

52 

85 
62 

80 
60 

74 

62 

68 
47 

69 
39 

70 
39 

77 
53 

79 
63 

65 
38 

62 
4  1 

66 
36 

65 
57 

74.1 

50  .9 

BRUNSmCK  FAA  RP 

MAX 
MIN 

7B 
62 

80 
58 

78 
57 

81 
61 

82 
67 

77 
59 

68 
48 

63 
S3 

64 
46 

69 
51 

72 
52 

68 
51 

63 
43 

68 
39 

63 
45 

65 
45 

70 
55 

61 
64 

68 
61 

74 

56 

66 
49 

62 
45 

70 
4  1 

72 
54 

77 
48 

54 
40 

59 
45 

61 
37 

65 
37 

65 
58 

69.4 

51  .0 

FLEMING 

MAX 
MIN 

81 

47 

82 
S2 

83 
46 

82 
55 

85 
62 

81 
62 

67 
43 

65 
42 

67 
34 

73 
35 

72 
39 

72 
S3 

62 
31 

71 
31 

68 
45 

68 
27 

70 
43 

80 
61 

78 
SS 

74 

60 

65 
46 

68 

32 

69 
32 

75 
40 

7S 
47 

61 
28 

59 
3S 

60 
26 

62 
27 

64 

50 

71  .3 
42  .9 

FOLHSION  9  SM 

MRX 
MIN 

as 

S6 

82 
59 

83 
52 

83 
S3 

86 
60 

80 
61 

70 
4S 

6S 
43 

69 
48 

75 
44 

80 
44 

74 

SI 

65 
30 

65 
32 

69 
40 

75 
30 

65 
45 

83 

60 

79 
56 

73 
59 

66 
39 

69 

36 

73 
34 

77 
47 

77 
50 

63 
33 

63 
39 

64 

30 

69 
34 

65 

73.1 
45  .  1 

FORT  STEhHRT 

MRX 
MIN 

82 

51 

83 
54 

84 

SO 

82 

57 

85 
61 

BO 

62 

68 
47 

63 
47 

68 
39 

73 
36 

77 
43 

66 
52 

63 
34 

71 
34 

66 
45 

69 
32 

70 
48 

81 
62 

73 
55 

72 
46 

65 
46 

66 
38 

70 
35 

76 
47 

75 
49 

58 
32 

60 
36 

68 
31 

63 
31 

64 

SI 

71  .4 
45  .0 

GLENNVILLE 

MRX 
MIN 

84 

53 

86 
54 

iS 
S2 

83 

57 

82 

51 

78 
60 

69 
44 

63 
54 

69 
39 

74 

38 

78 
42 

75 
55 

63 
34 

72 
34 

62 
42 

69 
52 

71 
59 

71 
61 

73 
51 

69 
61 

65 
46 

67 
40 

71 
36 

75 
61 

73 
S3 

56 
30 

61 
34 

60 
33 

62 
31 

63 
32 

71  .0 
46.3 

JESUP  8  S 

MRX 
MIN 

82 
54 

82 
54 

83 
4? 

82 
SS 

84 

59 

80 
61 

68 
4S 

66 
43 

68 
43 

73 
35 

78 
38 

74 

51 

61 
31 

73 
30 

68 
45 

31 

80 
61 

77 
56 

73 
61 

65 
S3 

65 
3S 

71 
32 

74 
41 

71 
49 

61 
31 

66 
36 

59 
28 

64 

28 

66 
48 

71  .3 
44.2 

NRHUNTR 

MRX 
MIN 

81 
S6 

BO 
55 

83 
49 

B2 

57 

84 

60 

80 
63 

68 
44 

65 
46 

67 
47 

74 
39 

78 
42 

75 
S3 

63 
31 

72 
30 

65 
47 

71 
34 

74 
47 

82 
64 

79 
59 

73 
62 

67 
46 

67 
36 

72 
33 

70 
44 

75 
49 

61 
34 

60 
38 

61 
30 

66 
30 

65 
SI 

72  .0 
45.9 

SRPELO  ISlRNO 

MRX 
MIN 

77 
59 

80 

56 

80 
56 

80 

61 

63 
64 

76 
65 

68 
46 

67 
47 

68 
49 

69 
44 

71 
49 

69 
55 

63 
41 

69 
39 

64 
47 

66 
42 

80 

52 

83 

60 

Bl 
58 

76 
61 

66 
48 

64 
41 

68 
40 

70 
S3 

76 
55 

60 
39 

66 
41 

63 
35 

66 
38 

65 
57 

71  .1 
49.9 

SRVRNNRh  uSDA  PL  GRON 

MRX 
MIN 

82 
47 

82 
52 

82 
49 

82 
55 

83 
60 

80 
61 

68 
42 

65 
40 

68 
36 

72 
36 

78 
10 

74 

52 

63 
32 

72 
31 

68 
44 

69 
31 

72 
45 

81 

57 

80 
SB 

76 
59 

65 
44 

63 
33 

70 
34 

76 
40 

76 
48 

67 
26 

60 
30 

59 
27 

62 
27 

67 
53 

72.1 
43.0 

SAVANNAH  hSO  RP 

MAX 
MIN 

82 
51 

83 
52 

84 

53 

83 

S9 

84 

65 

70 
55 

70 
44 

59 
45 

68 
36 

73 
38 

75 
43 

67 
46 

62 
37 

71 
40 

62 
37 

66 
34 

74 
46 

80 
63 

65 
S3 

75 
53 

67 
47 

69 
38 

70 
37 

77 
45 

75 
45 

55 
33 

61 
37 

60 
31 

64 

30 

68 

52 

70.6 
44  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOL'ONINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


GEORCin 

NOVEriBER  1974 


STfiTlON 


SnVANNRH  BEHCH 


SURRENCr  2  HNH 


HHTCROSS  4  NE 


MAX 


niN 


MUX 
MIN 


DRY  OF  MONTH 


82  83  82 
48     49  43 


85  85 
S6  54 


81  81  78 
54     54  56 


85  85 
58  58 


10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19    20   21    22   23   24    25    26    27    28   29    30  31 


70  68 
27  40 


66     65  75 


65  65  79 
36     36  55 


83  78  70 
60  60 


67  70  73 
35     29  39 


66  70  6S 
39     30  30 


71  57  60 
47     25  29 


78  72  S8 
49     29  29 


59  62  65 
24     25  47 


70.6 
40  .5 


72  .9 
41  .6 


SEE  REFERENCE  N0TE5 


FOLLOHINC   SIfillON  INDEX 

10 


UfllLY   SOIL  TEMPERATURES 

ceoRcin 

NOVCHBER  1974 


r 

ORT  OF  MONTH 

C3 

srnT ION 

a. 
1  INI 

! 

1 

2 

3 

i 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

IS 

IS 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

(E 
K 

<E 

CHLHOUN   EXP  STATION 

4 

MRX 

niN 

62 

62 

62 

62 

62 

60 

57 

56 

55 

54 

54 

54 

53 

50 

SO 

42 

46 

SO 

53 

58 
54 

55 
53 

53 
52 

52 
48 

49 
48 

62 
46 

52 
51 

5 1 
46 

49 
45 

47 
45 

46 
44 

54  .9 

52  .6 

EXPERIMENT 

2 

HBX 

niN 

83 
63 

85 
72 

85 
63 

85 
63 

82 

63 

69 
57 

69 
50 

71 
50 

64 

52 

67 
52 

72 
52 

66 
52 

64 
45 

63 
44 

60 
43 

62 
42 

62 
48 

67 
61 

64 

58 

64 

58 

67 
47 

62 
45 

64 
45 

67 
47 

67 
54 

62 
42 

62 
40 

62 
40 

63 
42 

59 
47 

68  .0 
51  .2 

rtIN 

78 
63 

79 
64 

80 
64 

80 
64 

78 
64 

58 
58 

68 

52 

67 
52 

63 
54 

65 
50 

68 
50 

64 

52 

62 
46 

60 
47 

57 
45 

59 
43 

60 
47 

63 
60 

63 
56 

63 

57 

64 
46 

58 
47 

60 
45 

62 
47 

64 

56 

60 
44 

59 
43 

59 
43 

59 
44 

57 
45 

64  -9 
SI  .7 

8 

riBx 

M  1 N 

74 

66 

75 
65 

76 
66 

76 
68 

67 

68 
62 

69 
57 

64 

57 

62 
58 

65 
57 

65 
57 

62 
57 

60 
S3 

58 

51 

57 
52 

56 
48 

56 
48 

60 
56 

60 
60 

60 
58 

63 
54 

57 
51 

57 
50 

58 
50 

60 

58 

51 

56 
48 

55 
47 

55 
47 

54 
47 

61  .9 
55  ■  4 

MHHKINSVILLE 

4 

MBX 
M  I  N 

75 
67 

75 
66 

75 
67 

73 
66 

71 
68 

71 
61 

68 
57 

66 
54 

66 
56 

63 
54 

63 
56 

62 
53 

59 
53 

63 
55 

68 
54 

68 
60 

69 
53 

61 
50 

63 
50 

63 
S3 

60 
47 

55 
34 

66.2 
56  . 1 

MOHERVILLE  3  HSU 

4 

MBX 

78 
70 

79 
69 

77 
65 

78 

65 

77 
67 

76 
69 

71 
63 

71 
62 

66 
63 

70 
60 

69 
60 

71 
60 

68 

67 

66 
56 

67 
55 

67 
57 

67 
55 

70 
62 

74 

65 

72 
65 

68 
60 

65 
58 

65 

56 

65 
55 

67 
61 

65 
55 

60 
53 

62 
55 

61 
52 

60 
5 1 

69.1 
60  .0 

nlDVILLE  EXP.  STBTION 

4 

nBx 

78 

76 

77 

74 

71 

70 

66 

65 

61 

66 

68 

65 

64 

60 

65 
5 1 

- 

56 
55 

55 
50 

64 

60 

62 
52 

59 
48 

55 
47 

65 
55 

57 
54 

64 
54 

65  .5 
57  .5 

PLBINS  SH  CB  ExP  STfl 

4 

MBX 
MIN 

65 

65 

65 

65 

55 

64 

55 

55 

58 

55 

55 

56 

49 

48 

49 

47 

58 
47 

58 
53 

68 

57 

68 
60 

67 
S3 

58 
SO 

60 
SO 

6 1 
SO 

6 1 
50 

57 
45 

53 
44 

54 
44 

54 
44 

50 
44 

64  .  1 
53.6 

TIPTON  EXP  STBTION 

z 

nBx 
niN 

82 
66 

85 
66 

84 

6S 

85 
65 

81 
67 

77 
68 

70 
55 

74 

55 

64 

58 

75 
55 

77 
55 

77 
57 

72 
52 

73 
52 

71 
54 

71 
51 

71 
50 

72 
59 

76 
63 

78 
63 

58 
53 

64 

50 

66 
50 

68 
50 

69 
54 

61 
46 

62 
46 

63 
46 

65 
46 

SB 
48 

72.0 
55.4 

MflX 

niN 

79 
71 

80 

70 

80 
70 

80 
70 

78 

71 

76 
72 

72 
62 

73 
63 

67 
64 

73 
61 

73 
61 

73 
63 

71 
59 

70 
59 

69 
50 

70 
58 

68 
57 

70 
63 

74 

67 

75 
67 

70 
59 

65 
57 

65 
55 

67 
57 

68 
60 

64 
54 

62 
S3 

64 

S3 

64 

S3 

58 
53 

70.6 
61  . 1 

e 

Max 

MIN 

76 
70 

75 
70 

75 
69 

■■7 
70 

75 
71 

74 

71 

71 
63 

70 
64 

67 
63 

70 
61 

69 
62 

71 
63 

68 
59 

67 
59 

66 
60 

65 
58 

64 

57 

57 
62 

71 
54 

72 
66 

68 
59 

67 
56 

62 
55 

65 
57 

66 
58 

62 
54 

58 
53 

60 
52 

59 
52 

58 
52 

67  .8 
61  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DAY  OF  MONTH 

C  T  Q  T  I nw 
Q  i  n  1  1  UlN 

J  It  o 

2  °  S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

I  4 

1 5 

1 6 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  ■ 

NORIHHESI  01 

BULfilOONB  Ofifl  2 

EVAP 

.  1  1 

.07 

.04 

.17 

.09 

.07 

.09 

a 

.21 

.02 

.  15 

■ 

.15 

.03 

.07 

.14 

.10 

.21 

.03 

2  .OIB 

HINO 

2e 

2G 

• 

28 

22 

10 

17 

IS 

. 

• 

95 

36 

41 

12 

12 

. 

62 

12 

1  4 

31 

43 

• 

• 

88 

41 

16 

• 

31 

7046 

CPLHOUN  EXP  STATION 

EVflP 

.09 

.  1 1 

.  1  7 

.07 

.  I  3 

.  1  3 

.08 

.  I  3 

.  1  1 

.  1  1 

.06 

.09 

.  10 

.0: 

" 

.08 

.03 

.01 

.02 

.  1  6 

.  I  9 

.  1  1 

.22 

.07 

.02 

.07 

.05 

.09 

.09 

.  t ' 

2  .926 

HINO 

16 

1  1 

17 

4  1 

5; 

34 

72 

4C 

14 

31 

20 

46 

40 

2£ 

30 

20 

2C 

1 2 

32 

62 

84 

28 

24 

22 

68 

44 

29 

29 

25 

5c 

1051 

MAX 

15 

76 

74 

73 

7C 

68 

63 

62 

6; 

61 

61 

57 

55 

56 

56 

54 

57 

57 

62 

64 

63 

63 

57 

60 

61 

51 

51 

47 

52 

51 

60.7 

nlN 

51 

58 

56 

55 

6? 

47 

43 

48 

42 

42 

49 

44 

3S 

43 

37 

38 

46 

52 

55 

61 

44 

39 

40 

41 

47 

38 

37 

35 

39 

42 

45.9 

■      ■  ■ 

NORTH  CENTRAL  02 

U  OF  Ofl  PIT  SCIENCE  FH 

EVAP 

.  1 1 

.  19 

.19 

.  1  7 

.  1  3 

.15 

.  I  5 

.04 

.  10 

.  1 : 

.  1  1 

.  16 

.  1  1 

.  07 

.2C 

.05 

.0: 

.03 

.03 

.25 

.27 

.12 

.09 

■  1  4 

.09 

.  1  2 

.07 

■oe 

.07 

,2: 

3  .68 

HINO 

?1 

27 

36 

73 

89 

ec 

45 

30 

37 

57 

67 

149 

90 

72 

95 

51 

46 

7] 

41 

137 

168 

102 

57 

48 

120 

90 

SI 

59 

51 

1 5C 

2212 

MAX 

eo 

81 

ec 

76 

70 

65 

65 

62 

67 

65 

62 

60 

56 

54 

54 

57 

65 

6: 

59 

65 

55 

62 

63 

64 

59 

51 

50 

55 

53 

52 

62.4 

MIN 

56 

56 

58 

56 

61 

46 

40 

48 

41 

40 

40 

44 

36 

40 

36 

35 

43 

51 

53 

55 

39 

39 

39 

40 

50 

34 

33 

35 

35 

4( 

44.0 

■      ■  ■ 

HEST  CENTRAL  04 

EXPERlnENT 

EVAP 

.20 

.  16 

.  I  7 

.20 

.24 

.  1  1 

.06 

.  1  4 

.  1  0 

.  18 

.  1  3 

.  1  7 

.  1  7 

.  1 6 

.07 

■  1  0 

.  1  3 

.08 

.04 

.  19 

.  10 

.  19 

.07 

.  10 

.  1  1 

.  12 

.07 

.15 

4  .OOB 

HIND 

40 

le 

32 

20 

120 

35 

3S 

20 

30 

30 

60 

75 

78 

92 

7S 

30 

30 

50 

25 

95 

lis 

85 

30 

SO 

70 

60 

30 

40 

20 

70 

1560 

MAX 

79 

79 

80 

80 

75 

63 

59 

62 

58 

63 

66 

60 

60 

6C 

53 

53 

60 

67 

61 

68 

64 

57 

57 

60 

63 

S6 

5S 

52 

53 

62.5 

MIN 

60 

6C 

60 

5E 

SB 

50 

43 

43 

45 

44 

44 

45 

36 

36 

36 

37 

4  1 

59 

54 

57 

39 

38 

40 

43 

52 

35 

36 

36 

37 

36 

45.3 

CENTRAL  05 

flILEr 

EVAP 

.13 

■ 

■ 

.24 

.09 

- 

- 

.06 

.06 

.06 

.09 

.17 

.10 

.09 

.  12 

.08 

.03 

.13 

.16 

.09 

.07 

.07 

.09 

.03 

.06 

- 

- 

- 

2.4SB 

HINO 

6 

■ 

36 

26 

9 

14 

12 

0 

7 

13 

51 

16 

25 

'. 

20 

12 

1  3 

■ 

48 

58 

17 

9 

7 

16 

9 

9 

- 

- 

48  3B 

... 

SOUTH  CENTRAL  OB 

TIFTON  EXP  STATION 

EVAP 

.  1  3 

.  1  I 

.15 

.  1  S 

.  I  4 

.09 

.08 

.  1  2 

.02 

■  I  3 

.  I  2 

.  1  3 

.  1  6 

■  1  2 

.  I  5 

.  1  I 

.09 

.  02 

.09 

.  1 2 

.  1  6 

.  1  7 

.09 

.  1  1 

.07 

.09 

.  1 0 

.  07 

.08 

.  05 

3  .22 

HINO 

38 

le 

21 

35 

73 

61 

37 

49 

21 

33 

43 

83 

79 

4  4 

1 1  4 

4  4 

4  1 

39 

42 

91 

94 

77 

32 

40 

26 

98 

57 

33 

25 

6 1 

1549 

MAX 

84 

87 

84 

82 

80 

78 

67 

70 

56 

71 

73 

76 

67 

65 

66 

64 

66 

71 

79 

80 

70 

62 

64 

67 

70 

SB 

SS 

59 

59 

55 

69.6 

MIN 

58 

58 

54 

55 

59 

61 

44 

44 

48 

42 

42 

48 

36 

37 

40 

37 

37 

50 

59 

58 

43 

41 

41 

41 

48 

35 

34 

35 

36 

35 

45.2 

SOUTHEAST  09 

SAVANNAH  HSO  AP 

EVAP 

.12 

.16 

.14 

.16 

.16 

.07 

.19 

.10 

.  1  4 

.19 

.05 

.22 

.12 

.15 

.15 

.12 

.06 

.08 

.02 

.02 

.29 

.09 

.02 

.04 

.13 

.  1  1 

.09 

.08 

.07 

.03 

3.37 

MINO 

40 

24 

21 

43 

94 

30 

91 

41 

41 

29 

29 

77 

36 

44 

63 

32 

36 

70 

47 

104 

109 

25 

29 

15 

47 

62 

59 

20 

43 

106 

1507 

MAX 

80 

79 

80 

80 

79 

73 

67 

60 

64 

68 

59 

68 

60 

67 

63 

65 

69 

78 

64 

66 

61 

63 

64 

72 

68 

59 

53 

57 

66 

SB 

67.4 

MIN 

SI 

S3 

54 

58 

50 

62 

59 

44 

38 

40 

44 

54 

36 

37 

43 

33 

42 

64 

64 

56 

40 

36 

39 

45 

50 

35 

35 

35 

35 

47 

46.1 

5£E  »EFEREU:£  NOIEi  f3.^0«ISG  S'ATICN  I'.SEi! 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NOVEnBER  1974 

STflT ION 

Oflr  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1( 

)  1 

i; 

'  i; 

)  \' 

>  le 

>  r 

f  1£ 

i  1? 

)  2C 

)  2 

22 

2: 

2< 

25 

>  2t 

>  2" 

>  2E 

25 

)  3C 

31 

■     *  ■ 

NORTH  CENTRBL  02 

BLUE  RIOCE 

SNOHFflLL 
SN  ON  GN 

0 

I 

SEE  REFERENCE  NO'ES  fOLLOHlNO  SIBTION  INDEX 


STATION  INDEX 


c  T  n  T  T  n  M 
b 1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  U  U  N  1  Y 

UJ 

a 
cr 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

n  D  c  r  D  \/  cr  D 

TEMP  . 

PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 

ISEE  NOTES! 

ABBEVILLE 

0010 

08 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

18 

240 

8R 

C 

MRS.  MARY  E.  CAMPBELL 

AOfilRSVlLLE 

004  1 

0  1 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

7A 

c 

JACK  W  BIRD 

AOEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

5P 

COOKE  CO.   FORESTRY  UNIT 

AILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

1  1 

82 

34 

233 

5P 

5P 

5P 

H 

HAYWOOD  E.  BOYD 

RLflPAHR  EXP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

3  1 

21 

83 

1  3 

290 

5P 

5P 

H 

ROY  E  .  HOLLAND 

ALBANY  3  SE 

0140 

07 

DOUGHERT  Y 

6 

31 

32 

84 

08 

180 

7fl 

7A 

H 

lOMMlt  dKHNILLY 

RLLATOONA  DAM  2 

0181 

0  1 

BRRTOW 

5 

34 

1  0 

84 

44 

975 

8R 

8A 

80 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALMA  FAR  AP 

021  1 

09 

BRCON 

13 

31 

32 

82 

3  1 

198 

7P 

7P 

H 

FED.   AVIATION  RGENCY 

ALPHARETTA  5  SSW 

02  1  9 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

18 

1040 

7fl 

7fl 

H 

SCOTT   C.  CHRMBLEE 

RLPHRRETTA  2  NNW 

022  1 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

1  1  0 

c 

TEDDY  R.   WRLKER.  SR. 

AMERICUS  4  ENE 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

10 

476 

5P 

7R 

H 

BLRNCHE   5.  RHYNE 

RMERICUS  EXP  STR  NRSY 

0258 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

84 

1  6 

450 

c 

U.OF  GA.EXP.STA.  NRSY. 

RPPLING  I  NW 

031  1 

06 

COLUMBIA 

1  4 

33 

33 

82 

20 

360 

8H 

8R 

H 

ROY  D.  TANKERSLEY 

ASHBURN  3  ENE 

0406 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

BR 

BR 

H 

BILLY  J.  WILLIAMS 

ATHENS  WSO  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

1  9 

802 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ATK INSON 

044  1 

09 

BRANTLEY 

1  3 

31 

1  4 

81 

49 

70 

7R 

ARV I N  TANNER 

ATLRNTR  BOLTON 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

7fl 

CHARLIE  H  KEELING 

ATLANTA  WSO  AP 

R 

045  1 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

AUGUSTA  WSO  AP 

R 

0495 

06 

R I CHMOND 

1  4 

33 

22 

8  1 

58 

148 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BAINBRIOGE 

058  1 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

84 

34 

1  20 

7P 

7R 

c 

H 

MRS  .    MRRY   E  .    H  .    MULI  EN 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1  1  00 

7fl 

MRS.  ESTELLE  GROGRN 

BEAVERDRLE 

0746 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

5  1 

724 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  bo  obtained  by  writing'  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  Slate. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Lndicatcd.   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  '^F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  limes  in  local  standard  time.     During  tiie  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylitih't  savinR  time.     Snow  on  ground  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabic  is  at  observation  time  for  all  except  National  Wt-ather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at   7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,    'Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  lor  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  tUe  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  c 1 imatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :   Monteva 1 lo-sha 1 y  sill   loam,   cover  unknown.     Slo|)e  6  percent   in  area  -  2  percent  50  square 

"  feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 
Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  dii'ection  unknown.     Type  of  tha-mo- 

melcrs  unknown . 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Typo  ol  thermometers 

unknown.     Soil   temperatures  read  at  7  a.m. 

Midville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  ol  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ca  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Typo  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  «  a.m. 

Tifton  Exp  Station  :  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-.   4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil   thermograph.  Model   1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  tabic,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•f    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data'  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in   Station   Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermonetera 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 
t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-niWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OCEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATlLLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  arc  described   in   the  CLIMA TOLOGICAL  DATA  .NATIONAL  SUHilARV  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  .National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S4 . 50  a  year  for  each  section  including  annual  summary:   S4 . 70  additional  for  foreign  mailing:  35?  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  lilo  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolln.i     2H80I.  ,  . 

Director,  National  Climatlr:  Center 
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CLAYTON    1  S' 
CORNEL lA 
EL6ERT0N  2  I 

HARTUELL 
LEXINGTON  I 
L  INCOLNTON 
TOCCOA 
UASHINGTON 


ICST  CENTRftL 

BUTLER 
CARROLL  TON 
CBLUnBUS  USO  AP 
CONCORD 
DOUGLASVILLE 

EXPERirtNT 
FRANKL IN  2 
GREENVILLE  2  NNU 
HAnlLTON  4  U 
JONESBORO 

LA  GRANGE 

MARSHALLVILLE 

MONTEZUMA 

NEUNAN 

SUNN YS IDE 

TRLBOTTON    1  NE 
TftLLAPOOSA  2  N 
ThOMRSTON  2  S 
«5T  POINT 
WOODfiURr 


COVINGTON 
DANVILLE 
0U6L IN  3  S 
EASTMAN    I  U 

FORSYTH  1  S 
FORT  VALLEY  2  £ 
GODFREY  3  NE 
HRfcKINSVILLE 
IRMINTON  4  UNU 

JUL  lETTE 
mCON  USO  AP 
MILLEOGEVILLE 
WNTICELLO 
MOUNT  VERNON  3  U 

SAnOEBSVlLLE 
SILOAM 
SPARTA  Z  nu 


^.63 

5.77 

^.63 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


S£f  fteFEPENCE 


HO'ES  FOLLOHlNO 


4 


SrRTION  INOE 


DRILY  PRECIPITnilON 


STni  ION 


CAiT  CENTRAL 

APPLINC  1  1U 
AUGUSTA  WSO  AP 
BROOKLET  1  u 
DOVER 
QIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

PCTTER 

MIOVtLLE 

MIDVILLE  EXP  5TA 
MILLEfi  *  N 

MILLMAVE1-MA0E  3  SE 
NEUINGTON  2  HE 
ST  ILL  MORE 
SWAinSOORO 
^RRENTOn 

WAYMESBORO  2  ME 


SOUTHUCST 

ALBANY  3  SE 
AfCHICUS  A  ENE 
BAINBRIOOe 
BLAREL Y 
CAniLLA 

COLQUITT  2  t 

CUTMBERT 

OAUSOM 

OOMALSOMVILLE    1  S 
fOST  CAIME5 

LUWRIN  2  SE 

rtJRGAN   1  U 

rVRUAn  5  NU 

PLAINS  SW  GA  EXP  ST 

PRESTON 

TWOMASVILLE   A  SE 


SOUTH  CENTRAL 

ABBEVILLE 
AOCL   2  S 

ALAPAHA  CXP  STATION 
ASH6URN  3  ENE 
COROELE 

DOUGLAS  3  eSE 
riTZCEHALD 
HOrCRviLLE  3  USU 
LUr«EH  CITY 
MOULTRIE  3  ESC 

NASHVILLE  9  SSE 
OUITMRN  2  NW 
TirTON  CXP  STATION 
VALD05TA  3  E 


AT^ ihSON 

6LACS6EAH0  ISLAND 
BRUNSwICI 


DOCTORTDkM  I  wsu 
TLEniNG 
rOLHSTON  3  SH 
FOLHSTON  9  SU 
FORT  STEWART 

CLENNVILLE 
JCSUP  e  5 
NAHUNTA 
PATTERSON 
5APEL0  ISLAND 

SAVANNAH  U5DA  PL  GRON 
SAVANNAH  USO  AP 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNU 
HA YC ROSS  4  NC 


5.96 
4.05 
3.43 
a. 90 
4.74 

4.99 


3.  19 
5.36 
0.33 


4.61 

2.2' 


2.50 
2.63 
3.34 
2.04 

2.09 

2.38 
2.  12 
3.50 
3.62 


3.99 
1 .93 
2.42 


DfiY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


sit  «tft«tlltt  NOTES  fOLLOHlKO  SintlON  IMOtI 


DniLY  TEMPERnTURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

flVERflCE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST 

01 

BLUBTOONfl  ORf  2 

MBX 

55 

36 

47 

SO 

52 

49 

4  1 

48 

53 

52 

55 

51 

38 

45 

42 

61 

62 

64 

31 

48 

43 

60 

63 

MIN 

28 

32 

27 

27 

28 

26 

20 

21 

34 

29 

27 

26 

20 

20 

36 

31 

32 

31 

43 

CHLHOUN  EXP  STATION 

MAX 

43 

38 

49 

50 

55 

S 1 

50 

48 

47 

50 

53 

SS 

53 

60 

68 

55 

51 

46 

43 

50 

55 

63 

62 

59 

52 

47 

53 

59 

55 

62 

75 

53 

S 

MIN 

30 

34 

32 

28 

21 

22 

41 

45 

31 

18 

25 

37 

27 

24 

41 

30 

27 

18 

31 

41 

33 

24 

28 

51 

43 

31 

42 

SO 

48 

S3 

57 

34 

CRRTERSVILLE 

MAX 

39 

36 

48 

50 

55 

5 1 

47 

44 

42 

50 

55 

55 

51 

57 

47 

52 

49 

49 

43 

48 

55 

63 

64 

59 

61 

47 

S3 

58 

56 

61 

72 

52 

2 

MIN 

29 

32 

34 

25 

20 

27 

38 

37 

32 

17 

27 

43 

27 

23 

40 

37 

24 

17 

37 

41 

34 

23 

27 

51 

44 

31 

41 

52 

49 

50 

58 

34 

CEDflRTOWN 

MAX 

46 

44 

49 

53 

59 

51 

49 

48 

43 

51 

SS 

57 

52 

61 

47 

57 

43 

51 

46 

51 

55 

65 

66 

61 

66 

SO 

59 

60 

57 

62 

76 

54 

5 

MIN 

30 

29 

32 

22 

19 

22 

39 

41 

31 

18 

26 

34 

26 

24 

38 

31 

25 

19 

34 

4  I 

34 

25 

30 

S3 

44 

30 

49 

55 

51 

52 

56 

34 

OflLLRS  7  NE 

MAX 

48 

33 

35 

48 

52 

54 

49 

47 

46 

43 

52 

S3 

52 

52 

60 

43 

54 

39 

49 

42 

48 

53 

62 

63 

65 

62 

49 

61 

59 

61 

63 

SI 

S 

MIN 

28 

29 

31 

27 

22 

23 

33 

36 

30 

20 

27 

36 

30 

27 

28 

39 

26 

20 

22 

38 

37 

30 

27 

33 

55 

31 

33 

44 

SO 

S2 

58 

33 

.0 

ORLTON 

MBX 

45 

34 

37 

48 

49 

55 

50 

48 

47 

40 

SO 

54 

54 

52 

57 

46 

S3 

37 

44 

43 

49 

54 

59 

58 

65 

60 

43 

52 

58 

55 

62 

SO 

3 

MIN 

30 

29 

30 

28 

24 

23 

24 

38 

31 

19 

19 

29 

30 

27 

28 

33 

29 

20 

19 

37 

24 

27 

34 

43 

S3 

29 

29 

41 

48 

48 

53 

31 

.5 

LR  FRYETTE 

MAX 

56 

35 

37 

49 

47 

SS 

51 

48 

46 

42 

51 

55 

56 

SI 

58 

47 

55 

39 

47 

45 

48 

55 

61 

60 

65 

60 

44 

57 

60 

57 

57 

51 

.4 

MIN 

31 

31 

19 

20 

20 

20 

22 

36 

29 

17 

18 

32 

25 

24 

26 

26 

26 

17 

20 

40 

33 

23 

24 

28 

53 

30 

29 

4  1 

46 

49 

43 

29 

.0 

ROME 

MAX 

42 

49 

52 

55 

56 

51 

49 

47 

46 

5  1 

54 

54 

53 

59 

52 

55 

55 

59 

SS 

63 

74 

53 

.9 

MIN 

25 

28 

25 

22 

IS 

18 

34 

36 

26 

I  4 

21 

32 

22 

20 

34 

31 

21 

14 

27 

36 

31 

19 

23 

46 

40 

27 

37 

4B 

45 

48 

52 

29 

•  6 

ROME  HSO  RP 

MAX 

40 

38 

50 

53 

57 

52 

47 

48 

43 

S  1 

54 

53 

S3 

59 

48 

54 

38 

48 

44 

SO 

56 

64 

65 

64 

66 

46 

55 

61 

56 

64 

75 

S3 

.3 

MIN 

33 

33 

32 

25 

21 

22 

40 

40 

27 

18 

25 

35 

27 

25 

42 

29 

26 

18 

38 

40 

28 

24 

29 

54 

38 

32 

44 

SI 

51 

54 

55 

34 

' ' 

NORTH  CENTRRL 

02 

flLPMRRETTR  S  SSH 

MAX 

47 

33 

36 

48 

53 

53 

SO 

47 

47 

42 

SO 

52 

52 

SI 

59 

43 

52 

47 

4  1 

46 

52 

61 

63 

65 

65 

60 

60 

57 

53 

SI 

.6 

MIN 

27 

27 

31 

26 

26 

21 

21 

35 

33 

18 

18 

29 

26 

27 

27 

37 

30 

30 

34 

39 

25 

25 

26 

50 

30 

32 

4  I 

48 

49 

55 

3 1 

•  5 

RTHENS  MSO  RP 

MAX 

39 

39 

57 

57 

53 

54 

45 

52 

46 

57 

56 

54 

55 

58 

43 

55 

43 

49 

40 

46 

56 

61 

63 

61 

66 

48 

53 

63 

55 

70 

64 

S3 

.5 

MIN 

33 

35 

34 

26 

30 

27 

40 

41 

29 

27 

33 

43 

37 

33 

40 

35 

29 

2S 

35 

40 

38 

30 

31 

48 

4  1 

35 

44 

51 

51 

54 

SS 

37 

.  I 

RTLRNTH  HSO  BP 

MAX 

43 

35 

5 1 

55 

53 

50 

46 

49 

44 

53 

53 

53 

53 

57 

44 

54 

43 

48 

40 

47 

54 

60 

65 

63 

65 

51 

59 

6 1 

56 

66 

72 

53 

.  1 

MIN 

30 

34 

32 

28 

29 

29 

36 

38 

24 

23 

30 

40 

31 

28 

39 

34 

25 

19 

37 

39 

35 

29 

33 

51 

38 

33 

43 

54 

52 

55 

54 

35 

.  5 

BLRIRSVILLE  EXP  STR 

MAX 

43 

30 

32 

42 

50 

52 

5  1 

48 

45 

35 

49 

S4 

54 

46 

55 

46 

48 

35 

43 

45 

50 

48 

58 

58 

65 

SB 

50 

59 

59 

55 

59 

49 

.2 

MIN 

29 

27 

27 

19 

17 

17 

IB 

35 

28 

14 

14 

24 

24 

20 

21 

35 

23 

1  4 

15 

35 

33 

19 

19 

27 

52 

20 

20 

42 

43 

46 

54 

26 

■  8 

BLUE  RIDGE 

MAX 

MIN 

COMMERCE  4  NNM 

MAX 

42 

35 

40 

56 

57 

57 

50 

47 

54 

46 

55 

51 

52 

48 

56 

56 

55 

42 

49 

40 

44 

57 

60 

65 

65 

64 

48 

59 

GO 

59 

55 

52 

.7 

MIN 

32 

33 

25 

25 

20 

21 

32 

24 

25 

32 

26 

26 

28 

31 

22 

23 

34 

40 

27 

27 

30 

29 

48 

SO 

51 

30 

■  5 

DRMLONEOfi 

MAX 

45 

32 

37 

50 

58 

50 

49 

46 

47 

49 

55 

50 

53 

52 

55 

44 

S2 

38 

46 

41 

45 

SO 

58 

56 

63 

62 

47 

54 

60 

59 

64 

SO 

.5 

MIN 

31 

29 

30 

24 

24 

24 

25 

34 

33 

23 

25 

28 

29 

29 

34 

36 

28 

20 

19 

34 

38 

25 

25 

30 

49 

28 

28 

40 

48 

49 

56 

31 

•  S 

GHINESVILLE 

MAX 

40 

35 

36 

SI 

57 

52 

51 

47 

47 

45 

52 

50 

52 

52 

56 

44 

52 

34 

47 

40 

44 

54 

60 

59 

64 

62 

49 

57 

54 

58 

54 

50 

.5 

MIN 

29 

29 

33 

25 

27 

25 

32 

37 

31 

25 

30 

40 

32 

28 

29 

37 

29 

24 

30 

37 

40 

25 

29 

35 

53 

30 

40 

44 

48 

51 

54 

34 

.2 

HELEN  1  ESE 

MAX 

59 

51 

49 

45 

46 

4  I 

54 

50 

53 

56 

55 

59 

52 

47 

46 

40 

45 

SO 

60 

58 

57 

63 

49 

48 

62 

55 

64 

63 

52 

.8 

MIN 

25 

19 

20 

34 

39 

30 

23 

23 

31 

28 

27 

29 

33 

22 

24 

26 

39 

32 

23 

25 

4  1 

43 

27 

39 

47 

47 

50 

54 

32 

.  1 

JRSPER   1  NNM 

MAX 

38 

32 

46 

51 

52 

49 

44 

47 

40 

49 

50 

S3 

50 

S6 

47 

51 

41 

45 

41 

46 

51 

50 

57 

57 

64 

45 

47 

56 

53 

62 

70 

50 

.0 

MIN 

25 

28 

28 

32 

26 

30 

36 

37 

28 

20 

31 

39 

32 

32 

44 

36 

26 

19 

31 

38 

38 

29 

38 

50 

40 

28 

39 

45 

46 

50 

SB 

34 

.9 

U  OF  OR  PLT  SCIENCE 

FM 

MAX 

4  1 

38 

52 

56 

52 

51 

45 

51 

45 

53 

54 

52 

54 

56 

45 

53 

46 

48 

4  1 

46 

53 

60 

63 

59 

66 

48 

53 

61 

56 

68 

69 

S2 

.8 

MIN 

30 

32 

33 

27 

27 

24 

36 

40 

32 

25 

30 

44 

34 

30 

35 

38 

28 

22 

33 

37 

40 

29 

30 

47 

46 

33 

42 

50 

49 

51 

54 

35 

.  7 

HINOER  1  SSE 

MAX 

45 

36 

53 

57 

53 

51 

47 

48 

48 

SS 

56 

52 

55 

57 

48 

53 

49 

47 

46 

45 

56 

61 

51 

61 

64 

56 

51 

60 

58 

6S 

68 

S3 

.6 

MIN 

31 

31 

30 

29 

28 

26 

29 

35 

30 

23 

26 

40 

31 

30 

38 

36 

25 

23 

27 

37 

30 

26 

29 

45 

55 

30 

4  1 

48 

48 

52 

SS 

34 

.3 

NORTHERST 

03 

CLRYTON  1  SSW 

MAX 

35 

38 

50 

55 

55 

50 

46 

43 

42 

55 

55 

55 

56 

57 

51 

51 

50 

45 

45 

44 

49 

58 

57 

58 

64 

54 

45 

64 

63 

55 

52 

52 

•  2 

MIN 

30 

30 

22 

19 

16 

22 

33 

40 

30 

15 

23 

32 

26 

24 

23 

33 

20 

15 

25 

37 

33 

21 

23 

36 

52 

27 

37 

46 

44 

50 

50 

30 

.  1 

CORNEL  IB 

MAX 

36 

40 

55 

58 

52 

49 

43 

50 

42 

54 

49 

52 

52 

53 

42 

52 

40 

46 

40 

43 

52 

58 

58 

56 

65 

47 

4  7 

62 

53 

65 

59 

50 

.6 

MIN 

26 

27 

27 

18 

21 

19 

34 

39 

26 

17 

25 

36 

26 

25 

32 

31 

23 

15 

31 

36 

32 

21 

25 

40 

43 

25 

37 

42 

45 

47 

54 

30 

.5 

ELBERTON  2  N 

MRX 

40 

43 

56 

52 

49 

51 

47 

53 

47 

S3 

53 

55 

52 

54 

47 

53 

48 

45 

43 

46 

58 

SB 

61 

59 

66 

61 

5  1 

57 

56 

69 

66 

53 

.2 

MIN 

32 

32 

31 

15 

16 

17 

32 

40 

28 

20 

20 

41 

42 

21 

28 

38 

23 

n 

24 

37 

42 

22 

22 

4  1 

55 

2B 

41 

46 

49 

50 

52 

32 

.3 

HBRTWELL 

MBX 

40 

48 

62 

56 

51 

50 

52 

SS 

SB 

52 

S3 

S3 

46 

40 

55 

53 

48 

47 

44 

SO 

54 

62 

65 

66 

64 

52 

67 

66 

68 

65 

54 

.7 

MIN 

32 

38 

32 

26 

27 

25 

38 

44 

30 

26 

32 

40 

38 

28 

34 

35 

30 

23 

30 

36 

34 

35 

34 

45 

46 

34 

42 

47 

49 

47 

50 

35 

.7 

TOCCOa 

MAX 

37 

42 

59 

58 

51 

50 

42 

48 

45 

60 

48 

50 

SS 

51 

47 

55 

48 

SO 

43 

42 

54 

60 

59 

58 

68 

52 

49 

60 

54 

68 

65 

62 

.5 

MIN 

34 

35 

32 

28 

27 

26 

35 

32 

30 

27 

25 

39 

33 

33 

36 

35 

29 

25 

24 

40 

42 

33 

29 

47 

46 

34 

29 

46 

47 

48 

51 

34 

.7 

WB5MINGT0N 

MRX 

58 

45 

40 

56 

56 

58 

52 

53 

57 

55 

54 

54 

52 

54 

56 

42 

48 

45 

50 

42 

48 

57 

52 

67 

66 

69 

56 

59 

62 

57 

73 

54 

.7 

MIN 

32 

29 

28 

24 

23 

25 

21 

36 

32 

27 

25 

29 

42 

30 

28 

35 

32 

24 

22 

34 

4  1 

30 

29 

30 

48 

33 

30 

4  1 

51 

50 

51 

32 

.6 

HEST  CENTRAL 

04 

CBRROLLTON 

MRX 

45 

47 

50 

54 

57 

50 

50 

45 

55 

55 

54 

55 

60 

50 

56 

48 

52 

57 

S5 

55 

62 

66 

61 

56 

52 

57 

55 

.  1 

MIN 

27 

29 

26 

23 

27 

21 

36 

21 

17 

24 

42 

18 

23 

38 

31 

24 

17 

34 

24 

21 

51 

44 

32 

36 

41 

35 

51 

48 

30 

.8 

COLUMBUS  HSO  BP 

MRX 

40 

46 

57 

62 

60 

57 

59 

57 

51 

57 

59 

58 

57 

63 

51 

59 

48 

52 

S2 

55 

60 

64 

68 

68 

71 

57 

65 

65 

73 

75 

74 

59 

.4 

MIN 

32 

37 

34 

30 

28 

32 

46 

45 

34 

27 

35 

46 

36 

32 

44 

39 

29 

25 

4  1 

49 

34 

30 

35 

55 

4B 

38 

47 

58 

61 

56 

55 

40 

.0 

EXPERIMENT 

MAX 

49 

3S 

38 

52 

57 

56 

52 

54 

SO 

47 

54 

55 

55 

54 

60 

45 

55 

42 

50 

43 

51 

56 

62 

66 

57 

67 

54 

62 

62 

63 

71 

54 

.3 

MIN 

29 

31 

32 

29 

28 

29 

32 

37 

33 

22 

36 

46 

33 

31 

40 

38 

28 

22 

39 

38 

4  1 

38 

35 

51 

SB 

33 

4  1 

46 

S3 

S3 

57 

37 

.3 

GREENVILLE  2  NNH 

MRX 

49 

38 

S3 

57 

57 

57 

56 

55 

49 

S4 

56 

57 

55 

69 

50 

50 

55 

52 

55 

54 

54 

54 

65 

72 

73 

55 

.8 

MIN 

28 

30 

33 

25 

21 

21 

34 

33 

31 

21 

29 

47 

31 

25 

40 

4  1 

25 

19 

38 

40 

32 

30 

32 

36 

30 

36 

49 

56 

S2 

33 

.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DniLY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

LH  UKHNUt 

1IN 

S4 
29 

40 

32 

55 
32 

56 
21 

57 
19 

59 
23 

47 
41 

57 
42 

56 
28 

51 
18 

56 
27 

56 
43 

S3 
31 

62 
25 

55 
38 

54 
34 

49 

25 

56 
19 

49 

39 

54 

40 

60 
39 

61 
26 

63 
29 

67 
39 

63 
59 

60 
33 

63 
37 

66 
52 

66 
46 

72 
57 

71 
55 

57  .7 
34  .8 

HflRSHflLLV [LLE 

1IN 

32 

34 

SS 
34 

57 
26 

57 
30 

56 

54 
40 

57 

51 

57 
27 

59 

60 

58 

55 
41 

59 
40 

55 
30 

51 
22 

SO 
38 

56 
43 

59 
46 

62 

67 
32 

71 
SO 

60 
36 

64 
45 

67 

71 
58 

77 
55 

74 
54 

60  '0 

NEHNflN 

1IN 

44 

27 

37 
30 

51 
31 

56 
27 

57 
23 

52 
29 

48 

36 

51 
44 

46 

30 

53 
20 

56 
29 

56 
46 

S3 
30 

60 
28 

49 

39 

54 
34 

47 

26 

50 
18 

43 

36 

51 
37 

55 
37 

63 
30 

67 
34 

61 
50 

63 
52 

54 

31 

61 
32 

61 
55 

62 
52 

69 
58 

71 
56 

54  .9 

35.7 

Sunn ys i oe 

1IN 

44 

29 

36 
33 

53 
33 

57 
30 

56 
26 

52 
29 

48 

36 

53 
36 

47 

33 

55 
25 

55 
34 

55 
47 

54 
34 

60 
31 

48 

38 

55 
37 

47 

29 

50 
22 

42 

38 

49 

38 

55 
39 

62 
36 

66 
34 

65 
51 

66 
53 

54 
34 

59 
36 

61 

50 

61 
S3 

70 
60 

73 
57 

55  •  1 
37.5 

rPL90tT0N   1  NE 

1IN 

S3 
29 

42 
34 

55 
34 

56 
31 

60 
22 

57 
22 

53 
41 

56 
39 

50 
34 

58 
19 

59 
29 

57 
49 

56 
34 

61 
24 

55 
40 

58 
36 

47 

29 

54 

18 

48 

29 

52 

58 
43 

65 
25 

ei 

26 

66 
44 

70 
52 

64 

43 

67 
S3 

70 
59 

73 
SS 

76 
SO 

SB  .7 
36.0 

rBLLflPOOSn  2  N 

MAX 
MIN 

46 

27 

42 
31 

48 

31 

52 
21 

63 
18 

59 
21 

51 
37 

51 
41 

45 

30 

55 
16 

55 
25 

56 
38 

57 
25 

60 
22 

58 
37 

54 

29 

54 

20 

51 
16 

52 
29 

53 
40 

55 
38 

61 
23 

64 

27 

62 
S3 

62 
48 

52 
31 

59 
43 

62 
55 

63 
S2 

71 
58 

73 
54 

56.3 
33.4 

MAX 
MIN 

49 

28 

40 

30 

59 
34 

63 
31 

61 
25 

59 
25 

52 
39 

51 
40 

53 
35 

60 
25 

57 
28 

57 
50 

57 
37 

62 
27 

54 

39 

59 

56 
29 

55 
21 

49 

30 

50 
43 

60 
43 

66 
22 

68 
28 

65 
SO 

69 
64 

64 

35 

63 
4  1 

63 
49 

68 
58 

75 
52 

76 
52 

59.4 
36.7 

HEST  POINT 

MAX 
MIN 

51 
28 

38 
30 

45 

35 

55 
29 

58 
28 

60 
26 

56 
27 

57 
28 

50 
35 

50 
23 

50 
23 

58 
30 

SS 
35 

52 
32 

62 
28 

50 
34 

58 
29 

50 
23 

50 

45 
40 

55 
36 

62 
27 

65 
30 

65 

68 
52 

7  1 
35 

55 
35 

53 
43 

63 
55 

65 
50 

72 
62 

56. 6 
34  .2 

L  t  N  1  f?HL 

OS 

t  LE  T 

1IN 

29 

43 

37 

56 
32 

59 
27 

59 
28 

62 
32 

58 
45 

63 
55 

55 
37 

25 

63 

64 

SO 

60 

47 

62 
33 

60 
41 

56 
42 

51 
36 

52 
25 

62 
42 

65 
31 

71 
35 

78 

69 
61 

77 
56 

61  . 1 

38  .5 

COV I NGTON 

1IN 

42 

31 

37 
34 

53 
34 

56 
28 

56 
28 

52 
27 

45 

37 

51 
44 

46 

35 

53 
23 

57 
28 

54 
44 

53 
34 

60 
29 

48 

39 

54 
39 

43 

28 

50 
22 

40 

35 

47 
39 

54 
43 

64 
28 

67 
30 

60 
51 

66 
50 

54 

33 

58 
43 

61 
54 

59 
52 

67 
54 

70 
55 

54  .  I 

37.1 

OUBL I N  3  S 

MIN 

6S 
31 

40 

32 

42 
33 

57 
23 

60 
24 

59 
23 

58 
24 

62 
44 

60 
35 

58 
25 

59 
26 

64 

36 

62 
47 

60 
30 

64 

32 

52 
4  1 

60 
29 

SO 
25 

52 
27 

57 
36 

56 
50 

62 
26 

66 
28 

71 
30 

72 
55 

76 
37 

58 
39 

63 
46 

65 
55 

64 

52 

77 
S3 

60  -4 

35.3 

EflSrnfiN  1  H 

nlN 

64 

29 

39 
35 

43 

35 

56 
28 

58 
28 

57 
29 

59 
30 

60 
51 

58 
35 

52 
26 

57 
26 

63 
40 

61 
45 

61 
33 

62 
40 

62 
34 

59 
33 

50 
25 

53 
26 

60 
40 

59 
50 

63 
33 

65 
32 

70 
45 

77 
57 

78 
39 

58 
40 

65 
46 

71 
46 

71 
46 

74 

54 

60  .8 
37.3 

FORSTTH  1  S 

MIN 

47 

27 

42 

28 

55 
36 

58 
29 

57 
28 

58 
25 

49 
40 

55 
45 

49 

35 

56 
26 

58 
29 

60 
47 

55 
43 

58 
30 

48 
42 

55 
37 

51 
29 

55 
20 

50 
28 

49 

38 

56 
45 

63 
28 

63 
29 

63 
48 

71 
58 

64 

35 

60 
49 

53 
50 

63 
56 

74 
55 

74 

SO 

57 . 4 
37.6 

HflWK INSV ILLE 

MAX 
MIN 

63 

33 

44 

35 

61 
24 

63 
26 

61 
25 

63 
26 

62 
35 

55 
23 

60 
24 

62 
38 

63 
42 

65 
30 

52 
45 

62 
31 

54 
24 

56 
25 

60 
38 

64 
29 

7  I 
30 

IRWINTON    4  HNM 

MAX 
MIN 

S7 
31 

48 
24 

58 
33 

82 

59 

61 

46 

62 
45 

60 

58 
25 

64 

60 
35 

60 
38 

58 
34 

42 

60 
43 

54 

36 

50 
22 

52 
38 

54 
42 

63 
44 

61 

70 

71 
48 

76 
50 

70 
38 

62 
42 

64 
44 

73 

70 

61  .3 

MflCON   WSO  flP 

niN 

SI 
3S 

44 

39 

59 
38 

60 
28 

60 
28 

60 
26 

59 
46 

60 
46 

53 
33 

59 
25 

61 
34 

61 
49 

56 
36 

63 
30 

SO 
4  1 

61 
39 

52 
31 

54 

28 

48 
40 

52 
44 

60 
34 

64 

30 

69 
31 

71 
52 

75 
48 

58 
40 

64 
48 

65 
52 

64 

57 

77 
54 

74 

56 

60  ■  1 
39.3 

n ILLEDGEV ILLE 

MIN 

61 
33 

37 
32 

40 

35 

57 
24 

58 
24 

56 
22 

SS 
22 

57 
43 

58 
37 

51 
24 

59 
26 

56 
36 

56 
40 

55 
26 

50 
26 

46 
41 

59 
29 

50 
25 

52 
24 

55 
35 

SO 
42 

59 
26 

64 
24 

27 

73 

60 
47 

63 
SS 

60 
55 

75 
S6 

56  .5 
33.4 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

29 

44 

30 

40 
35 

58 
29 

57 
28 

57 
26 

55 
28 

36 

36 

50 
26 

58 
27 

56 
40 

56 
38 

55 
31 

33 

40 

58 
30 

47 
24 

54 
25 

37 

42 

31 

62 
32 

65 
36 

68 
53 

69 
35 

56 
37 

61 
45 

65 
57 

65 
50 

74 

54 

57.8 
35.5 

SBNDERSVILLE 

MAX 
MIN 

52 
33 

39 
36 

54 

35 

56 
26 

54 

26 

54 

22 

51 
37 

56 
51 

54 

37 

57 
27 

57 
27 

59 
32 

55 
45 

55 
34 

47 

35 

58 
43 

49 

32 

50 
27 

43 

32 

52 
40 

59 
46 

63 
29 

68 
29 

65 
46 

73 
S3 

65 
38 

61 
38 

62 
48 

61 
55 

73 
57 

72 
57 

57.5 
37.8 

SILOfln 

MAX 
MIN 

45 

31 

38 
33 

S3 
31 

58 
23 

56 
27 

54 

27 

49 

39 

56 
44 

47 
34 

58 
26 

55 
33 

56 
46 

SS 
40 

60 
33 

45 
38 

56 
40 

45 

29 

50 
23 

43 

35 

48 

38 

57 
45 

63 
31 

68 
35 

60 
49 

71 

58 

63 
35 

58 
43 

61 
SO 

60 

52 

74 

56 

70 
56 

55.9 
38.1 

EAST  CENTRAL 

06 

APPLING  1  NW 

MAX 
MIN 

SS 
36 

38 
32 

44 
34 

57 
24 

57 
22 

54 

21 

55 
25 

58 
40 

58 
33 

50 
20 

56 
24 

56 
36 

54 

45 

56 
30 

58 
33 

46 
41 

59 
32 

47 

24 

51 
26 

45 

35 

SI 
23 

58 
28 

62 
27 

67 
31 

69 
SO 

73 
38 

S3 
40 

59 
43 

62 
S3 

61 
53 

75 
60 

56-3 
34  .2 

AUGUSTA  HSO  AP 

MAX 
MIN 

49 

3S 

43 

36 

56 
33 

55 
21 

S3 
23 

55 
20 

56 
33 

58 
42 

51 
33 

52 
20 

56 
26 

56 
50 

55 
33 

59 
27 

49 

33 

59 
32 

49 

31 

51 
24 

4  I 

25 

49 
4  1 

59 
34 

62 
25 

67 
26 

56 
45 

7  I 
49 

57 
36 

59 
44 

6 1 
48 

56 
53 

76 
56 

76 
58 

56  .6 
35.2 

BROOKLET   1  H 

MAX 
MIN 

44 

36 

42 

36 

56 
31 

57 
26 

57 
26 

58 
30 

62 
38 

64 

55 

60 
33 

54 

23 

63 
29 

64 
46 

63 
47 

60 
36 

60 
37 

60 
44 

50 
36 

52 
25 

62 
27 

65 
42 

60 
52 

65 
30 

71 
32 

72 
49 

75 
62 

75 
44 

65 
43 

64 
48 

63 
56 

75 
57 

77 
55 

61  .8 
39.7 

LOUISVILLE  3  S 

MAX 
MIN 

60 
35 

40 
34 

56 
35 

57 
26 

55 
26 

54 

23 

59 
39 

60 
50 

53 
34 

55 
25 

63 
32 

60 
33 

59 
45 

60 
31 

60 
40 

59 
39 

54 
34 

50 
27 

46 

31 

53 
42 

56 
40 

65 
28 

69 
30 

70 
SO 

75 
55 

76 
40 

60 
44 

65 
S3 

64 

55 

75 
58 

74 

60 

60 . 1 
38.5 

HE  T  TER 

MAX 
MIN 

MIOVILLE  EXP  STA 

MAX 

niN 

34 

57 
32 

58 
25 

54 

26 

55 
25 

60 
52 

59 
34 

56 
24 

63 
31 

60 
52 

60 
44 

31 

59 

56 
33 

53 
24 

56 
27 

54 

33 

59 
50 

MILLEN  4  N 

MAX 
MIN 

60 
3S 

4  I 

35 

59 
27 

57 
18 

56 
22 

56 
18 

58 
32 

62 
46 

56 
33 

55 
18 

64 
24 

60 
35 

64 

37 

60 
25 

55 
28 

56 
46 

51 
29 

51 
20 

51 
29 

56 
35 

61 
42 

66 
25 

71 
26 

70 
49 

79 
56 

66 
42 

66 
42 

63 
SO 

63 
57 

7E 
58 

77 
52 

60  .9 
35.2 

NEMINGTON  2  NE 

MAX 
MIN 

64 

39 

52 
36 

58 
32 

55 
26 

55 
26 

56 
26 

64 
40 

66 
52 

66 
36 

56 
25 

66 
30 

58 
47 

68 
45 

62 
29 

63 
43 

60 
49 

50 
38 

S3 
27 

56 
30 

52 
32 

62 
49 

63 
33 

65 
36 

74 

SO 

75 
60 

73 
40 

63 
58 

70 
56 

73 
54 

75 
55 

62  .4 
40.0 

SMfllNSeORO 

MAX 
MIN 

51 
31 

55 
37 

59 
32 

64 

2S 

61 
32 

59 
29 

56 
40 

58 
48 

54 

33 

57 
22 

61 
30 

59 
37 

58 
45 

62 
36 

55 
4  1 

58 
39 

51 
28 

53 
22 

57 
28 

58 
41 

62 
48 

65 
27 

70 
45 

72 
51 

70 
57 

62 
37 

64 
45 

65 
49 

64 

55 

78 
59 

76 
55 

61  .1 
38.8 

hARRENTON 

MAX 
MIN 

sa 

32 

37 
34 

41 

35 

54 

26 

54 

27 

55 
25 

55 
26 

57 
40 

56 
34 

49 

28 

57 
29 

55 
35 

55 
45 

54 

36 

58 
37 

57 
31 

46 
24 

49 

25 

44 

38 

50 
43 

57 
28 

63 
30 

68 
31 

42 

71 
47 

37 

58 
45 

56 
34 

62 
S3 

59 
54 

75 
SB 

55.5 
35.8 

HATNESeORO  2  NE 

m            m  m 

nnx 

MIN 

62 
39 

49 

38 

42 

37 

58 
27 

56 
25 

55 
22 

56 
21 

62 
31 

60 
34 

52 
22 

55 
22 

63 
38 

60 
52 

61 
31 

58 
31 

51 
44 

59 
33 

50 
28 

52 
31 

52 
35 

S3 
22 

60 
28 

65 
28 

70 
30 

66 
52 

78 
44 

S6 

44 

6 1 
29 

66 
54 

66 
56 

76 
62 

59.2 
35.2 

SOUTHNEST 

07 

ALBANr  3  SE 

MAX 
MIN 

es 

32 

40 
34 

47 

35 

52 
24 

58 
25 

59 
29 

61 
31 

61 
46 

59 
38 

52 
23 

58 
24 

64 
43 

63 
50 

58 
32 

60 
35 

62 
43 

59 
30 

51 
22 

55 
23 

65 
44 

64 

53 

60 
33 

65 
34 

70 
34 

76 
57 

79 
44 

60 
45 

70 
54 

74 
SB 

76 
59 

72 
53 

61  .8 
38.3 

AHERICUS  4  ENE 

MAX 
MIN 

58 
30 

42 

35 

56 
35 

59 
29 

59 
30 

59 
34 

56 
44 

55 
48 

51 
35 

67 
25 

65 
38 

60 
52 

55 
42 

62 
37 

54 
44 

58 
42 

51 
31 

51 
25 

61 
37 

58 
SI 

59 
SI 

63 
36 

68 
38 

69 
55 

77 

67 
39 

67 
55 

73 
60 

75 
60 

70 
SS 

60.8 
41  .1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INOEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

O 
cr 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

2  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

BRINBRIOGE 

MRX 

niN 

69 
31 

60 
38 

57 
34 

60 
24 

62 
25 

67 
32 

63 
52 

63 
46 

55 
35 

58 
23 

65 
39 

63 
55 

59 
52 

63 
34 

66 
44 

59 
46 

54 
3  1 

55 
23 

68 
31 

69 
55 

60 
52 

67 
30 

71 
32 

76 
53 

81 
64 

78 
47 

74 
49 

72 
57 

75 
63 

79 
62 

75 
60 

65.9 
42.5 

BLflKELY 

MAX 
M  I N 

67 
30 

40 
30 

50 
36 

58 
32 

60 
30 

62 
30 

63 
34 

59 
47 

56 
37 

54 
25 

58 
25 

62 
42 

57 
45 

54 
36 

63 
36 

51 
45 

59 
33 

52 
24 

55 
24 

64 
40 

62 
5  1 

61 
32 

66 
32 

70 
37 

75 
59 

79 
42 

61 
42 

72 
52 

71 
62 

76 
62 

73 
56 

61  .6 
39.0 

CflMILLFI 

MAX 
MIN 

61 
32 

48 
38 

55 
33 

56 
25 

58 
28 

62 
33 

61 

50 

60 
44 

53 
35 

54 
24 

63 
38 

63 
50 

58 
53 

62 
35 

61 
43 

57 
45 

57 
30 

50 
24 

67 
30 

64 
55 

59 
50 

62 
32 

69 
35 

76 
52 

78 
63 

71 
45 

70 
5  1 

73 
56 

75 
62 

74 
6  1 

73 
58 

62.9 
42.3 

COLQUiri  2  E 

MAX 
M  I  N 

68 
28 

46 

37 

53 
33 

59 
30 

61 

27 

61 
33 

63 
40 

63 
42 

61 
35 

55 
23 

58 
32 

65 
4  3 

60 
49 

63 
33 

62 
45 

63 
44 

60 
30 

55 
22 

53 
32 

66 
4  1 

66 
5  1 

66 
30 

67 
30 

75 
4  6 

80 
55 

82 
45 

64 

68 

75 

76 

80 

64.3 
39.6 

CUIHBERT 

MAX 

n  1 N 

69 
29 

47 
34 

55 
34 

59 
28 

60 
29 

59 
32 

60 
46 

59 
45 

SI 
34 

57 
26 

61 
37 

60 
52 

55 
40 

63 
35 

58 
43 

58 
42 

55 
30 

54 
21 

63 
34 

63 
53 

60 
48 

64 

30 

70 
34 

74 

57 

77 
64 

69 
48 

71 
4  4 

73 
57 

76 
60 

74 
6 1 

75 
52 

62.8 
41  .3 

FORT  CHINES 

MAX 
MIN 

58 
29 

60 
36 

S3 
36 

57 
32 

58 
30 

58 
35 

66 
40 

59 
46 

50 
37 

54 

27 

59 
40 

61 
SO 

51 
44 

60 
33 

55 
45 

55 
4  3 

56 
34 

51 
25 

63 
37 

63 
53 

58 
4  7 

63 
35 

68 
32 

74 
60 

77 
66 

72 
40 

73 
4  5 

72 
59 

76 
6 1 

74 
62 

69 
55 

62.0 
42.4 

UUrlPKlN  2  SE 

MAX 
MIN 

52 
36 

46 
33 

56 
34 

59 
29 

61 
30 

56 
29 

64 
44 

59 
37 

55 
34 

58 
25 

61 
37 

58 
49 

61 
42 

56 
31 

59 
42 

55 
48 

54 
26 

56 
24 

53 
36 

64 

52 

68 
45 

66 
31 

57 
36 

73 
52 

70 
59 

74 
48 

71 
4  1 

72 
51 

75 
54 

77 
60 

71 
54 

62  .5 
40.3 

nORGRN   1  u 

MAX 
MIN 

PLfilNS  SH  cn  EXP  STfi 

MAX 
M  I  N 

62 
31 

37 
31 

43 
35 

55 
27 

58 
29 

58 
31 

58 
33 

58 
46 

S3 
33 

50 
25 

58 
25 

61 
4  1 

56 
40 

51 
36 

61 
40 

48 
43 

56 
32 

48 
24 

53 
25 

63 
4  1 

58 

51 

59 
34 

64 
34 

70 
46 

78 
61 

77 
39 

57 
40 

68 

SO 

69 
60 

74 

59 

76 
56 

59.3 
38.6 

THOMfiSVILLE  4  SE 
. 

MAX 
MIN 

64 

29 

55 
30 

56 
31 

59 
28 

61 
26 

64 
34 

62 
48 

65 
47 

32 

22 

65 
44 

65 
51 

40 

64 

53 

SOUTH  CENIRHL  08 

fILBPflHB  EXP  STflT  ION 

MAX 
M  I  N 

66 
34 

47 
38 

58 
33 

59 
29 

60 
28 

61 
3  1 

64 
39 

62 
4  1 

55 
33 

59 
25 

65 
34 

62 
49 

64 
47 

66 
40 

68 
50 

64 
4  7 

55 
34 

54 
25 

58 
28 

59 
48 

66 
4  1 

65 
30 

71 
34 

71 
49 

75 
5  1 

74 

50 

73 
45 

74 
46 

76 
59 

78 
60 

79 
58 

64  .8 
JO. 5 

flSHBURN  3  ENE 

MAX 
M  IN 

60 
29 

56 
32 

49 

37 

55 
30 

55 
30 

56 
3  1 

60 
33 

59 
49 

58 
39 

SO 
29 

55 
29 

60 
44 

61 
43 

57 
37 

60 
42 

60 
45 

58 
36 

50 
26 

50 
33 

63 
43 

62 
53 

59 
33 

62 
38 

70 
42 

73 
59 

77 
42 

67 
42 

66 
50 

67 
61 

68 
55 

70 
54 

60.4 
40.2 

COROELE 

MAX 
H  IN 

64 
31 

44 

35 

55 
34 

55 
23 

57 
24 

59 
28 

58 
44 

59 
47 

51 
36 

54 

22 

63 
32 

62 
50 

58 
43 

63 
28 

62 
42 

62 
42 

56 
31 

49 

32 

63 
37 

63 
46 

60 
50 

64 
28 

69 
3  1 

75 
46 

79 
63 

70 
39 

66 
42 

71 
49 

73 
56 

73 
52 

73 
51 

62.3 
39.2 

OOUGLRS  2  ESE 

MAX 
MIN 

65 
32 

54 

33 

46 
31 

56 
28 

58 
26 

66 
26 

62 
28 

64 

33 

65 
34 

55 
28 

58 
28 

65 
40 

62 
45 

61 
35 

61 
35 

63 
45 

54 

39 

53 
27 

52 
27 

66 
32 

65 
52 

60 
28 

65 
32 

72 
32 

76 
55 

77 
43 

51 
43 

69 
49 

68 
54 

78 
6  1 

75 
52 

62  .9 
37.2 

F 1 TZGERflLO 

MRX 
M  I  N 

64 

33 

45 

37 

56 
36 

58 
32 

60 
3  1 

64 
34 

60 
44 

61 
51 

54 

38 

58 
30 

64 
40 

62 
53 

61 
51 

63 
38 

61 
4  3 

57 
45 

56 
37 

55 
29 

64 
34 

63 
S3 

51 
53 

65 
34 

71 
38 

73 
55 

78 
64 

75 
43 

67 
49 

66 
55 

75 
62 

73 
6  1 

77 
55 

53.5 
43.8 

MOMERVILLE  3  HSW 

MRX 
MIN 

65 
36 

48 

36 

58 
32 

59 
26 

61 

27 

65 
32 

66 
45 

64 
54 

58 
37 

59 
26 

65 
33 

61 
46 

62 
54 

62 
37 

66 
42 

65 
49 

55 
37 

53 
26 

68 
32 

68 
51 

61 
54 

65 
3  1 

72 
36 

76 
52 

73 
6  1 

69 
50 

73 
5  1 

72 
53 

74 
60 

72 
59 

75 
51 

64  .8 
42  .4 

LUMBER  CITY 

MRX 
MIN 

64 

25 

59 
33 

56 
39 

62 
49 

60 
32 

63 
31 

62 
45 

59 
35 

52 
26 

54 

25 

65 
35 

65 
54 

63 
29 

67 
30 

72 
33 

79 
4  1 

4  1 

40 

69 
5  1 

75 
54 

76 
54 

MOULTRIE  2  ESE 

MAX 
MIN 

64 
30 

49 
33 

59 
33 

59 
27 

62 
27 

66 
31 

68 
47 

65 
47 

65 
35 

59 
27 

57 
39 

63 
35 

S3 
36 

65 
37 

67 
4  1 

61 
45 

56 
35 

54 
25 

66 
3  1 

67 
37 

56 
S3 

60 
30 

69 
32 

70 
32 

76 
47 

77 
48 

71 
4  4 

73 

57 

77 
6  1 

76 
46 

78 
4  1 

65.4 
38.3 

NASHVILLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

66 
33 

49 
37 

59 
32 

58 
24 

62 
25 

66 
25 

66 
36 

66 
45 

57 
32 

58 
24 

65 
34 

62 
49 

62 
49 

63 
36 

66 
41 

59 
47 

55 
35 

54 
23 

67 
27 

69 

53 

64 
49 

66 
29 

72 
32 

75 
50 

75 
56 

75 
45 

71 
52 

71 
SO 

75 
59 

73 
59 

77 
54 

65.2 
40.0 

QUITMAN  2  NH 

MAX 
MIN 

6T 
38 

48 

33 

58 
29 

60 
26 

63 
30 

64 
38 

66 
34 

S3 
32 

55 
28 

60 
31 

61 
32 

63 
42 

65 
48 

66 
40 

67 
4  1 

58 
46 

54 

35 

53 
32 

57 
40 

68 
44 

70 
51 

66 
36 

67 
43 

70 
46 

72 
51 

71 
48 

70 
47 

69 
44 

71 
51 

70 
50 

74 
49 

64  .0 
39  .8 

TIFION   EXP  STATION 

MAX 
MIN 

65 
32 

34 

45 

56 
30 

57 
31 

59 
32 

63 
35 

62 
44 

59 
39 

52 
26 

57 
29 

63 
41 

62 
51 

59 
37 

62 
39 

62 
46 

59 
37 

5  1 
27 

53 
29 

63 
39 

63 
54 

61 
34 

64 
37 

70 
42 

74 

56 

79 
42 

61 
40 

68 
52 

69 
57 

75 
62 

73 
56 

62.2 
40  .4 

VALOOSTA  3  E 

MAX 
MIN 

64 

38 

51 
36 

59 
34 

58 
25 

63 
26 

66 
33 

65 
48 

64 
49 

57 
38 

59 
25 

64 
35 

61 
50 

62 
48 

63 
4  1 

66 
45 

65 
49 

55 
37 

54 
29 

66 
34 

65 
54 

66 
54 

56 
31 

74 
36 

76 
53 

74 
62 

68 
50 

73 
52 

72 
58 

75 
61 

72 
62 

77 
54 

65  .2 
43.5 

SOUTHEAST  09 

ALMA  FAR  AP 

MRX 
MIN 

64 

36 

47 
38 

57 
32 

59 
30 

61 
27 

62 
33 

60 
46 

62 
54 

54 

36 

60 
26 

63 
35 

61 
49 

61 
54 

62 
40 

58 
4  3 

63 
46 

52 
10 

54 

27 

66 
30 

66 
53 

60 
48 

64 

31 

72 
38 

74 
51 

74 
64 

68 
47 

70 
50 

69 
55 

74 
63 

76 
63 

79 
54 

63.6 
43.2 

BLHCKBEHRD  ISLAND 

MAX 
MIN 

54 
34 

56 
31 

57 
31 

61 
35 

60 
39 

62 
46 

68 
4  I 

56 
33 

53 
33 

61 
39 

64 

55 

65 
38 

58 
44 

61 

53 

74 
65 

62 
60 

72 
52 

74 
52 

72 
57 

77 
55 

BRUNSWICK 

MRX 
MIN 

65 
39 

49 
36 

59 
34 

58 
31 

62 
33 

61 
39 

65 
45 

69 
56 

64 
40 

56 
31 

62 
37 

67 
52 

64 

56 

63 
40 

54 
43 

59 
52 

57 
44 

63 
30 

74 
49 

65 
54 

63 
36 

71 
4  1 

76 
55 

76 
57 

73 
SO 

73 
48 

74 

56 

75 
60 

78 
61 

79 
55 

66.4 
45.3 

BRUNSWICK  FAR  AP 

MRX 
MIN 

64 
39 

47 
39 

58 
35 

56 
33 

58 
33 

59 
42 

63 
46 

68 
49 

56 
4  1 

51 
32 

59 
39 

66 
57 

62 
54 

56 
4  1 

62 
53 

62 
43 

56 
41 

52 
31 

66 
38 

67 
55 

62 
48 

60 
37 

70 
40 

71 
55 

77 
59 

66 
52 

70 
53 

72 
57 

69 
60 

76 
61 

75 
56 

63.1 
45.7 

FLEMING 

MRX 

MIN 

61 
38 

44 

38 

57 
28 

60 
23 

60 
24 

61 

30 

60 
34 

65 
56 

60 
35 

56 
22 

62 
29 

67 
42 

65 
53 

62 
30 

52 
34 

60 
48 

53 
35 

52 
23 

65 
26 

70 
52 

64 

51 

65 
29 

72 
31 

74 
46 

75 
60 

70 
47 

73 
41 

73 
52 

69 
58 

76 
55 

76 
52 

64  .  1 
39.4 

FOLKSTON  9  SH 

MAX 
MIN 

47 
34 

58 
31 

61 
26 

65 
30 

68 
36 

65 
45 

67 
54 

57 
39 

58 
26 

64 

35 

65 
50 

63 
54 

64 
38 

66 
43 

67 
50 

56 
41 

54 

26 

71 
29 

71 
53 

65 
33 

74 
35 

77 
49 

77 
58 

71 
55 

75 
48 

76 
55 

76 
59 

72 
58 

79 
54 

66  .5 
42.9 

FORT  STEWART 

MAX 
MIN 

64 

37 

45 
36 

57 
32 

59 
28 

60 
28 

62 
33 

62 
40 

67 
56 

60 
37 

57 
25 

62 
34 

65 
46 

65 
55 

62 
35 

63 
40 

64 
49 

54 
4  1 

53 
26 

67 
29 

69 
54 

62 
54 

65 
32 

71 
36 

75 
50 

74 

50 

72 
46 

73 
43 

74 

55 

69 
59 

77 
61 

77 
54 

54  .7 

4  1.9 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

65 
36 

56 
39 

59 
32 

59 
29 

59 
30 

55 
32 

60 
37 

66 
56 

57 
37 

54 

26 

54 
35 

64 
49 

65 
50 

63 
40 

63 
38 

62 
48 

54 

39 

52 
27 

63 
31 

64 
53 

51 
53 

65 
32 

76 
37 

75 
57 

76 
62 

73 
54 

73 
44 

72 
52 

69 
60 

75 
59 

70 
52 

64  .2 
42  .8 

JESUP  a  S 

MAX 
MIN 

64 

38 

45 

37 

55 
30 

58 
25 

60 
25 

63 
29 

63 
37 

65 
54 

57 
36 

55 
24 

64 

30 

64 
45 

64 

55 

62 
32 

64 

36 

63 
49 

52 
38 

SO 
25 

66 
26 

71 
49 

67 
53 

65 
30 

33 

79 

69 
57 

72 
47 

74 
44 

74 
44 

73 
59 

77 
60 

78 
52 

64  .4 

40.0 

NRHUNTA 

MAX 
MIN 

65 
36 

46 

37 

57 
33 

60 
29 

61 
28 

65 
31 

63 
39 

66 
52 

61 
38 

58 
26 

65 
32 

64 
44 

63 
57 

63 
39 

61 
40 

55 
4  1 

54 
39 

52 
26 

67 
27 

72 
50 

59 
45 

65 
31 

74 

35 

76 
49 

75 
57 

72 
50 

75 
4S 

71 
52 

75 
62 

70 
58 

76 
53 

65  .4 
41  .4 

SflPELO  ISLBND 

MAX 
MIN 

64 

37 

57 
36 

59 
33 

S3 
32 

59 
34 

58 
38 

62 
45 

67 
54 

60 
39 

52 
30 

59 
34 

65 
47 

64 

53 

59 
38 

62 
42 

62 
50 

56 
42 

53 
30 

61 
34 

66 
41 

63 
52 

67 
35 

68 
36 

70 
55 

64 

56 

68 
47 

69 
44 

69 
56 

67 
59 

77 
61 

69 
54 

62.8 
43.3 

SSVRNNRH  J5DR  PL  GRON 

MAX 
MIN 

64 
40 

49 
43 

59 
31 

60 
23 

61 
24 

62 
23 

65 
39 

57 
20 

63 
29 

69 
4  1 

67 
51 

62 
34 

61 
38 

62 
49 

55 
35 

53 
25 

65 
25 

70 
51 

62 
51 

66 
34 

72 
34 

71 
48 

74 

58 

72 
44 

74 

39 

74 

56 

70 
59 

76 
55 

77 
54 

64  .9 
39.8 

SAVRNNRH  HSO  RP 

MAX 
MIN 

64 

39 

45 

37 

59 
32 

59 
28 

60 

28 

59 
35 

65 
40 

66 
52 

SEE 

55 
36 

REF 

56     63  69 
25     36  49 

ERENCE  note; 

66     61  63 
51     36     4  3 

FOLLOWING  ; 

62     55  54 
44     36  28 

tation  1NDE> 

64 

32 

70 
54 

62 
4  1 

67 
33 

72 
36 

74 
53 

75 
60 

64 
47 

72 
45 

70 
55 

61 
SB 

77 
58 

78 
56 

64.2 
42.0 

DRILY  TEMPERATURES 


CEORCIR 

DECEMBER  1974 


STRTION 


SBvnNNflH  BEflCH 
SURRENCr  2  HNH 
HflrCROSS  t  NE 


6S  4S  56 
31     34  27 


KRX  66 
MIN  48 


46  46 

38  30 


OPY  OF  MONTH 


S9     60  63 


49  61 

27  25 


62  65 
36  49 


12 


57  63  62 
22    29  46 


14 


16 


17 


IB 


63  65  64  64  52  52 
50    32    39    45    33  21 


55  60  6B  62  65  64 
22    24    38    57    34  34 


65  57 
SI  41 


19   20  21 


66  67 
24  SO 


5S  68  60 
2S    26  S4 


22   23  24 


64  71 
26  30 


63  67 
26  28 


25   26  27 


72  74 
49  51 


77  73 
32  S3 


26 


29 


30 


69  73  76  76 
46    SB    65  49 


75     71  75 
49    SS    63  SS 


63.8 
37.9 


64  . 1 

37.9 


SEE  REfERENCE  NOTES  fOLLOHINO  SKltlON  INOE» 
9 


DAILY  SOIL  TEMPERniURES 

OEORCIfi 

OECEMBER  1974 


X 

DAY  OF  MONTH 

o 

STHT ION 

a. 
o 
1  INI 

Tinf 

I 

2 

3 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

3  1 

(Z 

CBLHOUN  EXP  STBTION 

4 

MAX 

niN 

45 

45 

46 
43 

44 

43 

45 
43 

44 

42 

44 

4  I 

44 

42 

45 
44 

45 
44 

44 
44 

45 
41 

44 

42 

47 
43 

46 
44 

45 
43 

4  4 
44 

4  7 
44 

45 
42 

4  3 
4  1 

4  3 
42 

4  5 
43 

46 
45 

4  5 
43 

43 

52 
47 

5 1 
46 

46 

49 
46 

61 
49 

52 

51 

55 
51 

46 
44 

3 
I 

EXPERIMENT 

2 

MAX 
MIN 

50 
40 

40 
40 

41 
40 

57 
37 

57 
37 

58 
38 

52 
37 

52 
44 

51 
42 

55 
37 

54 

36 

49 
42 

55 
43 

56 
40 

60 
46 

47 
45 

58 
36 

48 

36 

53 
35 

45 

42 

50 
45 

58 
41 

59 
41 

60 
46 

63 
54 

63 
46 

57 
48 

58 
49 

64 
58 

68 

5  / 

54 
42 

6 

7 

4 

MAX 
MIN 

53 
41 

41 
41 

41 
41 

53 
40 

53 
40 

53 
40 

50 
39 

50 
45 

50 
43 

52 
40 

50 
39 

48 
42 

53 
46 

53 
42 

55 
46 

46 
46 

55 
40 

45 

36 

49 

37 

44 
44 

48 

43 

53 
42 

56 
43 

56 
45 

60 
54 

62 
48 

54 
48 

57 
49 

- 

60 
57 

65 
58 

52 
43 

2 
9 

8 

MAX 
MIN 

53 
47 

47 
44 

44 
44 

49 
44 

49 
43 

49 
43 

47 
43 

48 
46 

49 
46 

49 
45 

47 
43 

48 
44 

50 
48 

50 
45 

51 
45 

48 
48 

52 
45 

46 
43 

46 
42 

45 
45 

47 
44 

49 
44 

51 
45 

51 
45 

57 
51 

58 
50 

52 
SO 

55 
50 

- 

58 
54 

61 
58 

50 
46 

2 

I 

MflHKINSVILLE 

4 

MAX 
MIN 

52 
45 

51 
40 

56 
- 

52 

53 
40 

48 

37 

57 
48 

58 
42 

56 
42 

55 
41 

SB 
51 

58 
45 

55 
44 

57 
45 

51 
41 

48 
4  1 

54 
4  1 

54 
43 

56 
42 

HOMERVILLE  3  HSW 

4 

MAX 
MIN 

62 
56 

56 
53 

55 
51 

58 
50 

57 
49 

57 
49 

58 
49 

59 
56 

62 
55 

59 
50 

56 
49 

58 
51 

59 
55 

61 
55 

60 
54 

60 
55 

61 
55 

58 
50 

54 
49 

57 
49 

60 
56 

61 
SI 

59 
51 

61 

50 

65 
59 

65 
59 

65 
58 

69 
60 

67 
63 

66 
61 

60 
53 

2 
6 

(1I0VILLE   EXP.  STATION 

4 

MAX 
M  I N 

55 
47 

50 
45 

55 
42 

51 
42 

52 
46 

52 
46 

52 
42 

51 
4  4 

53 
49 

56 
5  I 

58 
50 

55 

52 

SO 
4  1 

55 
45 

PLAINS  SH  on  EXP  STfl 

4 

MAX 
MIN 

54 
45 

45 
43 

49 
45 

50 
41 

50 
41 

52 
42 

50 
42 

52 
46 

5  1 
46 

50 
41 

50 
41 

5 1 
46 

53 
51 

52 
46 

54 
45 

48 
48 

54 
44 

40 

49 
40 

52 
46 

54 
52 

57 
45 

55 
44 

56 
45 

6 1 
54 

66 
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57 

720 

8A 

8A 

H 

MRS  ANNA  G  ANDREWS 

DRNVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

SP 

ERRL   T.  SMITH 

DRWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

7A 

GEORGE  H.  CHRRTIER 

DflWSONV  ILLE 

2578 

02 

DRWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1  370 

7H 

c 

MRS  .    THELMA  F  .  COX 

DOCTORTOWN   I  WSW 

2716 

09 

WflYNE 

1 

31 

39 

81 

51 

80 

7R 

R.   C.  THOMPSON 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

3! 

42 

83 

53 

256 

c 

MRS  .   SARA  L .  HILL 
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UJ 
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DONPILSONVILLE    1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

1  35 

8A 

ROBERT  p.  ARMSTRONG 

DOUGLAS  2  ESE 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

7A 

7A 

H 

JOHNNY  S  PHILLIPS 

DOUGLFISVILLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

8A 

LEONA  B.  THOMPSON 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

1  1 

32 

35 

81 

43 

103 

8A 

WARREN  W.  WYANT 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

8A 

8A 

H 

WILIFORO  P.  NALLEY 

n  1  1  D  1    T  M  o 

UUdL IN  ^ 

2844 

05 

LHUKtNb 

1 0 

32 

32 

82 

54 

190 

c 

CITY  OF  DUBLIN 

ERSTMflN    1  N 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

1  2 

83 

1  2 

400 

8A 

8A 

H 

GA.  FORESTRY  COMM. 

EDISON 

3028 

07 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

c 

JESSE  L .  NEWTON 

ELBERTON  2  N 

3060 

03 

ELBERT 

1  4 

34 

08 

82 

52 

540 

5P 

7A 

A .   D .   MC  CLAIN 

ELL  I  JflY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

4  1 

84 

29 

1  300 

7A 

ALFORD  G.  DOVER 

EMBRY 

3147 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1  200 

8A 

MISS  JANET  RLLGOOO 

EXPERIMENT 

3271 

04 

SPALDING 

6 

33 

16 

84 

1  7 

925 

lOA 

1  OA 

lOA 

GH 

U.   OF  GA.   EXP.  STATION 

FfllRMOUNT 

3295 

01 

GORDON 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

8A 

MRS  ONEGA  F  .   V  INCENT 

FRRGO 

3312 

08 

CL INCH 

16 

30 

4  1 

82 

34 

1  1  5 

c 

ST.  REGIS  PAPER  CO. 

FITZGERALD 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

3  1 

43 

83 

1  5 

371 

5P 

5P 

H 

CITY  F  IRE  DEPT . 

CI    C"  M  f  M  P 

r  Ltn 1 Nb 

3409 

09 

1     I  Q  C  D  T  V 

L  1  BLK 1 Y 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

4P 

4P 

c 

H 

MRS  MILDRED  C  SECKINGER 

FOLKSTON  3  SN 

3460 

09 

CHARLTON 

15 

30 

48 

82 

02 

30 

8A 

c 

LOTT  W.  TURNER 

FOLKSTON  9  SW 

3465 

09 

CHARLTON 

15 

30 

44 

82 

08 

1  20 

5P 

5P 

H 

OKEFENOKEE  WILDLIFE  REF 

FORSYTH   1  S 

3506 

05 

MONROE 

9 

33 

01 

83 

57 

550 

6P 

BP 

H 

CITY  OF  FORSYTH 

FORT  GfllNES 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

BP 

6P 

H 

MRS.   MAYME  R.  HAYES 

FORT  STEWART 

3538 

09 

LIBERTY 

1  1 

31 

52 

81 

37 

92 

7P 

7P 

POST  ENGINEERS 

FORT  VALLEY  2  E 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

5P 

H 

MRS  JEANER  M  DAVIS 

FRANKLIN  2 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

8A 

ROBERT  L  WILSON 

GAINESVILLE 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

5  1 

1  1  70 

7A 

7A 

H 

WILLIAM  A.  SELLERS 

GIBSON 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1  1 

33 

1  4 

82 

36 

540 

7A 

MRS.  SUSAN  G.  BRADDY 

PI    C  M  M  W  T  1    1  C 

ULtlNNVlLLt 

3754 

09 

T  P  T  T  M  Pi  1  1 

1 H ! 1 NHLL 

1 

31 

56 

81 

55 

170 

6P 

6P 

H 

DON  P  .  COBB 

GODFREY   3  NE 

3792 

05 

MORGAN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

7A 

ROBERT  H.  BROWN 

GREENVILLE  2  NNW 

3915 

04 

MERIWETHER 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

5P 

5P 

H 

MERIWETHER  CO  WORK  CAMP 

HAMILTON   4  W 

4033 

04 

HARRIS 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

7A 

c 

BLUE  SPRINGS  FARM 

HARALSON 

4070 

04 

COWETA 

6 

33 

1  4 

84 

34 

840 

c 

MRS.   RUTH  T.  GABLE 

HARTWELL 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

5P 

5P 

H 

RALPH  D.  SCOTT 

HAWKINSVILLE 

4170 

05 

PULASK  I 

9 

32 

1  7 

83 

28 

245 

8A 

8A 

GH 

MRS.   CLIFFORD  MCLENDON 

HAZLEHURST 

4204 

08 

JEFF  DAVIS 

1 

31 

52 

82 

36 

250 

c 

K.   BYRON  SANDERS 

HELEN   1  ESE 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

6P 

6P 

H 

COMER  L.  VANDIVER 

HOMERVILLE   3  NSW 

4429 

08 

CL  INCH 

16 

31 

02 

82 

48 

1  87 

6P 

6P 

GH 

UNION  BAG-CAMP  CORP. 

r  P  LI  T  M  T  n  M     A      I.I  M  I.I 
I  r\  W  1  IN  1  U  IN    4    W  IN  W 

4594 

05 

Mil  L/IMCPM 

W 1 L  K 1 NoUN 

1  0 

32 

50 

83 

1  4 

515 

5P 

5P 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

JACKSON  DAM 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

1  9 

83 

5  1 

430 

c 

GA.   POWER  COMPANY 

JASPER   1  NNW 

4648 

02 

PICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

6P 

8A 

H 

HOWARD  L  .  DILBECK 

JASPER 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

c 

AMICALOLA  EL  MSHP  CORP 

JESUP 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

8  1 

53 

1  00 

c 

CITY  OF  JESUP 

JESUP  8  S 

4676 

09 

WAYNE 

I 

3  1 

29 

8  1 

53 

1  00 

5P 

5P 

H 

BRUNS.  PULP  i  PAPER  CO. 

JOHNTOWN 

4688 

02 

DflWSON 

5 

34 

33 

84 

1  5 

1310 

c 

MRS.   LAVERN  C  KINCAIO 

JONESBORO 

4700 

04 

CLAYTON 

6 

33 

31 

84 

2  1 

930 

8A 

C  I  CERO  W  .   SW  I  NT 

JUL  lETTE 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

7A 

MRS  DOROTHY    I  MERCER 

KENSINGTON 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

85 

22 

850 

7A 

TVA-722 

K  r  M  r.  C;  T  n  Nl 

r\  1  IN  U  o  1  U  IN 

4854 

01 

D  Q  D  T  m  1 

dHK 1 uw 

5 

34 

1  4 

84 

53 

730 

7A 

MRS.   ELIZABETH  D.  BROWN 

LA  FAYETTE 

494  1 

0  1 

WALKER 

4 

34 

42 

85 

1  7 

820 

8A 

8A 

c 

H 

CHARLES  M.  LOWRY 

LA  GRANGE 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

0  1 

7  1  5 

5P 

7A 

c 

H 

RAY  J.  RELIHAN 

LEXINGTON   1  NW 

5165 

03 

OGLETHORPE 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

8A 

c 

JOSEPH  A.  CAREY 

L  INCOLNTON 

5204 

03 

L INCOLN 

1  4 

33 

47 

82 

28 

5  1  0 

8  A 

JAMES  C ■  BLACKWELL 

LOUISVILLE  3  S 

5314 

06 

JEFFERSON 

1  1 

32 

56 

82 

24 

325 

4P 

4P 

c 

H 

GLASCOCK- JEFF  UNIT  GFC 

LUMBER  CITY 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

3  1 

55 

82 

4  1 

1  20 

7A 

7A 

H 

MRS.  NETTIE  S.  WHEELER 

LUMPKIN  2  SE 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

6P 

BP 

c 

H 

PERRY  T  .  USHER 

MACON  WSO  AP  R 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MARSHALLV ILLE 

5550 

04 

MACON 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  MARSHALLVILLE 

MQ  Y  C  W  t  1    [  C 

lln  1  o  V  I  L  L  t 

5633 

02 

1  P  P       C  P  M 

JHLKbUN 

1  0 

34 

15 

83 

34 

920 

7A 

MRS  FLORENCE   Y  SAILERS 

METIER 

581  1 

06 

CANDLER 

1  1 

32 

24 

82 

04 

120 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  METTER 

MIDVILLE 

5858 

06 

BURKE 

1  1 

32 

50 

82 

1  4 

180 

8A 

SPENCER  A.  JONES 

MIDVILLE  EXP  STA 

5863 

06 

BURKE 

1  1 

32 

53 

82 

12 

280 

6P 

6P 

GH 

SE  GA  .   BRANCH  EXP.  STA. 

MILLEOGEVILLE 

5874 

05 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

7A 

7A 

H 

MRS  WILLETTE  B  HORNE 

MILLEN  4  N 

5882 

06 

JENK I NS 

1 1 

32 

52 

81 

58 

195 

6P 

6P 

H 

KERMIT   J.  CHANCE 

MILLHAVEN-WAOE  2  SE 

5896 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

56 

81 

30 

100 

8A 

MILTON  R.  REDDICK 

MONROE 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

7fl 

CITY  FIRE  DEPT 

MONTEZUMA 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

8A 

GEORGE  FOWLER 

MONT ICELLO 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

4  1 

655 

7A 

7A 

H 

POSTMASTER 

MORGAN   1  W 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

5P 

5P 

H 

CALHOUN  PUB.   WKS.  CAMP 

MORGAN  5  NW 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

7A 

CLARENCE  W.  CHENEY 

MOULTRIE  2  ESE 

5087 

08 

COLQU  ITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

5P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WMTM 

MOUNT   VERNON   3  WNW 

5126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

7A 

GARLAND  L •   GILL  IS 
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Udol K V t K 

0- 

x: 

it^ 

PREC IP. 

cx 

SPECIAL 

NfiHUNTR 

62  I  9 

09 

BRANTLEY 

I  3 

3  1 

1  1 

8  1 

58 

7  1 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FORESTRY  COMM. 

NPSHVILLE  5  SSE 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

3  1 

08 

83 

1  3 

238 

5P 

5P 

H 

OA.   FORESTRY  COMM. 

NEWINGTON  2  NE 

6323 

06 

SCREVEN 

1  4 

32 

37 

8  1 

28 

145 

6P 

5P 

H 

MRS  MARY  fl.  POLK 

NEWNRN 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

6P 

7A 

H 

JAMES  0.   HRROIN.  JR. 

NORCROSS  3  NW 

6407 

02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

1  6 

940 

7R 

MRS  MILDRED  H  DEMPSEY 

6838 

09 

P  I ERCE 

1  3 

31 

23 

82 

08 

105 

8A 

GR  ■   FORESTRY   LUMM . 

PERRSON 

6879 

08 

ATKINSON 

1  3 

31 

18 

82 

51 

205 

C 

COUNTY  AGENT 

PLRINS  SW  GR  EXP  STR 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

8A 

8R 

GH 

SW  GA  BRANCH  EXP  STR 

PRESTON 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

7A 

MRS  FLORENCE  C  PUGH 

QUITMRN  2  NW 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

83 

35 

1  85 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  0  LEY 

RESflCR 

7430 

0  1 

GORDON 

12 

34 

34 

84 

57 

550 

8A 

JOSEPH  W.  HOLLAND 

RINGGOLD 

7489 

0  1 

CATOOSA 

18 

34 

55 

85 

07 

820 

8A 

TVR-721 

ROME 

7600 

0  1 

FLOYD 

4 

34 

1  5 

85 

09 

620 

6P 

SA 

H 

JOHN  W  MADDOX  JR 

ROME  8  SW 

7605 

0  1 

FLOYD 

4 

34 

1  0 

85 

1  6 

700 

C 

JACK  MONTGOMERY 

ROME  WSO  RP  R 

7610 

0  1 

FLOYD 

12 

34 

2  1 

85 

1  0 

637 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRNOERSV  I LLE 

7777 

05 

WASH  I NGTON 

1  1 

32 

58 

82 

49 

435 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WSNT 

SRPELO  ISLRNO 

7808 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

1  7 

10 

5P 

5P 

H 

U.   CR.   MARINE  BIO.  LAB. 

SRVRNNRH  USDR  PL  GRDN 

7842 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

8  1 

1  6 

22 

4P 

4P 

H 

USDA  PLANT    INTROOUCT  ST 

SRVRNNRH  WSO  RP  R 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

8 1 

1  2 

46 

M  I  D 

M  I  D 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRVRNNRH  BEflCH 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

DO 

80 

5  1 

1  0 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  SAVANNAH  BEflCH 

SILORM 

8064 

05 

GREENE 

10 

33 

32 

83 

06 

690 

6P 

7R 

H 

MRS.   MABEL  C  CRUMPTON 

SPRRTR  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1  1 

33 

1  9 

83 

0 1 

530 

8A 

c 

MR.   HOWARD  R.  GARRETT 

ST  ILLMORE 

835  1 

06 

EMANUEL 

1 

32 

26 

82 

1  3 

255 

7R 

JESSE  W.  RflUTON 

SUMMERVILLE   1  SSW 

8436 

0  1 

CHATTOOGA 

4 

34 

27 

85 

22 

800 

7R 

EVAN  D.  BOWMAN 

SUNNYS IDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33 

20 

84 

1  7 

930 

6P 

8R 

H 

HORACE  D.  WESTBROOKS 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

flPPL  I  NO 

1 

31 

44 

82 

14 

200 

5P 

5P 

H 

UNION  BAG  CHMP  PAPER 

SWRINSBORO 

8495 

06 

EMANUEL 

1  1 

32 

35 

82 

22 

325 

7P 

7P 

H 

RADIO  STRTION  WJRT 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANN  I  N 

7 

34 

58 

84 

1  3 

1  800 

c 

TVR- 1 29 

SYLVRNIR 

8517 

OC 

SCREVEN 

1  4 

32 

45 

8  1 

39 

254 

c 

LLOYD  H.  BAZEMORE 

TRLBOTTON   I  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32 

42 

84 

32 

7  1  0 

BP 

8R 

H 

LAWRENCE  R  MINOR 

TRLLRPOOSR  2  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33 

45 

85 

1  8 

980 

BP 

BP 

H 

JACK  CROCKER 

TRYLORSVILLE 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34 

05 

84 

59 

7  1  0 

7R 

THOMAS  F  .  COUSINS 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32 

58 

84 

1  4 

800 

c 

CECIL  HARRIS 

THOMflSTON  2  S 

866  1 

04 

UPSON 

5 

32 

52 

84 

1  9 

665 

5P 

SP 

H 

RADIO  STATION  WSFT 

THOMRSVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30 

48 

83 

54 

2  1  0 

5P 

5P 

H 

GEORGIA  FOREST  COMM 

TIFTON  EXP  STRTION 

8703 

08 

TIFT 

1 6 

31 

29 

83 

32 

371 

8R 

8R 

Sfl 

GH 

GR  .  CSTL  .  PLR I N  EXP.  STA. 

TOCCOfl 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34 

35 

83 

19 

1019 

6P 

7R 

H 

HENRY  0.  MCDONALD 

TRRY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34 

48 

83 

42 

3900 

C 

TVR- 1 54 

U  OF  GR  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

32 

840 

5P 

5P 

5P 

H 

UNIV  OF  GR  COL  OF  AGRI 

VRLDOSTR  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30 

51 

83 

1  4 

250 

5P 

5P 

RADIO  STAT  ION  WJEM 

VRLDOSTfl  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30 

52 

83 

20 

265 

C 

RADIO  STATION  WGRF 

WRLESKR 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

19 

84 

33 

1110 

7A 

DOYLE  B.  SMITH 

WRRRENTON 

9141 

05 

WARREN 

1  1 

33 

25 

82 

40 

510 

7A 

7A 

H 

HENRY  C  .   WHEELER  .   JR . 

WASHINGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33 

44 

82 

44 

630 

7A 

7A 

H 

WILLIAM   T.  THORNTON 

WRTKINSVILLE  RRS 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33 

52 

83 

26 

750 

C 

AGR.  RESEARCH  SVC 

WRYCROSS  4  NE 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


GEORCIA 
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See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 
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REFERENCE  NOTES 


GEORGIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N,C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  Id  Inches  and  wind 
■ovement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"V.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m.,  e.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  W..nd  table  arc  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  1:00  p.m.,  e.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:       Calhoun  Exp  Station  :   Montevallo-shaly  silt   loam,   cover  unknown.     Slope  6  percent   in  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  :  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thormomelers  max  and  min 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawkinsville  :  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  tharmo- 

melers  unknown. 

Homerville  3  WSW  :  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 

Mldville  Exp  Station  :  Sandy  loam,  cover,  unknown.  Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.  Type  of  thermo- 
meters unknown. 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:  Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tifton  Exp  Station  ;  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope  less  than  5  percent  to  the  northeast.     2-,  4-lnch  depth  - 

Frlez  Standard  distance  and  soil  thermograph.  Model  1100.     8-lnch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph ,  Model  1120. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  I ndex . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Ii-;dex  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  Id  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE-      1-ALTAMAHA     2-ATLANTIC     3-aiATTAHOOCHEE     4-COOSA     5-ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCMULGEE     10-OCONEE  11-OGEECHEE 
12-OOSTANAULA     13-SATlLLA     14-SAVANNAH     15-ST.   MARY     16-SUWANNEE     17-TALL/\P00SA  18-TENNESSEE 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

-neral  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  bo  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

j        Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $4.70  additional  for  foreign  mailing;   35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  26801.      Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
llmatlc  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  .  . 

Director,  National  Cllutlr.  Center 
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11.6 


93.6 
99.6 

96.  OH! 


S.9 
10.6 


60.0 
62.3 
60.3 


99,0  10.9 


69.6 
62.3 
63.6 


A3. 3 
A6.S 
A9,t 
39,2 
A«,» 

AA.6M 


A3.0 
A3. 1 
A6.S 
A8.3 


A7,6 
AS. OH 
A9.9 


91.6n| 
AS. 3 
A9.6 
90.2 
A9.7 

*9.7 
92.7 
90.3 
A7,9 
AB.2 


9A.in 

90,  B 
93. AH^ 

91.  BH 
A6.2 

A9.3 

91,0 


97,6 
57. B 
91,0 
55,9 


99,9 

62,3 
9B,9 
99. AM 
62.0 
57.9 


1.7 
1.1 
1,2 


9«,2 
98,7 
63,0 
63.2 
63.9 


60. B 
61,6 


91. ON'  •  2.1 


91.2     -  1,B 


61. ON 
62. 9M 
69. A 
61.3 


62.7 
63.9 
6A.0 
60.  3n 


9B.3M 
60.  B 
60.0 


96.5 
SB. 9 
60,7 
62,6 
60,1 

99,6 

59.7 


60,5 
63.9 
61.5 


69. 9« 
69.7 
69.5 
70. 2M 


67,9 
69.2 
69. 5M 


67,2 
70.1 
71,0 


66.3 
67.5 
65.8 
67.3 


69.0 
69.9 
69.8 
71. 3« 
69.0 

70.2 

68.5 


71.5 
72.3 


7A.3tt 
70.9 
73.7 
73, 9M 
72, AM 

73. 7M 

7A.7M 

73.9 

70.8 

72.1 

73.1 


71.8 
7A.A 
7A,B 

75, 5M 

7A,2M 
72.7 
7A.9 
72. 9M 


7A.9N. 
73.7 
79.1  I 


71.0 
71.8 
71.3 
72.0  . 
69,6 

70,9  . 
70,3  .  . 
70,9  . 
71. IM 


67,8 
67,3 
72.0 
73.3 
70.7 

72.1 


70. 3M: 
79.9 
73, OH' 


75.2 
75.9 
7A,S 

76. 3M 
76.3 
76.2 
TA.IM 


77.6 

79, 9M 
7A,8 
76.7 
76,0 
79. A 

75,2 


76,5 
79. A 
77.5 


72.5     -  3.1 


77.1     -  1.3 


75.2     -  1.9 


77.7 

79. 5M 
76.6 
77.7 
79.6 
76.1 

78.3 
77.9 

78.2 


80. Oh 

78,0 

79.2 

78.9 

78.5 


2.B    BO. IN  ' 
60.1 
81.1  . 
7b. 4  . 
79.3 


3.3 


si  ■ 


A.O 
2.9 
3.0 


A.l 
2.2 


3.B 
3.6 
2.B 
2.9 
3.9 


76,9 
76,9 
7A,9 


75,8     -  2.0 


7A.2 
77.5 
76.7 
71.0 
72.7 


72. 6M  . 
73,8  ■ 
72,2 
74.1  - 


71.6 
72.2 
76.1 
77.1 
75.7 

76.5 

74.9 


BO.O  • 
77.5  I  ■ 
77.1 
77.2  [  . 


79,911 
77.2 
BO, 4  '  ' 
79.0 
78.0 


80.3 
80,3 
78.1 
78.9 


BO. 4 

79. 2M 
78.9 
79. 7N 
78. 9H 
79. IM 

78.6 

78.9  I 


77.7  . 

78.1  . 
79.8 

79. 7M  . 


BO.O 
79,2 
76,9 
10.3 


Scplrmbrf  Oclobcf 


68,8 
69.1 
69.0 
69.4 
65. 6H 


68.0     -  4.9 


69. 4H  . 
73.6  ■ 
69.9  ■ 


73.1 
71.4 
71.5 


71.4 
73.2 
74.4 
73.9 


76.2 
73.9 
71.7 

73. A 

73.9 


76.0 
74. 8M 
79.4 


67. 3N  ■ 
66.8 
67.0  . 


67.9     .  3.1 


66.6  - 

65.7  . 
70.2 
71.0  - 
69.3  - 

69.9  -  2.9 


74.1  -  1.6 
73.9     .  2.3 


96.9 
55.8 
97.2 
99. 4H 


61.3     •  1.1 


97.0 
99.8 
57.9 
55.9 
57.7 

60,5 


95. 4H  • 
56.2  • 
57.1 


64, 2M 
61,1  ' 
61,6  ' 
62,5 
61.5 

62. ON  ' 

60. on 

63,3  ' 
39,9  ' 


60, BH 
63,9 
62, 2H 
99. 9H 


64.5 
63. 8H 

63.-0 


61.9     -  1.5 


60. 4M 

62.6 

60,9 


2.8 
3.3 


49,8 
48. 9H 
46.7 

90.1 


48. 8M 
48.6 

90.6 
48.3 


90. OM 
49.6  . 


47. 9M  . 
48.1 
92.6  . 


54.7 
53. 5H 
91. 9H 


94.0  . 
99. 7H  . 
93.3 


95. 4M 

94.1 

52.0 

93.3 

93.6 


41.2 
40.6 
42.8 
49. 2H 


43.7 
A2.9 


43. OH  ' 
49.7 
45. S 
44. 6H 
46.3 


45.3     •  .2 
46.3 
47. 4H  • 
44,9 

48.1 


47.9 
49.1 
47.5 


49.7 
45. OH  ' 
46. 7H 


1.7 
1.7 
1.0 


48.1  '  ■ 
51. 2M' 
90.0 
49. 7M  . 

47,2 

a6,2 


90.1 
91, OH 
9A,2 


R4Ur«DC«  NolM  roUowtng  Sutloo  lad«a 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL  "o«=.a 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

Novcmt>cr 

December 

Annual 

Temperature 

a 

Tcmpcra(ure 

Depariure 

t 
C 
E 

e 
o 

Temperature 

Departure 

Temperature 

a 

Temperature 

s 

G 

Temperature 

Departure 

e 

E 
1L 
E 

Departure 

Temperature 

t 
1 

Temperature 

E 
1 

a 

Temperature 

1 

1 

Temperature 

6 
1 

Temperature 

Departure  j 

THDMjSVULf  »  SE 

66t5M 

14 

3 

56 .  3N 

2  •  1 

65.3 

5 

4 

65 .  2H 

-  2.4 

-  .1 

77 .  6M 

-  1.6 

78 .  IH 

78, 4H 

-  2.1 

H 

M 

DIVISION 

62.8 

U 

9 

52.8 

-  .5 

62.8 

3 

8 

65.4 

.  1.8 

74.2 

.0 

76.3 

-  3.3 

79.3 

-  1.7 

79,0 

-  1.9 

74.8 

-  2.2 

63.0 

•  4.9 

56,6 

-  1.0 

91.9 

,1 

66,9 

-  .2 

SOUTH  CENTRAL  08 

4L4P«H»  EX»  STATION 
iSHBUFlN  3  ENt 
COROELE 
OOUdAS  2  ESE 
FITZCERILD 

63.6 
61. 4 
62.1 
63.3 
6«.0 

13 

12 
13 
12 

6 

5 
2 
9 

54. OH 

50.7 

53.1 

51.3 

54.8 

1.9 

1.2 
-  l.O 
1.4 

64.  OM 
61. 4H 
63.2 
60.8 
64.8 

6 

5 
2 
5 

4 

1 
8 
5 

66.1 
64.4 
65.9 
64. IH 
67.3 

.4 

.  ,6 
-  2.3 
.  .5 

74.1 
74.1 
79. IH 
74.2 
79.9 

I.l 

1.3 
.8 
.9 

76,2 
76,0 
77.1 
76,4 
77,7 

-  2.3 

-  2.6 

-  2.6 
•  2.7 

78.8 
79. 1 
80.3 
79.2 
80.6 

-  1.4 

-  1,1 

-  1,6 

-  1,3 

M 

78,2 

« 

79,6 
80.4 

-  1.1 

-  1.1 

76.7 
74.8 
74. 6H 
76.0 
76.5 

-  2.1 
.3 
.4 

64,3 
62, 9H 
63, 7H 
62,1 
69,0 

•  2,7 

-  3,2 

-  4,9 

-  2,9 

97.9 
56.4 
59.9 
55.1 
59.1 

1.0 

-  1.4 

-  2.1 
1.1 

92.7 
50.3 
90,8 
90,1 
93.7 

2,4 

•  6 
>  ,4 

2.2 

_ 

65, 8H 

66, OH 
68,3 

.0 
1.2 

HOHEftVtLLE  3  WSH 
LUHBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 
NASHUlLLE   »  SSE 
QUITkAK  2  N» 

6s.; 

M 

6<>.6 
63. 6n 
64.5 

12 
12 

4 

3 

55.0 
52. IH 
53.9 
54.! 
53. !H 

-  ,6 

-  ,7 

63,7 
60,7 
64.0 

M 
H 

3 

9 

65,7 
64,5 
65.5 
65. 3n 
64,4 

-  2.4 

-  3,3 

74.0 
74.  IH 
74.9 
74.3 

H 

.0 

76,6 
77,2 
76,7 
76,8 
76,4 

-  2.9 

-  3.1 

79.2 

80.1 
79.6 

H 

-  ,9 

79,9 
79.5 
80.0 
79.9 
79.4 

-  .9 

-  1.4 

77.4 

77.1 
76.8 
78. OH 

.2 
.6 

64,7 

64,8 

63.9 
63,0 

-  3,8 

-  5,7 

58.0 

58.4 
57.4 

H 

-  ,5 

53.6 

H 

51.9 
52.6 
91,9 

■  ,9 
-  ,8 

67,8 
67.6 

,3 

TIFTON  EX'  STATION 
VALOOSTA  3  E 

62.9 
64.5 

13 

1 

51.3 
55.2 

-  ,6 

61,0 
62.8 

3 

2 

64,9 
63, 2H 

-  l.S 

74.3 
73.4 

.7 

76,5 
76,9 

-  2.3 

79.2 

-  1.2 

79.1 
79. OH 

-  1.3 

75.6 

-  .8 

63,2 
65,7 

-  4,3 

56.6 
59.0 

>  .7 

51, 3M 
54,4 

,8 

66. 3H 
67. 5H 

.4 

DIVISION 

63.6 

12 

8 

53.3 

,2 

62.6 

3 

9 

65.1 

-  1.8 

74.4 

.6 

76,7 

-  2.6 

79.5 

-  1.4 

79.5 

-  1,2 

76.3 

-  .3 

63.9 

-  3,6 

97.4 

-  .3 

52,1 

,9 

67.0 

,6 

SOUTHEAST  09 

aiha  eaa  ap 
blaCksearo  island 
brunswick 

BRUNSWICK  EAA  AP 
FLEMINO 

64.9 
63. 5M 

69.2 
64.2 

14 

6 

54.1 
54 .  7M 

M 

55.4 
54.1 

1.6 

63.5 
62. 5M 
66. OH 
65.1 
63.2 

5 

2 
8 

66.2 
66. 6H 
67. OH 
67.0 
64.9 

•  .1 

-  1.8 

75.1 

H 

76.1 
74.0 

1.9 

77,2 
78, 2M 
79, 6H 
78,3 
76,2 

-  1.5 

-  .9 

79.6 

80. AH 

80.2 

78.4 

-  1.1 

-  1.7 

80.0 
80. 3H 
ei.8H 
80,7 
79,5 

-  ,4 

-  .3 

76.9 

79. 6H 

77.8 

76.6 

.6 

1.0 

64.4 

66. 9f 
66.6 
63.6 

-  2,7 

-  3,9 

98.2 
59 ,  8H 
62. 5H 
60.2 
57.1 

1.2 
.7 

53,4 

M 

95, 9H 

54,4 

91,8 

2,6 
,9 

67.8 

68.9 
67.0 

1.8 

FOLKSTON  9  SU 
FORT  STEWART 
CLENNVILLE 

NAHUNTA 

M 

64.8 
64.9 
65.0 
65.9 

13 
13 

e 

M 

54.9 
54.6 
54.6 
55. 2« 

i;3 

1.3 

65.5 
64.7 
65.0 
63.7 
64.3 

5 
6 

4 

0 

66. 9H 

66.8 

67.0 

66.1 

66,3 

-  .2 
•  .1 

75. 2H 
75,5 
76, 6H 
79,2 
74,9 

1.6 
2.6 

78, 2H 

77.9 

77.9 

77.2 

77.1 

-  1.9 
■  1.8 

79. 9H 

79.8 

80.2 

79.6 

79,1 

-  1.7 

-  .9 

S0.4H 

H 

80 .  S 
80.3 
80.0 

,0 

78. 9H 
76.9 
77. 2H 
77.0 
77.9 

-  .2 

66,5 
65,0 
69,1 
64,4 
65,4 

-  2,9 
■  2 ,  ■ 

59, IH 
58.2 
58.7 
58. IH 
59.0 

•  .3 
.4 

54, 7H 
53.3 
53.9 
92. 2H 
93.4 

1,3 
1,9 

68. 4N 
67. BH 
68. 2H 

1,7 

SAPElO  ISLAND 
SAVANNAH  USOA  Rl  HFtDN 
SAVANNAH  WSO  AR 
SAVANNAH  BEACH 
SURRENCY  2  WNW 

64.5 
63. 9H 
62.9 
62. 3H 
63.1 

14 
13 

4 
0 

55. ON 
54,1H 
53.0 
53. SH 
53.7 

2.4 
,9 

64.1 
62. 8H 
63.8 
63. 7H 
62.8 

5 

4 

8 

66,9 
65,2 
65,6 
66, 6H 
69,9 

.2 
•  .5 

79, OH 
74.0 
74.9 
75.  IH 
74.0 

2.0 
1.2 

76,6 
76,5 
76,8 
76,9 
76,0 

-  1.3 

-  2.3 

79,1 
79.0 
79.2 
78.7 
78.2 

-  1.0 

-  1.9 

79.1 
79.5 
79.6 
78.5 
78.8 

-  .2 

77.0 
77.4 
76.3 

75.4 

65,8 
64,7 
64.6 
66. 6H 
62.9 

-  1,4 

-  2,5 

60.5 
57.6 
57.7 

55.6 

.9 
.6 

93.1 
92. 4H 
53.1 

50,9 

^^7 

68. OH 
67. 3« 
67.3 

66.4 

2,2 
1.4 

WAYCROSS  »  NE 

64,7 

12 

0 

51.3H 

-  2.4 

61.8 

2 

4 

64,3 

.2.8 

73.4 

-  .5 

76,9 

•  2.5 

79. 5H 

-  1.6 

80,3 

-  ,7 

76.9 

-  .1 

64,3 

•  3,9 

57.3 

-  1.5 

51.0 

-  1,1 

66. SH 

■  .2 

DIVISION 

64.3 

12 

e 

54.2 

,7 

63.9 

9 

66.2 

•  .6 
• 

74.9 

1.2 

77,3 

-  1.9 

79.4 

-  1.7 

eo.o 

-  .9 

77.2 

.3 

69.2 

-  3,1 

58.6 

-  .1 

53.1 

1,0 

67.9 

1.1 

See  Reference  Nolea  Followmg  Station  Index 


TABLE  3 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CEOIICU 
197« 


NOVUWt 

 1 — 


«DilltSVILI.E 

tLLlTGQNl  DlH  2 

BEAVEKDtLE 

CALHOUN  EXP  STATION 

CARTERS 


CARTERSVULE 
CflRTERSVULF 
CEDARTOMN 
CHATSWORTH 
CHICKAHAUCA  PARK 


CL'RRVVILLE  !  W 

DALLAS  T  NE 

DALTON 

EMBRY 

FAIRBOUNT 

KENSINGTON 
KINGSTON 
LA  FAYETTE 
RESACA 
RINGGOLD 

RONE 

ROME  hSO  AP 
SUMBERVILLE   I  SSW 
TAYLQRSVILLE 


NORTH  CENTRAL 


ALPHARETTA  5  SSU 
ATHENS  HSO  AP 
ATLANTA  BOLTON 
ATLANTA  WSO  AP 
BALL  GROUND 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

BLUE  RIDGE 

CANTON 

CLEVELAND 

COHMERCE  <«  NNW 

CUHKINC  2  NNE 

OAHLONEGA 

OAHSONVILLE 

ELLIJAV 

GAINESVILLE 

HELEN  I  ESE 
JASPER   I  NNM 
MATSVILLE 
NONRDE 

NORCRGSS  3  NW 

U  OF  OA  PLT  SCIENCE  Fx 
HALESkA 
WINDER   1  SSE 
HCODSTOCK 


BOHNAN 

CARNESVILLE   3  N 
CLAYTON  1  SSH 
CORNELIA 
ElBERTON  2  S 

HARTUELL 
LEXINGTON  1  NM 
LINCOLNTON 
TOCCDA 
HASHINGTON 


WEST  CENTRAL 


BUTLER 
CARROLLTON 
COLUHSUS  WSO  AP 
CONCOaO 
OOUGLASVULE 

EXPERIMENT 
FRANKLIN  2 
GREENVILLE   2  NNw 
HANILTON  «  w 
JCNESeORO 

LA  GRANGE 

HARSHALLVILLE 

MONTEZUMA 

NEWNAN 

SUNNVSIDE 

TALBOTTON  1  NE 
TALLAPOOSA  2  N 
THOMASTON  2  S 
WEST  POINT 
WOD08URV 


J 

■  .id 

3.«e 

E  8.50 

10.1] 

9.01 

>.«2 

B.SJ 

*.»2 

,li 

T.AO 

3.11 

A. 89 

2.«i 

1.72 

2,7; 

9.37 

R.AO 

10.30 

9.13 

3.B1 

E10.«3 

S.p« 

9.15 

».7( 

1.99 

«.93 

9.73 

A.t! 

6.35  1.0! 


».«a  1.61 

3.79  .B( 

E  S.S2  2,9t 

«.a2  l.St 


7.A9  2.(>e 


7.»a 

3.68-  1 

7.2a 

3.36  l.Oi 


9.79 
10. B2 
S.S6 


9.25  3.8! 

9.95  * 
10. U 

11.99  i 

10.89  ! 


9.91,  ».77 
9.91  I 

9,83  I 


6.91 
9,62 


8.03  3.11 


9.28 
9.25 
11,31 


10.03  S.tC 


9,00 
6.04 
6.33 

7.2-^ 

7.»5  2,9< 


7,3a  2,41 


4,83-  .53 
5.24  .o: 

7.73  2.0! 


8.33  3.52 


3.15. 
3.47 
3.21- 

3.5^ 


6,60 
6,37  ] 
5,09 

8,85  3,9( 
8,14 
5.15- 
6,98 
3.73 

4.71- 
7.25  1 
6.15 
9.20  ; 


8. 38  3.99 


7.33  2.92 
6.69  2.04 


5.78  1.27 


7.93     3,14     6.21  1.43 


6. 10 
7.71 
4,44* 
9,31 


.4! 

2.6t 
3.11 
3.3( 


6.00  1.41 
7.03  2.5C 


5.18 
3.96 
5.36 
6.26 


1.63. 
1.95 


1.01  1.13. 
1.6tE  1.38. 
2.72- 
2.02. 


6.94 
9.66 
9,0l|E  9,01. 
2.61  6.45 


3.36.  2.6: 


1.97 
2.44. 
2.95 

3.50.  2,5; 
3.34 
3.4». 
3.87 
2.49 

4.oe(. 
4. id. 

3.75 
3.63. 
3. 31. 

4,02 
4.32- 
2.87- 
1.93 


2.11 
3, It 

2,83 


4.62 

3.BL- 

4.32 

3.72. 

6.67 

6.38 
8.67 
6.97 


6.69 
7.14 
6.64 
4.13- 

5.69 
6.92 
4.35. 
3.89 
5.64 

4.56 


3.06.  3. OS 


3.97 
6,90 
5,09. 
5,27 


1,73-  4,11 


2.77.  3,49 


5.87 
9.29 
3.89 
9.06 


5.82  2.0! 


2.85.  1.24 
1.26.  2.4a 
2.90.  1.17  c 


2.32-  1.46 


1.65E  7.21  3.21 


2.92.  1.28 


2.77. 
2.50- 
3.97 

3.09- 


3.03. 
2.13- 
3.73. 


3.0! 
3.90 
7! 


6.58  2.7i 


.21 


2.37.  3.87 


3.69 
2.21 


2.06- 
2.96. 
1.76 
2.84. 
2.56.  3.671    4. 88 


2.51-  3.62  4,75 


3,75-  1,42 


3,49 
,61 
,31 

1,29 


3,46> 

2.30 
2.6«l- 


9,89  1.36 


2.17 


1.71.  1.79 


.191 
2.13 


3.09.  1.47 


6.98  1.93 


9.73 

s.iaL 

5.30 
2.73^ 
4.77, 
3.121 


.63     2.08-  1.73 


5.84     1,84  4,12 


,47  S.BB. 


5.14.  1.60 


5.87 

6.61 

3.60- 

6.79 

3.61 


.84.  2.64 
1.54 
2.23k  1 

1.70: 

1.271 

1.12-  2.18 
2.87-  ,60 
2,26-  1,49 
3.01- 
2.30 


7.29  2.69 


5.37-  1.23 


6.41 
3.97-  1.32 
5.26- 
4.45>  1.04 
2.07-  3.03 

4,09f.  1,02 


2.60 

1.70- 

3.98- 


3.86-  2.14 


9.33 


6.69: 
6.13, 
8.23 
5.13 


10.70 
6.26 
7.52, 


2.92 
2.64 
4.48E 
2.20 


5.92  2.06 


2.43 
2.72 

2.39 
3.31 


6.081  2.72 
9.56  4.63 


10.79  7.68 

6.14 
8.25 
6.96 
6.78  3.59 


11.12,  5 
8.96  4 
6.24' 

5.21  1.79 
7.97 
9.64 
8.44  1 
5.41  1 


7.56  3.24 


6.48 
5.20: 
8.04 
4.39 


9.06 
3.16 
9.07 
9.13 


3.>7.  1.33 


9.33  1.35 


1.41-  1,49 
1.21 
1.24^  2 

1.171 
1.06 


1.84-  2.02 


1.21: 
1.32r  2 
1.56 
1.06-  2.09 


1.40-  2.33 
2.66 
.67-  2 


2.22-  1.45 

2.97 

.93.  2.99 
1.78-  l.Bt 
2.91 
1.40.  2.11 

2.31 


1.28 
1.66 
3.93- 
1.64- 
2.22 


1.52-  2.97 
2.21-  1.16 


1.20 
1.88 
1.47 


3.59. 
4.70i 
3.92 
2.90- 
3.17 

9.09 
3.90 
3.99 


7.07 
7.19 
9.60 


1.47 


1.01. 

.89< 
1.00-  1.69 
1.03-  1.78 
1.19 

.84 
1.19 
1.16. 


.92.  1 
.82p  2.08 
1.42-  1.91= 


9.43  2.13 
3.71  .37 
5.70  2.21 
3.91-  .16 


9.59  1.12 
7.82  3.59: 


5.98  2,23 


9.97 
9,94 
9.56 


3.15 

3.11- 

3.32 


9.79     I. 00 


.29 

1.07 


3.49-     .37:  9.90 


92.16  1.20 
99,41 

99.29  1.62 

48.09 

93.33 

92.37  5.02 

55.36  7.29 

90.97  .16 

49.74.  4.37 
93.37 

91.06! 
98.13 

96.83  1.4] 

99.31  7.37 

90.90  1.74 

49.58 
93.12 

91.10-  4.28 
43.91-10.13 
93.18 

97.24  4.43 

48.48.  4.11 

94.68.  1.99 

46.92.  2.80 


93.62  1.30 


48.38 

49.99.  .61 
91.20 

47.30.  1.04 
97.79 


.79 :  66.64  12.98 


1.02 
4.12 
1.26 


1.91 
.98 

.05: 

1.09; 


1.41-  2.00 


3.42-  1.09 


l.ieh  2.42:  3.98- 


1.29 
.70 
1.39. 


7.19  2.32 


7.26 
7.06 
6.28 


6.81  2.26 


99.03  1.88 

72.36 

91.49 

91.19-  3.99 
72.19  10.09 
66.09 

63.18  .70 
94.34-  .10 

70.23 

61.53  6.02 
52.01  .14 
50.39 

59.64  9,78 
46.92 


7.23  2.84E 


1.01 
.50 

1.96 


.30' 
1.18.  2.29 
.37^  2.44 


1.391-  1 

.55-  1 

.82-  1.48 

1.10.  1.91 

.89-  1 
1.08 
.81 


.89 

.79-  1.61 

1.19-  1 

.98 

1.20.  1.27 

.69-  1 


.101 
.39- 
.4li. 


9.221'  1.08 
6.241  1.04 


7.96  3.49 


44.36 
92.34 

76.56  7.11 
64.38:  5.99 
49.24 

49.40-  .72 

48.03 

90.94 

96.19|-  2.49 
99.71  7,21 


3.88 
2.20- 
3.61. 


.99 
.92 
1.03 
.06 


7.85  3.29 
7.21  2.90 

8.28  3 
8.83 
9.43 


50.48 
49.41  ■ 
94,78 
99.39 
49,70- 


2.32.  l.OB 


3.62 
4.98  1 
3.48 

2.21.  1.30 

2.22.  1.04 


8.57 
4.951 
4.12k 
9.39 
9.95 

9.64 
9.62 
6.09 
7.22 
7.48 


96.40 
46.01 
41.01- 

.92^  91.01- 
94.26 

.46fe  91.91. 
.03^  98.03 
94.84 
60.79 
97.42 


1.72 
3.84 
8.79 
2.87 


2.90 
2.76 
5.69 


6.19  1.36 


93.84  2.24 


S««  R«lof*nc*  NolM  Followtng  SuUon  Index 


TASK  2 


GEORGIA 
1974 


tILEV 
COVINGTON 
DANVILLE 
DUBLIN  3  S 
EASTMAN  1  H 

FORSYTH  I  S 
FCRT  VALLEY  2  E 
GODFREY  3  NE 
HAWKINSVILLE 
IRHINTON  «  UNW 

JULIETTE 
HACON  WSD  AP 
NILLEDCEVILLE 
MONTICEULO 
MOUNT  VERNON  3 

SANOERSVILLE 
SI  LOAM 
SPARTA  3  NW 


EAST  CENTRAL 


APPLING  1  NM 
AUGUSTA  MSO  AP 
BROOKLET  1  » 
DOVER 
GIBSON 

LOUISVILLE  3  S 

METTER 

MIOVILLE 

MIOVILLE  EXP  STA 
HILLEN  i  N 

MILLHAVEN-WADE  2  SE 
NEWINCTON  2  NE 
STILLhORE 
SUAINSeORO 
HARRENTON 

WAYNESBORO  2  NE 


ALBANY  3  SE 
AMERICUS  t  ENE 
BAINBRIDGE 
BLAKELY 
CAMILLA 

COLOUITT  2  E 

CUTHBERT 

DAUSON 

DONALSONVILLE   I  S 
FORT  GAINES 

LUMPKIN  2  SE 

MORGAN   1  W 

MORGAN  S  m 

PLAINS  SH  GA  EXP  STA 

PRESTON 

THOMASVILLE  4  SE 


SOUTH  CENTRAL 


ABBEVILLE 
AOEL   2  S 

ALAPAHA  EXP  STATION 
ASHBURN  3  ENE 
CORDELE 

DOUGLAS  2  ESE 
FITZGERALD 
HOHERVILLE  3  HSH 
LUMBER  CITY 
MOULTRIE  2  ESE 

NASHVILLE  5  SSE 
QUITMAN  2  NW 
TIFTON  EXP  STATION 
VALDOSTA  3  E 


ALMA  FA&  AP 
ATKINSON 

SLACKBEARO  ISLAND 
BRUNSWICK 
BRUNSWICK  FAA  AP 


DOCTORTOWN 
FLEMING 
FOLKSTQN  3  5W 
FOlKSTON  9  5W 
FORT  STEWART 

GLENNVILLE 


WSW 


7.011  2,4: 


9.ee 
».4I 
«.67 


t.ll]  2.12 
t  7.91|  3.5; 


5.02 
8.42 


t.fl  2.4! 


6.63 
3.99 
2.69. 

i.i4  .01 

6.9d 

5.09  1.6( 

4.5S  1.07 
3. si 

3.21>  .26 


7.6d 
4.13 


E  6.09 
6,01 
6,43 
5,94 


7,13 
4.78 


2.6q>  3,46 


2.87 
2,5! 


4,7d 
7,0« 
4,89 
3,9^ 


2.7^. 


3.37 
1.0 
3.21 


5,76  2.01 

5.46  ; 

6,23  ; 
7,43 

6,94  3.1c 

5,7<i  ; 

5.30 

6.33  ; 

5.70  1 

6.od 


2.e3>  2,0(4e  3.3 
2.0<^ 

2,97l-  2 
2.95 

3.31-  1.56 


3.51 
2.90 
2.5(i 
1.84 


2.02 


6.25 
7.3d 
5.33 
7.73 
5.511 


9.93 

e.87 

6,10 


1,27E  5,9^  1.93 


4,7C     5,4(J     1.07  3 


5.20E  4.54 
1.3l| 

3.171. 
4,46' 


2.33 

2.33 
1.67 
1.70 


3.6a 


5.6^ 

4.72 

4.19 
6.19 
3.44- 
3.47 


4, 68 
4,60 
4,99 


85     2.15-  3,52  3,9^ 


6.7-*     2.74     5.87     1.5«     3.59.  2,11  4,65 


6.80  3.12 
2.17-  1.43 


2.69-  .54 


6.72 
5.2a 
6.51 
7.22 
3.9^- 

4.96 
6.30 
3,26 
6.19 
7,00  2.79 


2.72  3.55. 
1.27  3.60- 
2.51  3.27- 


1.41 
1.36 
1.8S 


2.90-  2,52 


I.  Ill-  2.12 


3.021- 
5.9? 
2.39^ 


4.9^     1.35     3.42-  1.47 


1.13 
E  1.11- 
.60 


1.66E  3.12- 


1.0«-  2,151 

.91 

.70 

.78 
1.44-  1.46 


3.35 
2.3«-  1 
3.27 

63]    2.96-  1,66 
2.18 
1.72 
2.021 
2.321-  : 

2.47^  2,11 


5,06 
5,29 
3,57 


4iOS. 

5.41{ 


-     ,46  4,56. 


1.08 
1.22 
l.U 


1.42 
3.22. 
2,25 


6,72 


2,3i 
2.1 
2,0. 
2,0' 

l,7i.  1,55 
Z,i3l-  1,73  5,08 


7,86 
1,91. 
5.38 
3.86 
3.87. 


1,6CE   4.93  1.12 


6,99 
3,70 
1,91 

3.571 


2,88-  1.0< 


3.33- 

1.99| 


3,311 

2,4^ 


3,6tJ 
4,0^ 


3,4V 


4,0(* 


5,27     1.13E  3,56 


5,61 
1,51 
1,5^. 


3,57 
3,63. 

2.nl. 
7,06 

4.1(( 

I 

3.83. 
2,89 
3,2$. 
3,03 
3.94 


.77 
1.01 

.05 
1.27 
3.52 


.89 
1.49 
1.67 


.78 
,62 

1,88 


1.43 
1.03 


2.32-  1.20 


Z.OO-  2.67 


4. 2d 


4,06 
1.75 


2.00 
.15 


6.41 
5.73 
3.16. 
4.24' 


3.86  3.78. 


3.04 
1.36 


1.67U 

4.27 

3.46^ 

4.501 


40     5.  15;  1,25 


4,30 
1,42. 

l,92l-  3,40|  10,91 


3,62h  1,06 


9.84 
4.54 
4.52 


6,04 
7.08 
8.781 


6.74 
2.65 

7.511 


35     9,58  6.31 


2.52 

.42 
.53 
1.15 


8.20 
4.94 
4.72 


3.86 
7.78 
13,46 


7.42 
11,16 
7.25: 


1 .65 
1.89 
.06 
.73 


1.51 
.78 


3.75-  2.45 


5.57 
10.20 
6.05 
6.53 


6.46 
4.92 
7.58 


5.56 
6.16 


2.25 
3.76 


.97 
2.61 


1.98 
.69 


3.93 
2.92 
4.89 
4.21 

3.13 
3.74 
2.90. 


4.44 
2.42 
2.64 

2.40 
3.12 
2.84 
5,21 


.83 
,27 
1.27 


.43 
.87 
2.49 


3.65 
7.54 
5.27 


3.90 
4.51 
2.78 


5.53'  1,20 
5.86,  1 


3,60 
5,87 
5,49 
4,99 

7. 161 


1.73 
3.11 


.50     6.04  1.45E 


.48 

6.68 
3.09 


7.131  2.24 


8.14' 
7.18 
8,30 
5,60- 
6,69 

7.87'' 


2.51 
1.58 
2.19 

1.53 
1 .68 


7.96  3,73 


9,93 
5,26 
6,83 
6.30 


4.92' 

6.IO1 
11.661 

8.85: 

7.22I 

4.641 
7.67[ 
10.18; 
6.46' 


2.50L 
1.821 

i.6eh 


.  54I-  1, 

,68 

,55k  1,53 


,43t.  1 
.49U  1.77 
,62^  1,88 


2,48-  1,50 


6,45' 
5,62 
7,20: 


51,24 

47.82,  ,39 
47,45 

41.57.  4.37 


52.38 

51.15  2.64 
53.87 

45.42-  2.19 


5.96 
4.05 

5-"r 


1,02 


1.37 


2,40 
2,42 
2,67 


1,41- 
=  1.77 
1,40- 

3,23 
2,37 
1,51 
3,30 
2,20. 

1,60! 


47,76 

41.13-  1.50 
41.02-  4.01 


44,12-  1.33 

46.04.  .25 
38,47 

41.95.  5.13 

44.15 
45.27 
45.95 
52.21 

51.95  5.31 


.76.  1,45 
,59^  1,46 
1,46 

67U 
.49.  1.50 


...L 


1,95k  , 
l,7lL  , 
,71k  1, 
2,70k  . 
I.79L  . 


45.34 


45,16-  .19 


'h  1.37 
.95 


1.70 
2.30 
,99 


2,32-  1,62 


,13k  2,37 

,88' 

.21: 

.OOp  4.03 

T  1 

.08k  2.77 
.13' 
.001 
.331 

.42^  2,19 
2,79 


2.70.  1.49E 
5.61  .97: 
2.97-  1.27= 


2.971 
3.63 
4.25k 


4.16 
4.51 
4.61 


59,61  10.77 
45.41k  3.59 
51.15-  .74 
57.02  2.64 
64.36|  13.55 

49.10j 
51.10 

54.35:  4.26 
47,56 

56.02  2.68 

47.54 

55.56 
50.83 
44.43 


1.61-  42.72- 


3.37. 
2.62. 
3.32 


1.10 

.53^ 
1.48 

1.37 


49.20 
50.79 
50.12 
48.45 
42.65- 

45.45- 

41.77- 

50.40 

46.19- 

47.00- 

57.40 
50.84- 
48.63 
44.10 


3.83 
1.90 


.52 
1.05 
1.25- 


50,40 
40.45 
45.17 

42.40 
45,58 
47,08 
46.51 
44.16 


1.85 
.14.24 
.  7.41 


.00^ 


5.68 
43.46k  5.51 


See  Reference  Noles  Following  Station  index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JESUP  B  5 
NlHUNTl 
NAHUNTA  3  S 
PATTEBSQN 
SAPEIO  ISLAND 

SAVANNAH  USOA  PL  CRDN 
SAVANNAH  WSn  AP 
SAVANNAH  REACH 
SURPENCV  2  HUX 
HAVCKCSS  i  HI 


3.02- 

.27|E  2.9li 
«.2<i 


3.3* 
3.31 


J. 75-  l.0« 


2.01. 

1.76 

1.60 

2,30- 
2.75- 
I.ll- 
2.52 
1.96- 


6.5*  1.71 


7.70 
6.00 
6.33 
3.66 
7.S7 


2.01 
.11 
l.tl 

3. IS 


6.67! 


i.iZ- 
6.A6- 
5.73- 


7,96 
1.03 


9,«i 

11,27 
7.90 
l».6l 

6.  »T 

7.  At 


e.57E  7.H, 


20b  3.00     l.lSr  .ai 


2.17. 

i.as. 

2.09. 


«6.25>  A. 39 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  g^o^i 

Tables  197* 


Station 

D) 

s 

2 

Q 

Lowest 

S 

a 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimtun  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20"  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

0 
01 
XI 

o 

h 

20°  or  below 

o 
o 
J3 

O 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

jTemp. 

Date 

|Temp.  1 

o 

1  Temp.  1 

Dale 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

ffl 

Id 
Q 

iTemp. 

*      *  * 

NORTHWEST  PI 

il^LiTOONS    0AM  2 

93 

7-22* 

16 

2-27* 

2-27 

16 

2.27 

16 

2.28 

22 

3.22 

26 

10-23 

30 

U-H 

25 

12-10 

20 

NONE 

266 

- 

215 

C4LH0UN   EXP  STtTION 

96 

7-16 

18 

12-16+ 

2-27 

16 

2-E7 

1 8 

^" 

25 

4.1 1 

32 

11*15 

NONE 

261 

21t 

175 

CiRTERSVlLLE 

15 

2-27 

16 

2-27 

16 

3-17 

22 

28 

4.25 

32 

10-  3 

29 

10-23 

25 

11-15 

2; 

12-  5 

2( 

NONE 

281 

243 

21! 

161 

CEDSRTOWN 

95 

8-  1  + 

14 

2-26 

2-26 

14 

2-27 

16 

2-28 

23 

3  22 

26 

4.10 

31 

10-  3 

30 

11-13 

27 

U-IS 

24 

12-  5 

19 

NONE 

261 

260 

236 

176 

DALLAS  7  NE 

93 

7-22 

15 

2-27+ 

2-27 

15 

2-28 

20 

2-28 

20 

3.23 

26 

4.11 

32 

10-  3 

30 

10-  4 

28 

11-16 

23 

12-10 

20 

NONE 

28! 

261 

19! 

175 

DALTDN 

95 

B-  1 

- 

- 

4.11 

28 

4.11 

28 

10-  4 

30 

10-23 

28 

11-16 

24 

12-10 

19 

NONE 

- 

. 

195 

176 

LA  FAYETTE 

13 

2-26 

2-27 

2*28 

19 

2-28 

19 

3.23 

2  6 

4.25 

32 

11-14 

20 

11-14 

2( 

2  59 

259 

212 

162 

ROME 

93 

7-21 

14 

12-16+ 

2-26 

15 

2-27 

17 

2-27 

17 

27 

4.10 

32 

10-  • 

28 

10-  3 

?! 

10-23 

23 

11-15 

20 

12-  5 

15 

282 

261 

238 

19! 

176 

ROME  WSO  AP 

94 

7-20* 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-27 

19 

2-28 

24 

2.28 

24 

4.10 

31 

10-  3 

31 

11-13 

?6 

U-lS 

23 

12-10 

18 

NONE 

286 

260 

256 

176 

*      *  * 
NORTH  CENTRAL  02 

ALPHARETTA  5  SSw 

_ 

15 

2-27+ 

2-27 

15 

2-28 

19 

3-  1 

23 

3.23 

28 

4.26 

32 

12-10 

IB 

NONE 

28! 

. 

ATHENS   WSG  AP 

95 

7-30 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-27 

22 

2.28 

27 

3.22 

30 

10-22 

32 

11-1! 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

214 

ATLANTA  WSO  AP 

7-15 

17 

NONE 

2-26 

17 

2-27 

23 

2-2  6 

27 

3.22 

30 

11-13 

30 

11-16 

26 

12-  9 

24 

12-16 

19 

NONE 

295 

28! 

261 

236 

BLAIRSVILLE  EXP  STA 

87 

7-  4* 

10 

2-27 

2-28 

13 

2-28 

13 

4-10 

23 

4.25 

27 

4.26 

30 

10-  1 

31 

10-  3 

23 

10-  3 

23 

10-23 

20 

12-10 

14 

28! 

237 

176 

161 

158 

BLUE  RIOCE 

B9 

7-20 

13 

2-26 

2-26 

13 

2-26 

13 

2-27 

23 

4.10 

25 

4.24 

30 

10-  2 

30 

10-  3 

27 

10.22 

24 

12-  4 

20 

1 2-  IC 

14 

287 

281 

237 

176 

161 

COMMERCE  ^  NNW 

14 

2-26 

15 

2-26 

15 

4-26 

31 

10-  2 

31 

10-21 

27 

11.15 

23 

11-26 

20 

NDWF 

273 

. 

159 

OAHLONECA 

90 

6-23 

16 

2-26+ 

2-28 

16 

2-26 

16 

3-  1 

24 

3.22 

28 

4-18 

29 

10-  3 

30 

11-13 

28 

11.16 

23 

12-16 

20 

NONE 

293 

260 

23( 

168 

CAINESVILLE 

69 

7-31  + 

2-26 

3.22 

3 1 

11-1! 

2  E 

1 2- 1 E 

NONE 

294 

HELEN  1  ESE 

B9 

7-15* 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-28 

20 

2-26 

20 

4.10 

28 

4-25 

29 

10-  3 

28 

10-  3 

26 

10.22 

24 

11-26 

19 

NONE 

271 

236 

176 

161 

JASPER   1  NNW 

90 

7.20* 

15 

2-26 

2-26 

15 

2-26 

15 

2-27 

22 

3.22 

27 

4.10 

32 

10-  3 

26 

10-  3 

26 

11-26 

24 

12-10 

20 

NONE 

287 

272 

195 

176 

U  QF   OA  PLT  science  FH 

94 

7-21* 

14 

2-26 

2-26 

14 

2-26 

14 

2-27 

23 

2.28 

27 

3.22 

29 

10-21 

32 

10-22 

?e 

U-27 

24 

NONE 

NONE 

273 

236 

213 

HINIER   I  SSE 
*      e  • 

93 

7-30+ 

12 

2-25 

2-27 

16 

2.27 

16 

2-27 

16 

3.22 

25 

4.25 

31 

10-20 

31 

10-2? 

28 

11-15 

22 

NONE 

NONE 

261 

214 

176 

NORTHEAST  03 

CLAVTON  1  SSW 

B9 

7-15* 

10 

2-26 

2-26 

10 

2-28 

20 

3-22 

23 

4  10 

27 

4.25 

29 

10-  3 

27 

10-  3 

27 

10.21 

24 

10-22 

19 

12-  5 

16 

282 

236 

213 

176 

161 

CORNELIA 

95 

7-30 

10 

2-26 

2-26 

10 

2-27 

18 

2-28 

24 

3.22 

26 

4-25 

30 

10-  3 

26 

10-  3 

26 

10.22 

24 

11-15 

20 

12-18 

15 

29! 

261 

236 

19! 

161 

ELBERTON  2  N 

94 

6-22 

12 

2-26 

2-27 

16 

2-26 

20 

2-28 

20 

3.22 

28 

4-25 

31 

10-  3 

30 

10-  4 

27 

10-22 

22 

11-16 

IB 

11-27 

16 

?73 

261 

236 

196 

161 

HARTWELL 

94 

7-30* 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-26 

16 

2-27 

24 

2.2  7 

24 

4-11 

32 

10-23 

32 

11-1! 

28 

12-18 

23 

NONE 

NONE 

294 

261 

19! 

TOCCOA 

93 

7-30+ 

14 

2-26 

2-26 

14 

2-26 

14 

2-27 

22 

2-27 

22 

4.  7 

32 

10-  3 

30 

11-1! 

2E 

1 1-?1 

24 

NONE 

NONE 

273 

26] 

179 

WASHINGTON 
#      *  « 

94 

6-23 

15 

2-27 

2-27 

15 

2-27 

15 

2-26 

21 

2-26 

21 

4.17 

32 

10-  4 

32 

10-22 

27 

11-17 

24 

NONE 

NONE 

262 

236 

170 

WEST  CENTRAL  04 

CARRDLLTON 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-27 

18 

2-28 

23 

2.28 

23 

4.10 

30 

10-  5 

31 

12-10 

17 

NONE 

266 

178 

COLUMBUS  WSD  AP 

96 

6-  1 

20 

2-26 

NONE 

2-26 

20 

2-26 

20 

2-28 

28 

2.28 

28 

11-15 

30 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

274 

260 

EvdCd  tmckit 
CXHtKIntiNT 

8.  1 

18 

2-26 

NONE 

2-26 

18 

2-26 

18 

25 

3.22 

30 

11-13 

31 

11-1! 

26 

12-10 

22 

NONE 

287 

261 

236 

GREENVILLE   2  NNW 

16 

2-27+ 

2-27 

16 

2-26 

16 

2-26 

16 

^- 

10-  4 

30 

11-U 

25 

11-16 

22 

12-18 

19 

NONE 

293 

261 

_ 

_ 

LA  GRANGE 

94 

6-28+ 

17 

2-26 

NONE 

2-27 

16 

2-28 

23 

2.28 

23 

4.10 

31 

10-  4 

31 

u-u 

25 

11-16 

22 

11-27 

20 

NONE 

273 

261 

260 

177 

naKonflULv  1  LLC 

18 

NONE 

2-26 

18 

2-27 

23 

^" 

23 

2.28 

31 

11-13 

29 

11-1! 

27 

12-lB 

22 

NONE 

NOMF 

294 

261 

258 

NEWNAN 

95 

7-15 

15 

2-26 

2-26 

15 

2-27 

20 

2-27 

20 

3.22 

27 

4.  7 

30 

11-13 

27 

11-13 

27 

11-15 

24 

NONE 

NONE 

261 

236 

220 

SUNNYSIDE 

93 

8-27+ 

11 

2-26 

2-26 

11 

2-26 

11 

2-27 

22 

2-28 

27 

3.22 

30 

11-13 

30 

11-1! 

26 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

262 

260 

236 

TALBOTTON  I  NE 

96 

6-29+ 

17 

2-27+ 

NONE 

2-27 

17 

2-28 

21 

2.28 

21 

4-  7 

29 

10-  3 

32 

11-1! 

25 

11-16 

20 

11-16 

20 

NONE 

262 

261 

260 

179 

TALLAPOOSA  2  N 

93 

7-18+ 

12 

2-26 

2-27 

15 

2.28 

20 

2-28 

20 

4.10 

26 

4.25 

30 

- 

11-13 

24 

11-13 

24 

11-16 

19 

16 

286 

261 

256 

217 

THOMASTON  2  S 

97 

6-30 

17 

2-26 

NONE 

2.27 

19 

2-28 

24 

2-ZB 

24 

4-  7 

32 

11-13 

28 

11-13 

26 

11-27 

24 

NONE 

NDNF 

272 

25B 

220 

WEST  POINT 
•       .  . 

95 

7-31  + 

18 

2-27  + 

NONE 

2-26 

20 

2-26 

20 

2.28 

20 

3.23 

31 

11-15 

30 

11-16 

27 

12.10 

23 

NONE 

fonwc 

285 

261 

237 

CENTRAL  05 

AILEY 

96 

7-30 

20 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

COVINGTON 

96 

7-16 

17 

2-26 

NONE 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-28 

26 

4.  7 

32 

10-23 

32 

11-1! 

25 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

262 

260 

199 

ni  ID  1   T  Kl     3  c 

8-29 

18 

2-26 

NONE 

2.27 

19 

2-28 

22 

3.  1 

28 

3. IS 

32 

10-24 

32 

11-16 

25 

12-  4 

23 

NONE 

279 

260 

220 

EASTMAN   1  W 

9! 

8-29+ 

20 

2-27+ 

NONE 

2-27 

20 

2-27 

20 

2.28 

27 

3.  1 

29 

• 

_ 

_ 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

FORSYTH   1  S 

95 

9-12  + 

17 

2-26 

NONE 

2-27 

18 

2-26 

24 

2-28 

24 

4.  7 

31 

10.22 

31 

U-U 

27 

11-29 

24 

12-16 

20 

NONE 

294 

274 

260 

19S 

HAWKINSVILLE 

99 

7-31 

16 

2-27+ 

NONE 

2-27 

IS 

2-28 

21 

3-  1 

26 

3-  1 

26 

10-24 

32 

11-13 

27 

11-16 

24 

NONE 

NONF 

261 

257 

237 

IRWINTON   i,  WNW 

102 

8-27 

12 

2-26 

2-26 

12 

2.26 

12 

2-26 

12 

2-27 

26 

3-17 

31 

10-22 

31 

11-13 

28 

12-  2 

24 

NONE 

NONE 

279 

259 

219 

MACON  WSD  AP 

9B 

7-30 

19 

2-26 

NONE 

2-26 

19 

2-27 

22 

2.26 

28 

2-28 

26 

11-15 

31 

11-16 

26 

11-27 

24 

NONE 

NONE 

273 

261 

260 

HILLEtiGEVILLE 

97 

7-31 

19 

2-26+ 

NONE 

2.26 

19 

3-  1 

24 

3.  I 

24 

3-18 

31 

10-22 

28 

10-22 

28 

11-16 

23 

NONE 

NONE 

260 

235 

216 

monticello 

95 

6-28+ 

18 

2-26 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

2.27 

19 

3.22 

32 

11-15 

30 

11-26 

28 

11-18 

24 

NONE 

NONE 

294 

272 

236 

SANDERSVILLE 

93 

6-26+ 

18 

2-26 

NONE 

2-26 

IS 

2.27 

22 

2.28 

26 

2.28 

26 

10-22 

29 

11-16 

24 

11-16 

24 

NONE 

NONE 

262 

261 

236 

SILOAM 

*       •  • 

96 

7-  2 

14 

2-26 

a-26 

14 

2.26 

14 

2.27 

22 

2-27 

22 

3.22 

29 

10-22 

29 

U-U 

27 

12-  4 

23 

NONE 

NONE 

280 

261 

214 

EAST   CENTRAL  06 

APPLING    1  NW 

96 

7-31  + 

16 

2-26 

2-26 

16 

2-27 

IS 

2-28 

24 

2-26 

24 

4.10 

32 

10-  4 

30 

10-22 

26 

11-16 

23 

11-27 

19 

NONE 

273 

261 

2  36 

177 

AUGUSTA  WSO  AP 

94 

6-26+ 

17 

2-26 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

2-26 

25 

4-10 

32 

10-21 

32 

10-22 

27 

11-16 

24 

12-  6 

20 

NONE 

2B2 

262 

236 

194 

BRQOKLET  1  W 

21 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2.26 

28 

2-28 

28 

11-  9 

32 

11-16 

28 

12-10 

23 

NONE 

NONE 

286 

261 

254 

LOUISVILLE  3  S 

96 

7-17 

16 

2-26 

NONE 

2.26 

18 

2-27 

22 

2-26 

27 

2.28 

27 

10-22 

29 

11-16 

25 

12-  6 

23 

NONE 

NONE 

282 

261 

236 

HETTER 

9e 

7-31  + 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2.27 

24 

NONE 

NONE 

HIDVILLE  EXP  STA 

95 

7-31  + 

NONE 

2.27 

24 

2-27 

24 

10-22 

26 

10-2? 

26 

11-29 

23 

NONE 

NONE 

27! 

2  37 

MILLEN  4  N 

96 

7-30 

13 

2-26 

2-27 

15 

2.27 

15 

2-28 

21 

2.28 

21 

4.25 

32 

10-  4 

27 

10-  4 

27 

11-13 

24 

11-16 

2C 

NONE 

262 

258 

218 

162 

NEWINGTON  2  NE 

23 

2-26 

NONE 

NONE 

2.26 

23 

2.26 

23 

2.26 

23 

11-  9 

32 

U-16 

27 

11.29 

24 

NONE 

NONE 

276 

263 

256 

SWAINSBORO 

98 

9-  1 

18 

2-26 

NONE 

2.27 

19 

2-27 

19 

2.28 

26 

4-  7 

32 

11-16 

?7 

11-26 

24 

NONE 

NONE 

274 

261 

WARRENTON 

98 

7-31 

18 

2-27* 

NONE 

2.27 

18 

2-28 

24 

2.28 

24 

3-  I 

31 

10-22 

31 

11-16 

26 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

292 

261 

235 

WAYNESBORO  2  NE 

98 

7-17 

19 

2-27 

NONE 

2.28 

20 

2-28 

20 

2.28 

20 

4-  7 

32 

10-  4 

32 

11-16 

27 

11.27 

23 

NONE 

NONE 

272 

261 

180 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

X 
01 

;n 

X 

Q 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dales 

16'  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32' or 
below 

28  or 
below 

24  ' or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16' or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28"  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Dale 

d. 

e 
f2 

e 

Q 

Temp. 

Date 

Temp 

0 

& 

0 
« 

Q 

Temp.  1 

Dale 

1 

1 

9 
15 
Q 

Temp.  1 

Date 

'Temp.  1 

SOUTHWEST  07 

ALBANV  3  SE 

9A 

7*20+ 

22 

12-1B4 

NONE 

NONE 

2-28 

23 

2-28 

23 

3-  1 

30 

11-13 

30 

12-  4 

24 

12-  4 

24 

NONE 

NONE 

279 

279 

257 

AMERICUS  4  ENE 

94 

6-284 

18 

2-26 

NONE 

2-26 

18 

2-26 

18 

2-27 

26 

2-27 

26 

11-15 

30 

U-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

273 

261 

BAINBKIOCE 

99 

8>21 

20 

2-27 

NQNI 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-28 

26 

2. 28 

28 

11-13 

30 

11-16 

28 

12-  4 

24 

NONE 

NONE 

280 

261 

258 

blakel'y 

97 

7-31 

21 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

25 

3-  1 

30 

11-26 

26 

11-26 

26 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

294 

271 

270 

CAMILLA 

96 

7»10 

23 

2-26 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2-27 

24 

2-28 

29 

11-13 

31 

11-28 

28 

12-10 

24 

NDNEj 

NQNE 

266 

274 

258 

cblouitt  a  t 

97 

7-21 

22 

12-18 

NONE 

NONE 

2-27 

2  28 

2  28 

11-13 

30 

1 1-26 

NONE 

NONE 

271 

256 

CUTHBERT 

96 

7.31* 

19 

2-26 

NONE 

2-26 

19 

2-27 

>t 

2-28 

26 

2^28 

26 

30 

1 1-26 

76 

12-16 

21 

NONE 

NONE 

294 

271 

298 

FORT  OAINES 

94 

8-284 

21 

2-26 

NONE 

NQNE 

2-26 

2-27 

25 

2-28 

31 

11-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

LUMPKIN  2  SE 

96 

7.314 

12 

2-26 

2-27 

16 

2-2B 

20 

2-28 

20 

2-28 

20 

3-22 

30 

11-13 

32 

11-21 

26 

12-161 

24 

NONE 

NONE 

293 

272 

236 

MORGAN  1  w 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

- 

_ 

NONE 

NONE 

- 

- 

_ 

Plains  sw  ca  exp  sta 

94 

18 

2-26 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

1  Q 

2-28 

25 

3.  1 

30 

11-15 

1 1-27 

NONE: 

NONE 

272 

259 

THOMASVILLE  4  SE 
*      *  * 

20 

2-27 

NONE 

2-27 

20 

2-27 

ZO 

2-28 

27 

2-28 

27 

' 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

266 

SOUTH  CENTRAL  08 

ALAPAHA  EXP  STATIt^N 

95 

6-264 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-27 

22 

2.26 

29 

11-15 

32 

12-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

261 

260 

ASHBUPN  3  ENE 

94 

7-31* 

20 

2-26 

NONE 

2-26 

20 

2-27 

22 

2-27 

22 

2-28 

29 

U-16 

32 

12-H 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

294 

261 

CORDELE 

99 

8-21 

19 

2-26 

NONE 

2-26 

19 

2-27 

22 

2-27 

22 

2-27 

22 

11-13 

30 

11-16 

27 

11-26 

24 

NONE 

NONE 

27* 

262 

259 

DOUGLAS  2  ESE 

97 

7-18 

21 

2-28+ 

NONE 

NONE 

2-28 

28 

3-  1 

26 

11-13 

31 

11-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

257 

FITZGERALD 

96 

8-28 

21 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

21 

2-27 

26 

2-27 

26 

11-26 

30 

NDN» 

NONE 

NONE 

NONE 

272 

HOMERVILLE  3  hSh 

9S 

8-19 

2-27 

NONE 

NONE 

22 

_ 

11-13 

30 

11-28 

y7 

NONE 

NONE 

NQNE 

274 

258 

LUMBER  CITY 

97 

6-21 

22 

2-26 

NONE 

NONE 

2-28 

23 

2  28 

23 

3-" 

32 

_ 

NONE 

NONE 

MOULTRIE  2  ESE 

96 

7-19* 

20 

2-26 

NONE 

2-26 

20 

2-27 

2-27 

23 

2.26 

29 

11-13 

32 

12-  4 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

258 

NASHVILLE  5  SSE 

95 

7-30* 

21 

2-27* 

NONE 

NONE 

2-27 

21 

2-28 

26 

2-26 

26 

U-13 

31 

11-28 

27 

12-  4 

24 

NONE 

NONE 

280 

273 

258 

QUITMAN  2  Nw 

94 

8-11* 

21 

2-27 

NONE 

NQNE 

2-27 

21 

2-26 

25 

2.28 

25 

11-13 

32 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

. 

258 

TIFTON  EXP  STATION 

95 

7-31 

2-26 

24 

3-  1 

3 1 

11-26 

30 

12-10 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

VALOOSTA  3  E 
*      •  * 

95 

7-30 

20 

2-27* 

NONE 

2-27 

20 

2-27 

- 

20 

2  27 

20 

2.26 

29 

11-13 

31 

1 1-2R 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

27« 

296 

SOUTHEAST  09 

ALMA   FAA  AP 

96 

7-30 

22 

2-27* 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2  27 

22 

2.26 

30 

11-16 

32 

12-  ) 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

261 

BLACKBEARO  ISLAND 

97 

7-16 

25 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2.26 

28 

12-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

BRUNSWICK 

97 

8-29 

24 

2-27* 

NONE 

NONE 

2-27 

24 

2-26 

27 

2I26 

27 

12-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

279 

BRUNSWICK  FAA  AP 

96 

6-22 

26 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2.27 

26 

2.27 

26 

12-10 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

266 

FLEMING 

95 

7-30 

19 

2-27 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

2-26 

27 

4.  7 

32 

'  1-13 

31 

11-16 

27 

12-  * 

23 

NONE 

NQNE 

280 

261 

220 

FOLKSTDN  9  SW 

97 

7-19 

21 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

21 

2-27 

21 

2-27 

21 

11-13 

30 

12-  4 

?6 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

299 

FORT  STEWART 

22 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-27 

22 

2-2S 

29 

11-16 

32 

12-  4 

26 

NONE 

NONE 

NQNE 

260 

261 

GLENNVILLE 

95 

5-31 

22 

2-26* 

NONE 

NONE 

2-27 

23 

2-27 

23 

2-28 

JO 

11-26 

30 

12-10 

26 

NONE 

NQNE 

NONE 

266 

271 

jEsup  a  s 

97 

7-31* 

20 

2-27 

NONE 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-28 

28 

2-28 

28 

11-13 

31 

11-28 

28 

12-10 

24 

NQNE 

NONE 

266 

273 

298 

NAHUNTA 

95 

7-30 

22 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

22 

2-27 

22 

2-28 

30 

11-13 

31 

12-  5 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2B1 

298 

SAPELO  ISLAND 

94 

6-22 

24 

2-26 

NONE 

NONE 

2-26 

24 

2-27 

25 

2-27 

25 

12-  4 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

280 

SAVANNAH  USDA  PL  ORCN 

96 

6-14 

19 

2-27 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

2-26 

26 

3-  1 

32 

11-13 

32 

11-26 

26 

12-  4 

23 

12-10 

20 

NONE 

2B6 

280 

271 

297 

SAVANNAH  WSO  AP 

95 

7-30 

21 

2-27 

NONE 

NONE 

2-27 

21 

2-27 

21 

2-28 

30 

11-28 

31 

12-  4 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

260 

273 

SAVANNAH  BEACH 

94 

7-11 

25 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2-27 

27 

2.27 

27 

NQNE 

NONE 

SURRENCV  2  WNW 

95 

7-17 

21 

12-16* 

NONE 

NONE 

2-27 

21 

2-26 

27 

2.26 

27 

10-24 

32 

U-13 

28 

11-26 

24 

NQNE 

NONE 

274 

258 

238 

HAVCROSS  «  NE 

97 

8-29* 

19 

2-27 

NONE 

2-27 

19 

2-27 

19 

3.  1 

27 

3.19 

32 

11-10 

30 

ll-2> 

78 

12-10 

22 

NONE 

NONE 

266 

272 

236 

S««  R«f«r«nc«  NolM  Following  SUtlon  IndM 
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SOIL  TEMPERATURES 


GEORSU 

 19711 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

0. 

<t) 
Q 

(  INI 

Time 

Average 

Extiemes 

Average 

s 

(V 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extiemes 

Average 

Extremes 

Average 

mes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

CiLHDUN  EXP  ST4TI0N 

<l 

- 

49 

60 
42 

56 

5 

43 

62 

2 

71 
55 

62 
61 

74,3 

81 
69 

79 

7C 

74 

73,0 

tt 

61,6 

7( 
53 

S3 

1 

64 
42 

2 

5! 
41 

41 

EXPER IHENT 

2 

76 
39 

53 

C 

73 
33 

64 

5 

9: 
3< 

70 

4( 

9( 
61 

81 

6 

9f 
67 

85 

•  2 

10: 
74 

85 

5 

lo5 
72 

78,4 

95 
63 

70 

4 

8< 
51 

59 

6 

8S 
4C 

48 

' 

61 
35 

69 

t 

105 
33 

57.5 

72 
45 

52 

q 

6! 
3f 

62 

9 

84 
43 

68 

91 
30 

77.1 

96 
61 

80 

9 

97 
69 

84 

.7 

101 
7d 

84 

4 

103 
74 

77.3 

92 
64 

69.0 

84 
53 

58 

3 

8C 
43 

48 

1 

6! 

37 

68 

103 
37 

i 

56. f 

«5 
46 

52 

3 

6' 
4C 

61 

4 

7( 
46 

67 

r 

83 
54 

75.7 

8< 
61 

79 

3 

90 
72 

82 

,9 

93 
77 

8? 

9 

95 
76 

76,6 

85 
68 

68 

2 

78 
56 

58 

7 

76 
47 

48 

2 

61 
42 

67 

95 
40 

H4WKINSVILLE 

5S.'5 

68 
51 

53 

7 

62 
43 

63 

1 

79 
43 

69 

4 

80 
52 

78,1 

91 
67 

82 

3 

92 

84 

,8 

93 
68 

60.2 

71 

3 

85 

60 

61 

2 

75 
34 

HDHERVILLE  3  WSW 

6^.6 

73 
55 

60 

! 

74 
47 

66 

4 

81 
48 

71 

5 

85 

5a 

78.8 

91 
61 

83 

1 

95 
72 

84 

.2 

94 
75 

85 

0 

95 
76 

63.0 

94 

73 

7 

88 

60 

64 

6 

75 
51 

56 

9 

69 
45 

72 

e 

95 
47 

MIDVILLE  EXP.  ST4TI0N 

60.7 

75 
53 

58 

4 

7C 
52 

- 

75 

72 

6 

80 
62 

82.6 

90 
77 

62 

9 

93 

85 

,6 

79 

- 

- 

97 

61 

! 

78 
47 

- 

41 

- 

41 

PLAINS    S«    G4    EXP  ST4 

4 

64.9 

74 
47 

58 

C 

75 

40 

68 

8 

93 
46 

72 

7 

94 
54 

84,0 

101 
66 

89 

2 

109 
74 

91 

,4 

110 
78 

87 

3 

106 
77 

78,4 

95 
64 

68 

5 

82 
55 

58.9 

78 
44 

SO 

5 

66 

40 

72 

7 

110 
40 

TIFTOn  EXP  ST4TI0N 

2 

64  .  H 

79 
44 

58 

7 

78 
3( 

66 

5 

88 
43 

71 

7 

94 
50 

80,7 

ion 
i'. 

63 

9 

102 
69 

66 

.6 

104 
74 

85 

= 

102 
74 

82.2 

99 
68 

72 

9 

89 
57 

85 
46 

S3 

8 

74 
40 

72 

6 

104 
36 

66  .6 

76 
52 

61 

5 

7( 
46 

66 

1 

83 
5C 

72 

6 

87 
57 

80,7 

9( 
66 

64 

2 

97 
74 

87 

,3 

99 
78 

66 

9 

9< 
77 

83.1 

97 
73 

74 

5 

85 
64 

65 

9 

80 

50 

56 

6 

71 
46 

74 

C 

99 
46 

e 

64.; 

7( 
57 

59 

■ 

7( 
5( 

65 

74 
53 

69 

e 

78 
60 

77,1 

St 
66 

81,7 

89 
75 

85 

.4 

97 
77 

65 

2 

9i 
77 

81,7 

94 
74 

72 

8 

86 
64 

64 

4 

77 
52 

54 

6 

68 
47 

71 

8 

96 
47 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CEORCIA 
197<, 


Station 


NORTHWEST 
AIL4T0DN1  04M  2 

CALHOUN  EXP  STATION 


NORTH  CENTRAL  02 
U  OF   GA  PLT  SCIENCE  FH 


WEST  CENTRAL 
EXPERIMENT 


SOUTH  CENTRAL  08 
TIFTDN  EXP  STATION 


SAVANNAH  WSO  AP 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
KIN 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Jan. 


Feb.        Mar.  Ap 


235* 
62.7 
49.3 


2060 
60.1 
*9.2 


1.548 

310B 


2.07 
.29 
1427 
73.3 
54.4 


2.67E 
2005 
70.7 
54.3 


1.348 
UB? 


15168 
56 
41 


4.06G 
2965 
60.3 
41.6 


229! 
57.! 
40.9 


3.14B 
73HB 


3.1'a 

.4? 
1770 
70.8 
42.7 


4.0! 
2140 
66.! 
44. 1 


3.17 

1066 

4.66& 
1519 
71,2 
50.6 


6.06 
3023 
72.6 
48.9 


6.06B 

1.70 

2595 

69.9 

48.1 


4.69 
.36 
1727 
79,4 
49,1 


5,91 
2746 
75.5 
51,4 


4.728 
1035 

6.388 
1730 
76.2 
54.2 


7.02B 
2839 
77.6 
52,5 


7.46E 

1.47 

2305 

77.1 

51.5 


5.508 
584B 


6.29 
.53 
1773 
64,0 
52.9 


7.38B 
2401 
80.6 
53.9 


5.05 

506 

6.72BI 
1073 
85.1 
64.7 


7.658 
2070 
67.3 
62.7 


7.328 

.13 
1645 
84.1 
62.3 


6.016 
247 


5.77 
1.36 
1216 
91.7 
63.4 


7.928 
2131 
67.8 
63.5 


5. 196 

480 

6.57 
947 
86.7 
66.2 


6.466 
2032 
90.5 
64.3 


7.64B 

.24 
1395 
88.4 
64.7 


6.22 
.72 
1024 
95.6 
66.9 


7.17^ 
1688 
89,6 
66.9 


5.5961 

222  I 

7.2781 

724 
94.6 
72.3 


7.57 
1430 
94.3 
70.5 


7.60B 

.17 
1205 
92.5 
70.8  1 


6.12B 


7.09 
.52 
1240 
95.5 
69.8 


6.93 
1756 
91.2 
69.1 


5.068; 
194 

5.59 
S46 
93.2 
71.3 


6.728 
13314 
93.1 
68.0 


7.16 
.36 
1145 
91.2 
70.4 


5.1781 


5.88 
.30 
1101 
94.6 
70.7 


5.86 
1522 
90.9 
70.0 


3.49  ; 
44lBi 

4.2,! 

869  I 
80.7 
64,9 


4.6? 

1805B 

84,6 

63.6 


5.03 
.46 
1055 
81.7 
63.6 


3.698 

264 


4.64 
.20 
1133 
69.3 
67.0 


5.24B 
2029 
85.6 
66.3 


3.01 
517 

I 

4.918 

912 ; 

68,6  I 
50,3  1 


5.46 

1512 
75.9 
50.3 


4.68 
.79 
810 
74.5 
51,4 


343 


5.26 
1.32 
1236 
60.2 
50.6 


5.47 
1734 
77.2 
50.9 


2.01B 
704B 

2.926 
1051 
60.7 
45.9 


3.68 
2212 
62.4 
44.0 


4.008 

1.16 

1560 

62.5 

45.3 


2.45B 
483B 


3.22 
.60 
1549 
69.6 
45.2 


3.37 
1507 
67.4 
46.1 


1084 
51.2 
41.4 


2.44B 

2641  26214 

51.8  76.1 

40.2  .  64.7 


S««  R«f«r«iKe  Notes  Followir>g  Starion  Index 
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STATION  INDEX 


1974 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

\^yj  Liii  L  y 

Drainage  ^ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

0010 

06 

WILCOX 

9 

32 

00 

83 

16 

240 

70 

2 

c 

ADA IRSVILLE 

00<tl 

01 

BARTOW 

12 

34 

22 

84 

56 

710 

65 

2 

c 

ADEL  2  S 

0053 

08 

COOKE 

16 

31 

07 

83 

25 

240 

31 

2 

AILEY 

0090 

05 

MONTGOMERY 

10 

32 

u 

82 

34 

233 

22 

24 

21 

1 

2 

34 

ALAPAHA  ExP  STATION 

0131 

08 

BERRIEN 

16 

31 

21 

83 

13 

290 

77 

81 

1 

2 

3 

Al  RaNv 

0140 

07 

DQUGHERTV 

6 

31 

32 

84 

08 

1 80 

82 

82 

1 

2 

3 

ALLATOQNA  DAM  2 

0181 

01 

BARTOW 

5 

34 

10 

84 

44 

975 

22 

22 

19 

1 

2 

34C 

ALMA  FAA  AP 

0211 

09 

BACON 

13 

31 

32 

82 

31 

198 

36 

36 

I 

2 

3 

AIPHARFTTa  S 

0219 

02 

FULTON 

3 

34 

00 

84 

16 

1040 

17 

17 

1 

2 

3 

ALPHARETTa  2  NNW 

0221 

02 

FULTON 

5 

34 

07 

84 

18 

110 

c 

0253 

07 

SUMTER 

6 

32 

06 

64 

10 

476 

88 

88 

1 

2 

3 

0258 

V  ' 

SUMTER 

32 

06 

64 

1  6 

450 

Q 

0311 

06 

COLUMBIA 

14 

33 

33 

82 

20 

360 

14 

14 

1 
1 

£ 

3 

ASHPURN  3  ENE 

0<,06 

08 

TURNER 

16 

31 

43 

83 

37 

435 

18 

18 

1 

2 

3 

ATHENS  WSO  AP 

0435 

02 

CLARKE 

10 

33 

57 

83 

19 

602 

30 

30 

1 

2 

3  C 

ATK I NSON 

0441 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

14 

81 

49 

70 

18 

JUN 

2 

ATLANTA  BOLTQN 

0444 

02 

FULTON 

3 

33 

49 

84 

29 

880 

18 

2 

ATLANTA  WSQ  AP 

0451 

02 

FULTON 

6 

33 

39 

84 

26 

1010 

40 

40 

1 

2 

3  C 

AUGUSTA  WSQ  AP 

0495 

06 

RICHMOND 

14 

33 

22 

61 

58 

148 

24 

24 

1 

2 

3  c 

BAINBRIDGE 

0581 

07 

DECATUR 

6 

30 

55 

64 

34 

120 

67 

77 

1 

2 

3  C 

BALL  GROUND 

0603 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

20 

84 

23 

1 100 

25 

2 

BEAVEROALE 

0746 

01 

WHITFIELD 

12 

34 

55 

84 

51 

724 

32 

2 

BELLVILLE 

0787 

09 

EVANS 

1 1 

32 

09 

8  1 

58 

185 

c 

blackbearo  island 

0946 

09 

MC  INTOSH 

2 

31 

29 

81 

13 

10 

19 

24 

1 

2 

3 

blairsville  EXP  sta 

0969 

02 

UNION 

7 

34 

51 

83 

56 

1917 

37 

36 

1 

2 

3 

blakely 

0979 

07 

EARLY 

6 

31 

23 

84 

57 

300 

es 

93 

1 

2 

3 

BLUE  RIDGE 

1024 

02 

FANNIN 

7 

34 

52 

64 

19 

1760 

18 

18 

1 

2 

3 

BOWMAN 

1132 

03 

ELBERT 

14 

34 

12 

83 

02 

785 

22 

2 

BROOKLET   1  W 

1266 

06 

BULLOCH 

11 

32 

23 

81 

41 

190 

65 

65 

1 

2 

3 

BRUNSW I CK 

1340 

09 

GLYNN 

2 

31 

10 

8 1 

30 

13 

59 

74 

1 

2 

3  C 

BRUNSWICK  FAA  AP 

1345 

09 

GLYNN 

2 

31 

09 

81 

23 

20 

43 

43 

1 

2 

3 

RIIENA  VTSTA 

1372 

04 

MARION 

6 

32 

19 

84 

31 

66C 

18 

IE 

OCT 

1 

2 

3  c 

BURTON  DAM 

1413 

03 

RABUN 

14 

34 

47 

83 

33 

1770 

c 

BUTLER 

1425 

04 

TAYLOR 

6 

32 

33 

64 

14 

625 

56 

2 

CALHOUN  ExP  STATION 

1474 

01 

GORDON 

34 

29 

64 

58 

655 

21 

21 

5 

1 

2 

34  G 

CAMI LLA 

1500 

07 

MITCHELL 

b 

31 

14 

84 

13 

175 

28 

32 

1 

2 

3 

CANTON 

1585 

02 

CHEROKEE 

5 

34 

14 

84 

30 

870 

81 

2 

C 

CARNESVILLE  3  N 

1619 

03 

FRANKLIN 

14 

34 

26 

83 

14 

910 

34 

2 

c 

CARROLLTQN 

1640 

04 

CARROLL 

17 

33 

36 

85 

05 

985 

37 

39 

1 

2 

3  C 

CARTERS 

1657 

01 

MURRAY 

12 

34 

36 

84 

42 

695 

27 

2 

C ARTER  SV  I  L  LE 

1665 

01 

BARTOW 

12 

34 

10 

84 

48 

752 

28 

36 

1 

2 

3 

1670 

01 

BARTOW 

5 

34 

09 

84 

5 1 

70C 

3! 

2 

CAVE   SPGS  4  SSW 

1715 

01 

POLK 

4 

34 

03 

85 

21 

80C 

c 

CEDARTQWN 

1732 

01 

POLK 

4 

34 

01 

85 

15 

785 

3* 

35 

1 

2 

3 

CHATSWORTh 

1856 

01 

MURRAY 

12 

34 

46 

84 

47 

76S 

35 

2 

C 

CHICKAMAUGA  PARK 

1906 

01 

WALKER 

IB 

34 

55 

65 

17 

760 

28 

2 

CISCO  7  ENE 

1944 

01 

MURRAY 

12 

34 

5£ 

84 

39 

980 

-  c 

CLAYTON  1  SSW 

1982 

03 

RABUN 

14 

34 

52 

83 

24 

1680 

73 

77 

1 

2 

3 

CLERMONT  3  WSW 

199E 

02 

HALL 

3 

34 

21 

83 

49 

1 346 

C 

CLEVELAND 

2006 

02 

WHITE 

■ 

34 

36 

83 

46 

1570 

29 

2 

COLOUTTT  ?  P 

2153 

07 

MILLER 

6 

31 

10 

84 

46 

153 

18 

18 

1 

2 

3 

rni  iiMDiic  u^n  ad 

2166 

04  MUSCOGEE 

32 

^  J 

84 

56 

38- 

79 

?9 

i 

3  C 

COMMERCE  4  NNW 

218C 

02 

JACKSON 

ic 

34 

15 

83 

2' 

75C 

17 

17 

1 

2 

3 

CONCORD 

2198 

04 

PIKE 

6 

33 

06 

84 

26 

630 

61 

2 

COOLIDGE 

2238 

07 

THOMAS 

a 

31 

01 

83 

52 

250 

C 

CORDElE 

2266 

08 

CRISP 

6 

32 

00 

83 

47 

306 

33 

37 

1 

2 

3 

CORNEL  I A 

2283 

03 

HABERSHAM 

14 

34 

3] 

8  3 

32 

1470 

49 

56 

1 

2 

3 

COVINGTON 

23 1  f 

05 

NEWTON 

s 

33 

3( 

83 

52 

77C 

57 

82 

1 

2 

3 

240£ 

02 

FORSYTH 

3 

34 

13 

84 

Qg 

130C 

34 

£ 

242^ 

01 

FLOYD 

1 J 

34 

21 

n  s 

O  3 

0" 

65C 

2" 

& 

rilTHRFRT 
u  u  1  n  u  c  1 

245C 

07 

RANDOLPH 

3 

31 

46 

64 

47 

46 1 

34 

28 

1 
& 

2 

3 

247! 

02 

LUMPKIN 

34 

32 

83 

59 

1  ^  Q  n 
i  H  ^  u 

6 1 

62 

1 
i 

3 

DAHLQNEGA  3  NNW 

247S 

02 

LUMPKIN 

1 J 

34 

3; 

84 

DC 

1 39C 

c 

DALLAS  7  NE 

24B5 

01 

PAULDING 

5 

33 

59 

84 

45 

1100 

17 

23 

1 

2 

3  C 

DALTQN 

2493 

01 

WHITEFIELD 

12 

34 

46 

64 

57 

720 

35 

35 

1 

2 

3 

DANVILLE 

2532 

05 

TWIGGS 

10 

32 

36 

83 

15 

450 

18 

2 

DAWSON 

2570 

07 

TERRELL 

6 

31 

46 

84 

26 

355 

34 

2 

DAWSONVILLE 

2578 

02 

DAWSON 

5 

34 

25 

84 

07 

1370 

26 

2 

c 

DOCTORTDWN  1  WSW 

2716 

09 

WAYNE 

I 

31 

39 

81 

51 

80 

36 

2 

DOLES 

2728 

08 

WORTH 

6 

31 

42 

83 

53 

256 

c 

DONALSONVILLE   1  S 

2736 

07 

SEMINOLE 

6 

31 

01 

84 

53 

135 

27 

2 

DOUGLAS   2  E5E 

2783 

08 

COFFEE 

13 

31 

30 

82 

49 

212 

30 

36 

1 

2 

3 

DOUGLASVlLLE 

2791 

04 

DOUGLAS 

3 

33 

45 

84 

45 

1219 

32 

2 

DOVER 

2799 

06 

SCREVEN 

11 

32 

35 

81 

43 

103 

41 

2 

DUBLIN  3  S 

2839 

05 

LAURENS 

10 

32 

30 

82 

54 

215 

63 

81 

1 

2 

3 

DUBLIN  2 

2844 

05 

LAURENS 

10 

32 

32 

62 

54 

190 

C 

EASTMAN   1  W 

2966 

05 

DODGE 

9 

32 

12 

83 

12 

400 

BO 

I 

2 

3 

EDISON 

3026 

01 

CALHOUN 

6 

31 

34 

84 

44 

305 

C 

ELBERTON  2  N 

306C 

03 

ELBERT 

14 

34 

08 

82 

52 

540 

47 

1 

2 

3 

ELLIJAY 

3115 

02 

GILMER 

12 

34 

41 

64 

29 

130Q 

32 

2 
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Index  No. 

Division  No. 

v.'w  uii  I  y 

Drainage  |  1 

Latitude  ^ 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

3U7 

01 

PAULDING 

17 

33 

52 

84 

59 

1200 

34 

3271 

04 

C  D  A  1  n  T  kl  P 

5rAL0ING 

6 

33 

16 

84 

17 

925 

52 

54 

36 

3295 

01 

p  n  n  n  n  ki 

12 

34 

26 

84 

42 

740 

34 

3312 

08 

CLINCH 

16 

30 

41 

82 

34 

115 

3386 

08 

BEN  HILL 

16 

3 1 

43 

83 

15 

371 

46 

51 

3409 

09 

1   T  D  C  0  T  V 
L  1  DC  KT T 

2 

31 

53 

81 

25 

20 

32 

37 

3460 

09 

/*  LI  A  □  1    T  n  hi 

15 

30 

48 

82 

02 

3d 

27 

3465 

09 

/*  LJ  A  n  1    T  n  hi 

CnARtTON 

15 

30 

44 

82 

08 

120 

21 

27 

3506 

05 

M  n  hi  D  n  c 
nUNKUc 

9 

33 

01 

83 

57 

650 

20 

21 

3516 

07 

CLAY 

3 

31 

36 

85 

03 

340 

74 

77 

3538 

09 

U 

31 

52 

81 

37 

92 

29 

32 

3544 

05 

PEACH 

9 

32 

34 

83 

52 

490 

54 

3570 

04 

HEARD 

3 

33 

16 

85 

05 

790 

3 

3621 

02 

HALL 

3 

34 

18 

83 

51 

1170 

84 

90 

3695 

06 

GLASSCOCK 

1 1 

33 

14 

82 

36 

540 

19 

3754 

09 

T  A  TT  M  A  1  1 

I 

31 

56 

81 

55 

170 

69 

70 

3792 

05 

uno  f  A  hi 
nUKb AN 

10 

33 

28 

83 

27 

570 

16 

3915 

04 

MtR I Wt THE K 

6 

33 

03 

84 

43 

860 

17 

17 

4033 

04 

HARR I S 

3 

32 

45 

84 

56 

660 

12 

4070 

04 

^  n  LI  c  T  A 

6 

33 

14 

84 

34 

840 

4133 

03 

HART 

14 

34 

21 

82 

55 

690 

55 

55 

4170 

05 

PULASKI 

9 

32 

17 

83 

28 

245 

91 

90 

4204 

08 

JEFF  DAVTS 

I 

31 

52 

82 

36 

250 

4230 

02 

WHITE 

3 

34 

42 

83 

43 

1445 

18 

18 

4429 

OS 

CLINCH 

16 

31 

02 

82 

48 

187 

18 

18 

4594 

05 

W I  LK 1 NSQN 

10 

32 

50 

83 

14 

515 

10 

10 

4623 

05 

BUTTS 

9 

33 

19 

83 

51 

430 

4648 

02 

P ICKENS 

5 

34 

29 

84 

27 

1465 

32 

37 

4651 

02 

PICKENS 

5 

34 

28 

84 

26 

1512 

4671 

09 

WAYNE 

1 

31 

37 

81 

53 

100 

4676 

09 

WAYNE 

1 

31 

29 

81 

53 

100 

18 

18 

4686 

02 

DAWSON 

5 

34 

33 

84 

15 

1310 

4700 

04 

C  LAYTQN 

6 

33 

31 

84 

21 

930 

30 

4728 

05 

MONROE 

9 

33 

06 

83 

47 

450 

17 

4802 

01 

WALKER 

18 

34 

47 

35 

22 

850 

22 

4854 

01 

O  A  n  T  O  I.I 

BAR  TUW 

5 

34 

14 

84 

56 

730 

27 

4941 

01 

I.I  A  1  L/  C  O 

WA tK  t R 

4 

34 

42 

85 

17 

820 

31 

34 

4949 

04 

TROUP 

3 

33 

03 

85 

01 

715 

41 

56 

5165 

03 

UuL  C  THURP  c 

14 

33 

53 

83 

08 

760 

22 

5204 

03 

L I NCQLN 

14 

33 

47 

82 

28 

510 

32 

5314 

06 

JEFFERSON 

11 

32 

56 

82 

24 

325 

71 

69 

5386 

08 

TELFAIR 

9 

31 

55 

82 

41 

120 

24 

59 

5394 

07 

STEWART 

3 

32 

02 

84 

47 

570 

18 

18 

5443 

05 

BIBB 

9 

32 

42 

83 

39 

354 

26 

5550 

04 

MACQN 

6 

32 

27 

83 

56 

186 

It 

18 

5633 

02 

JACKSON 

10 

34 

15 

83 

34 

920 

30 

5811 

06 

^  A  hi  n  1    C  B 

t  AND  LcR 

u 

32 

24 

82 

04 

120 

19 

19 

5858 

06 

BURKE 

u 

32 

50 

82 

14 

180 

43 

5863 

06 

BURKE 

11 

32 

53 

82 

12 

280 

17 

17 

5874 

05 

B  A  1   n  U  T 

BALDWIN 

10 

33 

06 

83 

15 

360 

86 

85 

5882 

06 

JENKINS 

11 

32 

52 

81 

58 

195 

61 

82 

5896 

06 

SCREVEN 

14 

32 

56 

81 

30 

lOO 

19 

5971 

02 

WALTON 

10 

33 

47 

83 

43 

875 

19 

5979 

04 

MACON 

6 

32 

17 

84 

01 

327 

70 

5988 

05 

JASPER 

9 

33 

18 

83 

41 

655 

16 

16 

6038 

07 

CALHOUN 

6 

31 

32 

84 

37 

270 

18 

19 

6043 

07 

CALHOUN 

6 

31 

36 

84 

38 

273 

16 

6087 

08 

COLQUITT 

16 

31 

10 

83 

45 

340 

44 

45 

6126 

05 

WHEELER 

10 

32 

12 

82 

38 

155 

29 

6219 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

11 

81 

58 

71 

18 

18 

6222 

09 

BRANTLEY 

13 

31 

09 

81 

59 

70 

1 

6237 

08 

BERRIEN 

16 

31 

08 

83 

13 

238 

18 

18 

6323!  06 

SCREVEN 

14 

32 

37 

8  1 

28 

145 

18 

18 

6335 

04 

COWETA 

3 

33 

22 

84 

49 

990 

76 

80 

6407  02 

GWINNET 

3 

33 

58 

84 

16 

9<,0 

58 

6838 

09;  PIERCE 

13 

31 

23 

82 

08 

10! 

18 

6879 

08 

ATKINSON 

13 

31 

18 

82 

51 

205 

7087 

07 

SUMTER 

6 

32 

03 

84 

22 

500 

19 

19 

7201 

07 

WEBSTER 

6 

32 

04 

84 

32 

405 

18 

7276 

08 

BROOKS 

16 

30 

48 

" 

35 

IBS 

80 

81 

7430 

01'  GORDON 

12 

34 

34 

84 

650 

83 

7489 

01 

CATOOSA 

IS 

34 

55 

85 

11 

820 

22 

7600 

01 

FLOYD 

4 

34 

15 

85 

091 

620 

91 

114 

76051  01 

FLOYO 

4 

34 

10 

85 

16 

700 

7610  01 

FLOYO 

12 

34 

21 

85 

10 

637 

29 

29 

7777  05 

WASHINGTON 

U 

32 

58 

82 

49 

*35 

19 

19 

7808i  09!  HC  INTOSH 

2 

31 

24 

81 

17 

10 

18 

18 

7842'  09  CHATHAM 

2 

32 

00 

81 

16 

22 

46 

46 

7847 

09 

CHATHAM 

2 

32 

08 

81 

12 

46 

24 

8 

7860 

09 

CHATHAM 

2 

32 

00 

80 

51 

10 

30 
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Station 


EHBRY 

EXPERIMENT 

FAIRMOUNT 

FARGO 

FITZGERALD 
FLEMING 
FOLKSTON  3 
FOLKSTON  9 
FORSYTH  1  S 
FORT  GAINES 


FORT  STEWART 
FORT  VALLEY  2  E 
FRANKLIN  2 
GAINESVILLE 
GIBSON 
GLENNVILLE 
GODFREY  3  NE 
GREENVILLE   2  NNW 
HAMILTON  4  W 
HARALSON 

HARTWELL 
HAWKlNSVlLLf 
HAZLEHURST 
HELEN  1  ESE 
HOMERVILLE   3  WSW 
IRWINTON  4  WNW 
JACKSON  DAM 
JASPER   1  NNW 
JASPER 
JESUP 

JESUP  8  S 

JOHNTDWN 

JONESBORQ 

JULIETTE 

KENSINGTON 

KINGSTON 

LA  FAYETTE 

LA  GRANGE 

LEXINGTON  1  NW 

LINCQLNTON 

LOUISVILLE   3  S 
LUMBER  CITY 
LUMPKIN  2  SF 
MACON  WSO  AP 
MARSHALLVILLE 
MAYSVILlE 
METTER 
MIDVILLE 

MIDVlLLE  EXP  STA 
HILLEOGEVILLE 


MILLEN  4  N 
MILLHAVEN-W4DE 
MONROE 
MONTEZUMA 
MONTICELLD 
MORGAN   1  W 
MORGAN  5  NW 
MOULTRIE   2  ESE 
MOUNT  VERNON  3 
NAHUNTA 


2  SE 


WNW 


NAHUNTA  3  S 
NASHVILLE  5  SSE 
NEWINGTDN  2  NE 
NEWNAN 

NQRCRDSS  3  NW 

PATTERSON 

PEARSON 

PLAINS  SW  GA   EXP  STA 

PRESTON 

QUITMAN  2  NW 

RESACA 

RINGGOLD 

ROME 

ROME   8  SW 

ROME   WSO  AP  R 
SANDERSVlLLE 
SAPELO  ISLAND 
SAVANNAH  USDA  PL  GRDN 
SAVANNAH  wSO  4P  R 
SAVANNAH  BEACH 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


Refer 


c  c 

O  0) 

o 


12/73 


O  O 

So 


1 

2 

3 

1 

2 

9 

r 
V« 

2 

C 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

I 

2 

3 

2 

1 

2 

a 

2 

I 

2 

3 

2 

C 

c 

I 

2 

3 

I 

2 

3 

G 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

9 

G 

1 

2 

3 

C 

1 

2 

3 

C 

c 

1 

2 

3 

c 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

Q 

1 

2 

3 

c 

2 

C 

2 

; 

2 

3 

c 

I 

2 

3 

I 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

C 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

G 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

C 

I 

2 

3 

G 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

C 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

34C 

1 

2 

3 
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Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  l 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

SILOAM 

o064 

05 

GREENE 

10 

33  32 

83 

06 

590 

70 

71 

1  2  3 

SPARTA  3  NW 

8223 

05 

HANCOCK 

1 1 

33  19 

83 

0 1 

530 

40 

2  C 

STILLMQRE 

8351 

06 

EMANUEL 

1 

32  26 

82 

13 

25! 

19 

2 

CIIMmCDV/TI   I   C      1  ecu 

8436 

01 

L  n A  1  1  UU W  A 

4 

34  27 

85 

22 

800 

36 

2 

SUNNYSIDE 

8460 

04 

SPALDING 

9 

33  20 

84 

17 

930 

72 

70 

1  2  3 

SURRENCY  2  WNW 

8476 

09 

APPLING 

1 

31  44 

82 

1* 

200 

18 

16 

1  2  3 

SWAIN5B0RD 

8496 

06 

EMANUEL 

1 1 

32  35 

82 

22 

325 

20 

25 

1  2  3 

SWEET  GUM 

8504 

02 

FANNIN 

7 

34  58 

84 

13 

1800 

C 

SYLVANIA 

8517 

05 

SCREVEN 

14 

32  45 

81 

39 

254 

C 

TALBDTTON  1  NE 

8535 

04 

TALBOT 

6 

32  42 

84 

32 

710 

73 

75 

1  2  3 

TALLAPOOSA  ?  N 

8547 

04 

HARALSON 

17 

33  46 

85 

18 

980 

72 

75 

1  2  3 

TAYlQRSVILLF 

8600 

01 

BARTOW 

5 

34  05 

84 

59 

710 

33 

2 

THE  ROCK 

8657 

02 

UPSON 

6 

32  58 

84 

14 

800 

C 

THOMASTDN  2  S 

8661 

04 

UPSON 

6 

32  52 

84 

19 

665 

19 

19 

12  3 

THOMASVILLE  4  SE 

8666 

07 

THOMAS 

8 

30  48 

83 

54 

210 

84 

96 

1  2  3 

TIFTQN  EXP  STATION 

8703 

08 

TIFT 

16 

31  29 

83 

32 

371 

50 

52 

36 

I  2  34  G 

TOCCQA 

8740 

03 

STEPHENS 

14 

34  35 

83 

19 

1019 

80 

93 

1  2  3 

TRAY  MOUNTAIN 

8806 

03 

TOWNS 

7 

34  48 

83 

42 

3900 

C 

U  DP  GA  PLT  SCIENCE  FM 

8950 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

32 

840 

4 

4 

4 

1  2  34 

VALOOSTA  3  E 

8972 

08 

LOWNDES 

16 

30  51 

83 

14 

250 

3 

3 

1  2  3 

VALDQSTA  4  NW 

8974 

08 

LOWNDES 

16 

30  52 

83 

20 

265 

C 

WALESKA 

9077 

02 

CHEROKEE 

5 

34  19 

84 

33 

1110 

26 

2 

WARRENTON 

9141 

06 

WARREN 

11 

33  25 

82 

40 

510 

59 

92 

1  2  3 

WASH  I NGTON 

9157 

03 

WILKES 

14 

33  44 

82 

44 

630 

68 

91 

12  3 

WATKINSVILLE  aR5 

9169 

02 

OCONEE 

10 

33  52 

83 

26 

750 

C 

WAYCROSS  4  NE 

91B6 

09 

PIERCE 

13 

31  15 

82 

19 

145 

74 

80 

1  2  3 

WAYNESBORO  2  NE 

9194 

06 

BURKE 

14 

33  07 

81 

59 

270 

43 

54 

1  2  3 

WEST  POINT 

9291 

04 

TROUP 

3 

32  52 

85 

11 

575 

73 

81 

1  2  3 

WINDER   1  SSE 

9466 

02 

BARROW 

10 

33  59 

83 

43 

960 

18 

19 

I  2  3  C 

WOODBURY 

9506 

04 

MERIWETHER 

6 

32  59 

84 

35 

80O 

73 

2 

WOODSTOCK 

9524 

02 

CHEROKEE 

5 

34  07 

84 

31 

1055 

36 

2 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  thla  State. 

AVERAGES :   Division  averages   In  the  annual   Issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published   In  monthly  Issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used   in   this  bulletin  are;     Temperature  in  " i' ,   precipitation  and  evaporation  in   inches,  and 
wind  movement  In  miles. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperatu-c  of  water  in  pan  as  recorded  durinK  24  hours  ending 
at   time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  rec;order  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cll  oatologlcal  normals  based  on  the  period  194t~1970.         "OKP"   In  Table  4  refers  to  departures  from  long— tem  means  based  on 
per"! ods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AWp  CORRECTIONS  will  be  carried  In  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatological  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Calhoun  Exp  Station  Monteva Uo-sha ly  silt  loam,  cover  unknown.     Slope  6  percent  In  area  -  2  percent  50  square 

feet  around  thermometers.     Directions  unknown.     Type  of  thermometers  unknown. 

Experiment  Type  of  soil,   unknown.     Cover  unknown.     Slope  unknown.     Palmer  soil  thermometers  max  and  mln 

temperatures  for  24-hour  period  ending  10  a.m. 

Hawklnsville  Sandy  loam,  cover-unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

Homerville  3  WSW  Gray  sand  soil,  cover  unknown.     Slope  1-2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown.     Soil  temperatures  read  at  7  a.m. 
Hidvllle  Exp  Station  Sandy  loam,  cover,  unknown.     Slope  less  than  2  percent,  direction  unknown.     Type  of  thermometers 

unknown . 

Plains  SW  Ga  Exp  Station:     Greenville-heavy  clay,  cover  unknown.     Slope  loss   than  2  oercent,  direction  unknown. 

Type  of  thermometers  unknown.     Max  and  min  temperatures  for  24-hour  period  ending  8  a.m. 

Tlfton  Exp  Station  Tifton  loamy  sand,   bare.     Slope   less   than  5  percent,   to  the  northeast.     2-,   4-inch  depth  - 

Friez  Standard  distance  and  soil  thermograph,  Model  1100.     8-inch  depth  -  Friez  air  and  dis- 
tance thermograph,  Model  1120. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  DSED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record . 

+    Also  on  earlier  date   (dates)   or  months. 
*    Aaount  Included  In  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  In  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

IN  TBE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0    Tltermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE :      1-ALTA1L\HA     2-ATLANTIC     3-CHATTAHOOCHEE     4-COOSA     5- ETOWAH     6-FLINT     7-HIWASSEE     8-OCHLOCKONEE     9-OCHULGEE  10-OCONEE 
ll-OGEEaiEE     12-OOSTANAULA     13-SATILLA     14-SAVANNAH     15-ST.    MARY     IB-SUWANNEE     17-TALLAPOOSA  18-TENNESSEE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Tears  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   28801 .       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina    28801.  .  /    ^  / 

Director,  National  Climatic  Center 
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